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V  o  r  w  o  r  t. 


Als  der  Übersetzer  dieser  Blätter  mich  aufforderte,  meine  Ansichten 
über  die  Physiologie  des  Geruches  aus  den  bereits  vorliegenden  Notizen, 
Vorträgen  und  holländisch  erschienenen  kleinen  Schriften  zu  sammeln 
und  zu  einem  Ganzen  zu  vereinigen,  zögerte  ich  lange.  Nur  zu  sehr 
war  ich  mir  bewusst,  nur  Unvollkommenes  bringen  zu  können,  und 
gerne  hätte  ich  noch  einige  Jahre  weiter  geforscht,  bevor  ich  mich 
entschloss,  dieses  Buch  der  Öffentlichkeit  zu  übergeben.  Jedoch  mein 
klinischer  Arbeitskreis  breitet  sich  aus,  er  stellt  den  rein  physiolo- 
gischen Untersuchungen  oft  ein  unüberwindliches  Hindernis  entgegen, 
und  so  erschien  es  angezeigt,  schon  jetzt  die  neu  gewonnenen  und 
die  alten,  neu  bestätigten,  Thatsachen  auf  diesem  Gebiete  von  einem 
einheitlichen  Standpunkte  aus  zu  bearbeiten.  Die  so  entstandene 
Physiologie  des  Geruchs  wird  manches  enthalten,  was  auch  wohl- 
wollende Beurteiler  einer  strengen  Kritik  zu  unterziehen  genötigt  sind. 
Vielleicht  aber  wird  sie  eine  leichtere  Übersicht  ermöglichen,  als  die 
bis  jetzt  erschienenen  Schriften. 

Während  der  siebenjährigen  Forschung,  welche  voranging,  hatte 
ich  mich  willkommener  Unterstützung  von  den  verschiedensten  Seiten 
zu  erfreuen.    Den  Herren  Proff.  Dr.  W.  H.  Julius,  J.  D.  v.  d.  Plaats 
L.  J.  v.  d.  Harst,  H.  Wefers  Bettink  bin  ich  besonders  verpflichtet' 
Mehr  noch  verdanke  ich  meinen  Lehrern  Prof.  C.  H.  Kuhn  und  Th 
Place  und  Herrn  Prof.  Th.  W.  Engelmann,  der  die  Fortführung 


VI  Vorwort. 

meiner  Untersuchung  forderte  durch  das  stete  Interesse,  welches  er 
an  derselben  nahm,  durch  seinen  immer  bereiten,  trefflichen  Rat  zu- 
mal im  letzten  Stadium  der  Arbeit,  als  die  Thatsachen  und  die'  aus 
ihnen  hervorgewachsene  Hypothese  literarisch  geordnet  werden  sollten 
Möge  man  in  der  vorliegenden  Arbeit  die  Anregung  finden,  sich 
diesem  anziehenden  Gebiete  zu  widmen,  welches  noch  reiche  Ernte 
überraschender  Thatsachen  und  Hypothesen  von  großer  Tragweite 
verspricht. 

Utrecht,  März  1895. 


H.  Zwaardemaker  Cz. 


I. 


Einleitung. 


Vermöchte  der  Mensch  sich  in  den  Gedankenkreis  eines  osmatischen 
Säugetiers  zu  versetzen,  so  würde  er  ohne  Zweifel  Vorstellungen  ganz  an- 
derer Art  begegnen  als  jenen,  in  welchen  sein  eigenes  Denken  sich  be- 
wegt. Unsere  zusammengesetzten  Gesichtsvorstellungen,  so  ungemein 
plastisch  infolge  des  binoculären  Sehens,  die  verwickelten  Klangvorstel- 
lungen, worin  uns  die  Macht  der  Sprache  fühlbar  wird,  sie  mangeln  den 
Tieren  fast  gänzlich,  und  an  deren  Stelle  tritt  eine  wunderbare  Welt  von 
Geruchsvorstellungen,  reichhaltiger  und  vielfältiger,  als  wir  sie  zu  bilden 
im  Stande  sind.  Sie  beherrschen  die  Tierseele  vermutlich  in  derselben 
Weise,  wie  uns  die  durch  Auge  und  Ohr  vermittelten  Eindrücke1).  Und 
kein  Wunder,  denn  sie  sind  innig  mit  den  zwei,  für  das  Tier  wichtigsten, 
vitalen  Forderungen  verbunden:  der  Ernährung  und  dem  Geschlechtstrieb. 

Dass  der  Geruch  in  der  That  von  so  hoher  Bedeutung  im  Seelenleben 
der  bei  weitem  größeren  Mehrzahl  der  Säugetiere  sei,  erhellt  mit  Sicher- 
heit aus  der  vergleichenden  Anatomie  uad  Physiologie,  namentlich  aus  der 
mächtigen  räumlichen  Entwicklung  des  ihm  im  Centralnervenorgane  zu- 
gewieseneu Bezirks.  Der  Bulbus  und  der  Tractus  olfactorius  bilden  einen 
besonderen  Biechlappen;  der  Gyrus  Hippocampi  und  das  Ammonshorn 
zeigen  eine  reichliche  Entfaltung.  Im  Vergleiche  mit  einer  solchen  Form- 
entwicklung ist  unser  Biechapparat  nur  ein  rudimentäres  Organ.  Ist  das 
Centrum  klein,  gleiches  ist  der  Fall  mit  dem  winzigen  peripherischen  Ap- 
parat, welcher  von  dem  kleinen,  schmalen,  verkürzten  menschlichen  Sieb- 
bein umschlossen  wird. 

Es  lässt  sich  nicht  verkennen,  dass,  indem  die  infolge  der  aufrechten 
altung  frei  gewordenen  vorderen  Gliedmaßen  zu  mannigfaltig  dienstbaren 
Werkzeugen  sich  umgestalteten,  indem  die  Entwicklung  der  Sprache  eine 
^mlWdentliche  Oberflächenvergrößerung  des  Großhirns  erforderte  und 

')  Eine  ähnliche  Ansicht  soll  schon  vor  langem  Buffön  ausgesprochen  haben 
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caingei  s  au.  h  für  die  niederen  Wirbeltiere  Geltung  bekommen 
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JÄ4*  Htata»P«  ■**  mehr  und  mehr  ausbildeten  „er 
Umfang  des  Olfactonuscentrums  sich  verkleinerte.   Auge  und  Ohr  wU1, 
zu  Hauptsinneswcrkzeugen;  der  Geruchssinn  fMt        f     ,  G" 
halb  noch  von  Wichtig    für  d.J  pt    T        ,    ^         'St  nU'"  deS^ 
keinem  andprpn  7    §  Physiologie  des  Menschen,  weil  bei 

d  1"  des  S  ofr  TI?"/16  EmPßQd-S  -  so  enger  Beziehung  zn 
der  Art  des  Stoffes  steht,  welcher  den  Reiz  hervorbringt 

Unser  Sinnesorgan  befindet  sich  also  im  Zustande  der  Rückbildung  Was 

l™l:ZTrhen  T»  86blieben?  ~  Handbücher 
bitten  ^TT  ^  ^^gen,  jedoch  erst  die  Ar- 

beiten Schwalbe's'),  Zucke rkandl' ■*)  und  SeydeiV)  brachten  die 
erwünschte  tiefere  Einsicht  durch  Hinweise  auf  den  Zusammenhan  Ri- 
cher die  gegenwärtige  rudimentäre  Form  des  menschlichen  Riechorgans 
mit  dem  früheren  hochentwickelten  Zustande  desselben  verknüpft 
-    Die  Verkümmerung  betrifft,  wie  erwähnt,  sowohl  den  centralen  als 
den  peripherischen  Teil,    über  den  ersteren  können  wir  uns  hier  sehr 
kurz  fassen,  nicht  weil  dessen  eingehenderes  Studium  unwichtig  wäre 
sondern  weil  unsere  Kenntnisse  über  die  Physiologie  des  Riechcentrums 
noch  so  gering  sind,  dass  von  einer  besonderen  Behandlung  kaum  die 
Rede  sein  kann.    Es  sei  daher  hier  nur  im  Vorübergehen  bemerkt,  dass 
nach  Zuckerkandl's^)  sorgfältigen  Forschungen  der  corticale  Teil  aus 
folgenden  Teilen  besteht:  1.  dem  Bulbus  und  Tractus  olfactorius,  2.  dem 
Tuberculum  olfactorium  und  der  Lamina  perforata  anterior,  3.  dem  Gyrus 
fornicatus  (mit  Ausnahme  eines  über  dem  Corpus  callosum  gelegenen 
Teiles',  und  4.  dem  Gornu  Ammonis  mit  der  Fascia  dentata. 

Der  Bulbus  und  Tractus  bilden  zusammen  den  Lobus  olfactorius  der 
Säugetiere.  Von  diesen  sollte  nach  mehreren  Schriftstellern5)  wenigstens 
der  Bulbus  als  das  Analogon  der  Netzhaut  des  Auges  aulgefasst  werden. 
Diese  Ansicht  wird  jedenfalls  durch  die  neueren,  nach  Golgi's  Methode 
angestellten  Untersuchungen  in  so  weit  bestätigt,  als  wirklich  der  Riech- 
kolben die  erste  Haltstelle  in  der  von  der  Peripherie  zum  Gentrum  füh- 
renden Nervenbahn  ist.  Die  OJfactoriusfasern  gehen  unmittelbar  in  die 
bekannten  » Gloineruli «  über  und  zeigen  in  diesen  reichliche  Verästelun- 
gen, mit  welchen  auch  der  Ausläufer  einer  »Mitralzelle«  zusammenhänet. 

1)  Schwalbe,   Schriften  der  phys.-ökon.  Gesellschaft  zu  Königsberg.  Jahrg. 
XXIII.  4  882.  1.  Abteilung.  Sitzungsbericht  S.  1. 

2)  E.  Zuckerkandl,  Das  periphere  Geruchsorgan  der  Säugetiere.  Stuttgart  1 SS7. 

3)  0.  Seydel,  Über  die  Nasenhöhle  der  höheren  Saugetiere  und  des  Menschen. 
Inauguraldissertation.  1894.    Siehe  auch  Morph.  Jahrb.  XVII.  Band. 

4)  E.  Zuckerkandl,  Über  das  Riechcentrum.  Stuttgart  1887,  und:  Anatomie 
der  Nasenhöhle,  2.  Aufl.  Bd.  I.  S.  1G7.  Wien  4893. 

6)  Meynert  in  Stricker's  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweben.  Bd.  II. 
S.  716.  ferner  kürzlich  in:  H.  Obersteiner,  Anleitung  zum  Studium  des  Baues 
der  Nerven-Contralorgane.  Wien  1888. 
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Man  inuss  sich  also  die  cenlripetale  Bahn  nach  einer  solchen  »Mitralzelle« 
fortgesetzt  vorstellen,  von  welcher  wieder  ein  Achsencylinderfortsatz 
seinen  Ursprung  nimmt1). 

Die  echt  centralen  Windungen  und  Bahnen  sind  bei  Tieren  mit  hoch 
differenzierten  Riechorganen  kräftig  entwickelt,  beim  Menschen  und  Affen 
hingegen  sind  sie  bedeutend  reduciert.  So  bildet  z.  B.  bei  letzteren  der 
Gyrus  Hippocampi  niemals  einen  besonderen  Hirnlappen,  der  die  anderen 
Temporalwindungen  weit  übertrifft,  sondern  wird  anstatt  dessen  zur  letz- 
ten Temporalwiudung,  welche  an  der  Knickungsstelle  durch  Atrophie  des 
Verbindungsstückes  als  sogenannter  Uncus  umbiegt.  In  geringerem 
Maße,  jedoch  nicht  weniger  deutlich,  ist  auch  der  vordere  Teil  des  Lobus 
corporis  callosi  in  der  Entwicklung  zurückgeblieben,  während  schließlich 
der  rudimentäre  Charakter  des  Riechkolbens  und  seiner  Wurzeln  selbst 
bei  oberflächlicher  Betrachtung  augenfällig  ist. 

Ebenso  unzweifelhaft  als  die  Rückbildung  des  centralen  Apparats  ist 
auch  die  geringere  Entwicklung  des  peripherischen,  und  wir  werden 
letzteren  etwas  eingehender  behandeln  müssen ,  da  dessen  anatomischer 
Bau  die  Grundlage  ist,  worauf  wir  später  unsere  Vorstellungen  über  den 
Mechanismus  des  Riechens  stützen  werden. 

Im  Allgemeinen  lassen  sich  die  Säugetiere  nach  einer  Modification, 
welche  Turner2)  in  der  bekannten  Broca'schen  Classification  angebracht 
hat,  in  makr osmatis che,  m  ikrosmatis  che  und  anosmatische  ein- 


1)  Mit  Rücksicht  auf  die  vorerwähnte  Analogie  ist  es  wichtig,  die  Wurzeln  des 
Riechlappens  zu  verfolgen.  Es  werden,  wie  bekannt,  deren  vier  beschrieben:  eine 
äußere  Wurzel,  die  nach  dem  Lobus  Hippocampi  führt;  eine  innere  nach  dem 
Frontalende  des  Lobus  corporis  callosi;  eine  mittlere  (oder  Lamina  pßrforata  ante- 
rior), welche  unmittelbar  auf  dem  Corpus  striatum  liegt;  und  endlich  eine  obere, 
welche  in  den  Stirnlappen  ausstrahlt.  Über  noch  zwei  andere  Verbindungen  ver- 
gleiche man  S.  180  der  2.  Auflage  von  Zuckerkandl's  Anatomie  der  Nasenhöhle 
Die  zwei  erstgenannten  Wurzeln  schließen  den  großen  Gyrus  fornicalus  zu  jenem 
merkwürdigen  Ring,  welcher  gewiss  den  umfangreichsten  Teil  des  cerebralen  Riech- 
apparats bildet. 

Beschäftigen  wir  uns  für  den  Augenblick  nur  mit  der  dritten  Wurzel.  Dieselbe 
ist  eine  Sogenannte  graue  Wurzel,  weil  deren  Oberfläche  mit  grauer  Substanz  über- 
deckt ist.  Unter  dieser  liegen  die  weißen  Fasern,  welche  aus  dem  Lobus  olfaclorius 
kommend  nach  rückwärts  zu  den  Hirnslielen  ziehen.  Ein  Teil  der  Fasern  weicht 
nach  der  vordem  Commissur  ab  und  vermittelt  nach  den  Ergebnissen  der  verglei 
Chemien  Anatomie  eine  Verbindung  zwischen  beiden  Riechkolben.  Auf  Grund  dieses 
Verhaltens  führt  Meynert  (I.  c.  s.  723,  die  Analogie  zwischen  Riechkolben  und 
Netzhaut  weiter  aus,  indem  er  auf  das  Bestehen  eines  Chiasma  hinweist.  Wie  ich 
bereits  ,n  einer  trüben,  Publication  (3.  Congress  Niederländischer  Naturforscher  und 
herzte  1894)  darzulegen  versucht,  habe,  wird  diese  Annahme  durch  die  pathologische 
Anatomie  unzweifelhaft  gestützt.  8 

2)  Wm.  Turner,  X.  Internal.  Med.  Congress.  Berlin  1890.  1.  Abteilung.  S.  9. 
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te,len.  Der  Mensch  gehört  zur  zweiten  Gruppe  und  steht  daher  keines- 
wegs olfactologisch  zuletzt  in  der  Reihe  der  Säugetiere.  Die  Umgestal- 
tung des  makrosmatischen  zum  mikrosmatischen  Nasenskelet  scheint 
folgendermaßen  stattgefunden  zu  haben. 

Ursprünglich  gingen  von  der  Lamina  cribrosa  des  Siebbeins  fünf 
»Riech Wülste«  aus,  die  sich  im  typischen  Falle  in  fünf  Ethmoidal- 
muscheln  umbildeten.  Zuckerkandl ')  brachte  die  verschiedenen  zu- 
sammengesetzten Formen,  in  welchen  sie  auftreten  können,  auf  einige 
Grundformen  zurück.  Für  unseren  Zweck  genüge  es,  hier  nur  eine 
Eigenschaft  zu  erwähnen,  welche  allen  Formen  gemeinsam  ist,  nämlich 
die,  dass  zwischen  den  gewundenen  oder  ästigen  Muscheln  nichts  als 
enge  Spalten  übrig  bleiben.  Merkwürdig  ist  aber,  dass  dieser  ganze 
Apparat,  welcher  als  Regio  olfactoria  betrachtet  werden  kann,  nach  unten 
durch  eine  horizontale  Knochenplatte  abgeschlossen  ist.  Er  liegt  also 
gleichsam  in  einer  Nische  des  großen  Atemwegs,  eine  Bemerkung,  welche 
vor  langem  bereits  von  Carpenter  in  Todd's  Encyclopädie 2)  gemacht 
wurde.  Der  Zugang  zu  dieser  Nische  befindet  sich  vorne  unten.  Bei 
vielen  makrosmatischen  Säugetieren  ist  der  Raum,  welchen  sie  darbietet, 
zu  gering  für  eine  reichliche  Entfaltung  der  Riechschleimhaut,  in  wel- 
chem Falle  die  Höhlen  im  Stirn-  und  im  Keilbein  zu  Hilfe  gezogen  wer- 
den, nämlich  die  Frontal-  und  Sphenoidalsinus ,  welche  beim  Menschen 
leer,  bei  den  Makrosmaten  hingegen  mit  Muscheln  angefüllt  sind.  So 
liegen  z.  B.  die  hintersten  Ethmoidalmuscheln  meistens  im  Sinus  sphe- 
noidalis.  Der  Frontalsinus  besitzt  sogar  eigene  Riechwülste,  d.h.  Mu- 
scheln, die  zwar  an  der  Lamina  cribrosa  entspringen,  jedoch  an  den 
Wänden  des  Sinus  festhaften3). 

Der  am  meisten  nach  vorn  gelegene  dieser  Riechwülste  der  sogenannten 
medialen  Reihe  zeigt  manchmal  eine  höchst  merkwürdige  Ausbildung. 
Wo  er  vollständig  entwickelt  ist,  trägt  er  einen  besonderen  Namen  »Os 
nasoturbinale«  und  reicht  nicht  selten  bis  zum  Nasenloch,  die  complicier- 
testen  Formen  annehmend.  Beim  Menschen  nun  ist  in  erster  Linie  das 
Os  nasoturbinale  fast  ganz  verschwunden  und  nur  der  Agger  nasi 
Schwalbe's  und  der  Processus  uncinatus  Z uck erkan dl's  bewahren 
eine  schwache  Erinnerung  an  diesen  so  mächtigen  Riechwulst  der  Ma- 
krosmaten. Auch  der  zweite  und  dritte  sind  stark  reduciert.  Sie  sind 
zu   unserer   Concha   media    zusammengeschmolzen.     Wenigstens  geht 


1)  E.  Zuckerkandl,  Das  periphere  Geruchsorgan  der  Säugetiere,  siutigart  1 887. 

2)  »Oder  es  dürfte  vielleicht  richtiger  sein,  diese  als  Divertikel  am  Anfange  des 
Atcmsystenis  zu  bezeichnen.«  (»Or  perlmps  it  would  bo  more  correct  to  speak  of 
it  as  a  diverlicle  frofio  the  commencement  of  the  respiratory  lubc.«)  Artikel  »Ge- 
ruch« (Smell). 

3)  Seydel  1.  c.  S.  15. 
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darauf  die  Vorstellung  hinaus,  welche  Schwalbe')  und  Zuckerkand!  ) 
sich  gebildet  haben.  SeydeP)  verlritt  eine  andere  Auffassung.  Gestutzt 
auf  Untersuchungen  an  Affen  und  Halbaffen  hält  er  unsere  Concha  media 
für  homolog  mit  dem  zweiten  Riechwulst,  unserer  Concha  superior  mit 
dem  dritten  Riechwulst,  während,  wo  eine  Concha  Santoriniana  vorkommt, 
dieselbe  dem  vierten  Riechwulst  entsprechen  würde.  Nach  der  älteren 
Ansicht  wäre  aber  unsere  obere  Muschel  der  Repräsentant  der  beiden 
hintersten,  dem  Keilbein  zunächst  gelegenen  Riechwülste.  Wie  dem 
auch  sei,  in  jedem  Falle  finden  wir  beim  Menschen  also  eine  Vermin- 
derung der  Zahl  der  Muscheln.  Dazu  kommt,  dass  jede  Muschel  für 
sich  eine  äußerst  einfache  Gestalt  angenommen  hat.  Von  den  beiden 
typischen  Einrollungen  ist  nur  die  untere  übrig  geblieben. 

Außer  der  medialen  Reihe  kommt  noch  eine  Nebenreihe  vor,  welche 
Zuckerkandl  die  laterale  nennt.  Von  ihr  ist  beim  Menschen  kein  an- 
deres Rudiment  vorhanden  als  die  Rulla  ethmoidalis,  jene  von  Zucker- 
kandl entdeckte  blasenförmige  Auftreibung,  welche  sich  unter  der  mitt- 
leren Muschel  verbirgt.  Die  Siebbeinzellen  wurden  früher  von  Zucker- 
kandl auch  von  den  lateralen  Muscheln  abgeleitet,  er  ist  jedoch  in  seinem 
letzten  Werke  davon  zurückgekommen4),,  nachdem  Seydel  ihre  Rildung 
von  den  zwischen  den  Rudimenten  der  Muscheln  übrig  gebliebenen 
Spalten  hergeleitet  hat.  Dies  ist  denn  auch  die  Ursache,  dass  ebenso 
viele  untereinander  communicierende  Reihen  vorkommen,  als  Spalten 
vorhanden  sind5). 

Nebst  der  Zahl  und  Form  verändert  sich  auch  die  Richtung  der 
Nasenmuscheln.  Hauptsächlich  ist  dies  die  Folge  davon,  dass  die  Lamina 
cribrosa  sich  mehr  horizontal  stellt,  im  Zusammenhange  mit  dem  Auf- 
treten der  Knickung  zwischen  dem  hinteren  und  vorderen  Keilbein- 
körper und  der  Entwicklung  des  Großhirns.  Anstatt  schräge  nach  vorn, 
kommen  demzufolge  die  Muscheln  senkrecht  nach  unten  zu  stehen.  Man 
findet  hiervon  Reispiele  bei  den  Affen.  Ist  einmal  diese  Richtung  ange- 
nommen, so  hat  die  Vereinfachung  der  Muschelformen  die  übrigen  Ver- 
änderungen zur  Folge. 

Das  Os  nasoturbinale  und  die  Riechmuscheln,  welche  wir  bislang  be- 
sprochen, sind  echte  Riechwülste  und,  bei  den  Osmaten  wenigstens  in 
ihrem  hinteren  Teil ,  von  gelbpigmentierter  Sinnessohleimhaut  bekleidet, 
während  der  vordere  und  allerdings  größte  Teil,  welcher  zugleich 
die  meist  zusammengesetzten  Formen  zeigt,  das  gewöhnliche  Flimmer- 

4|  Schwalbe  1.  c.  Sitzungsbericht  S.  4. 

2)  Zuckerkandl,  Anatomie  der  Nasenhöhle.  2.  Aufl.  I.  Bd.  Wien  1893.  S.  69. 

3)  Sey dcl  1.  c.  S.  5'.. 

Vi  Zuckerkandl,  Anatomie  der  Nasenhöhle.  2.  Aufl.  1.  Bd.  Wien  1893. 
5)  Seydel  1.  c.  S.  48', 


J-  Einleitung. 


Frage,  „ich,  weil  es  a    blxJeTiJvJ      l  6i"e  0,tene 

«■eil  sämtliche  sich  .neb Öde,   Z  ,      ^  VieIm*r 

Spieles  zu  erwähne,,  schiefen  T,  W'dersPra<*™-  Dm  eines  Bei- 
andererseUs  jene 'schwa,^ "Z^£fbm.*"*°™'»"). 
«M«  „„Hefter  F„rscher  li^iÄ  ^r^* 
zeugt,  dass  die  Olfacteriuszweiee  nicht  emmöl  T  ^  UbC''" 
oberen  Muschel  erreichten,  wXed  de, ^ rö le "£? 
sich  Uber  einen  Teil  der  rnkttoen  Mnsche  ausbrei.en  las  ,  Di  t"'" 
genauen  Messungen  A.  v  Brunn',»)  h„h»„    7  t  l  ußersl 

bere.te  früher  an  einem  Hingerichteten  die  Beobachtungen  Max  Sehrt 
ze  s  best  t  t      fuQdeQ  hattej  sehr  method.che      g  B fax  Sohul- 

Mann  von  4-0  und  an  einem  anderen  von  30  Jahren  deren  Nasenhöln 
er  unmittelbar  nach  dem  Tode  aussägen  tonnte.   Die        e  ScMe  mbauT 

T slnme  ßd6  T  WU1'd-  ^  feine  SChni'tte  UDd  «  ißd-  Ä 

ermillt     nip  :Gl'rZ.e  ZW1SCheQ  **"  ^  Und  FlimmerepiUiel  genau 
ermittelt.    Die  Ergebmsse  wurden  vergrößert,  auf  Millimeterpapier  aus- 
gemessen, zusammengestellt,  photographiert  und  in  ein  Schema  der  Nasen- 
hohle eingetragen.  Es  ergab  sich  dann,  dass  in  dem  ersten  der  beiden  Fälle 
die  Ausbreitung  des  Riechepithels  in  der  rechten  Nasenhöhle  eine  Ober- 
flache von  25/  mm2  betrug.   Hiervon  kamen  auf  die  Seitenwand  124  mm' 
und  auf  das  Septum   1 33  mm»     Die  Regio  olfactoria  beschränkte  sich 
auf  e.nen  verhältnismäßig  kleinen  Teil  der  oberen  Muschel  und  den  ge- 
genüberliegenden  Bezirk   der  Nasenscheidewand.    Der   ziemlich  re*el- 
maüige  hintere  Rand  blieb  von  der  Hinterwand  der  Nasenhöhle  ungefähr 
o  mm  entfernt.    Der  vordere  Rand  ist  mehr  oder  weniger  gezackt "  wohl 
auch  durch  Max  Schultze's  und  Suchannek's')  Inseln  verlängert 
reicht  aber  keineswegs  weiter  als  bis  auf  ungefähr  4  0  mm  von  der 
Innenfläche  des  Nasenrückens.    Auch   ist  der  Abstand  vom  Unterrand 
der  oberen  Muschel  ziemlich  groß,   nach  der   Beproduction  gemessen 
wenigstens  7,5  mm. 

Im  zweiten  Falle  von  Brunn 's  hatte  das  Riechepithel  eine  Aus- 
dehnung von  238  mm»  von  welchen  99  auf  das  Septum  und  1 3!)  auf  die 
Seitenwand  zu  rechnen  sind.  Auch  hier  war  das  Epithel  ausschließlich 
au!  die  obere  Muschel  beschränkt,  deren  ünterrand  nirgends  erreich! 
w  u  nie. 

1  Mas  Schultze,  Bau  der  Nasenschleimhaut.  Hallo  isca.  s.  7:t. 

2  Schwalbe,  Anatomie  der  Sinnesorgane.  Erlangen  1887.  S.  68. 

8    v  V0D  Brunn,  Archiv  für  mikrosk.  Anatomie.  Bd.  XXXIX.  1892.  S.  682 
4)  H.  Suchannck,  Archiv  für  mikrosk.  Anatomie.  Bd.  XXXVI.  1890—01.  S.  39fi. 
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Es  stellt  sich  also  heraus,  was  nochmals  hervorgehoben  ^  f™  ** 
auch  in  die  Handbücher  der  Physiologie  aufgenommene  Ansicht  beim 
Menschen  seien  die  zwei  oberen  Riechmuscheln  mit  Sinnesepithel  be- 
kleidet bestimmt  unrichtig  ist.  Das  erwähnte  Epithel  nimmt  einen  Raum 
von  der  Größe  eines  Fünfpfennigstücks  sowohl  an  der  medialen  als  an 
der  lateralen  Wand  der  Riechspalte  ein.  Außerdem  ist  es  unmittelbar 
das  Dach  der  Nasenhöhle  gelegen,  in  möglichst  großer  Entfernung 


gegen 


vom  Nasenloch. 

Es  ist  also  diese  Frage  ganz  im  Sinne  Max  Schnitze  s  erledigt. 
Früher  mag  vielleicht  die  Pigmentation  zu  irriger  Deutung  geführt  haben. 
Sehr  wechselnd,  sowohl  in  Betreff  der  Intensität  als  der  Ausbreitung,  ent- 
spricht sie  keineswegs  genau  der  Verbreitung  des  Sinnesepithels').  Er- 
klärlich ist  dies  vielleicht  aus  dem  Umstände,  dass  außer  m  den  Stutz- 
zellen auch  in  den  gewöhnlichen  Bindegewebszellen  manchmal  Pigment 

gefunden  wird.  . 

Wie  bekannt,  kommen  in  der  eigentlichen  Biechschleimhaut  zwei  Epi- 
thelarten vor:  \)  »Stützzellen«  mit  ihren  eigentümlichen  Wurzeln  und  dem 
charakteristischen  Pigment  an  der  Basis,  und  2)  »Riechzellen«,  die  nach 
oben  zu  sich  verschmälern  und  zwischen  den  Stützzellen  bis  an  die 
Oberfläche  reichen,  wo  sie  auch  beim  Menschen  6—8  spitz  auslaufende 
Härchen,  die  sogenannten  »Riechhärchen«2),  tragen.    Das  andere  Ende 
dieser  Zellen  verschmälert  sich  gleichfalls  und  geht  unmittelbar  in  die 
Olfactoriusfasern  über  (eine  Entdeckung  Max  Schultze's,  welche  durch 
die  neueren,  nach  Golgi's   Methode  angestellten  Untersuchungen  be- 
stätigt wurde).    Erwägt  man  dabei,  dass,  wie  früher  erwähnt,  solche 
Olfactoriusfasern  sich  weiter  bis  in  die  Glomeruli  des  Riechkolbens  ver- 
folgen lassen3),  so  ist  demnach  die  Bahn  von  der  Schleimhautoberfläche 
bis  zu  den  bulbären  Nervenzellen  für  dieses  Sinnesorgan  vollständig 
bekannt. 

Es  liegt  weiter  kein  Grund  vor,  neben  dieser  Endigungsweise  der 
Olfactoriusfasern  noch  eine  freie  Endigung  anzunehmen.  Es  giebt  zwar 
Nervenfasern,  welche  frei  auslaufend  die  Oberfläche  erreichen,  allein 
Ramön  y  Cajal  hält  sie  für  Trigeminusfasern ,  welcher  Ansicht  auch 
von  Brunn  sich  anschließt4). 

Wie  dies  auch  sei,  in  keinem  Falle  gelangen  die  Olfactoriusfasern 
außerhalb  des  von  v.  Brunn  so  scharf  abgegrenzten  Bezirkes.  Wir 
dürfen  daher  annehmen,  dass  die  ganze  initiiere  Muschel  und  ein  großer 
Teil  der  oberen  beim  Menschen  die  Bedeutung  einer  Endausbreilung  der 

1)  Suchannek  1.  c.  S.  391. 

2)  von  B  i'unn  1.  c.  S.  638. 

3)  Retzius,  Biologische  Untersuchungen.  Neue  Folye,  III.  Bd.  Stockholm  1892. 

4)  von  Brunn,  1.  c.  S.  64  3. 
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säumt  hat,  in  emer  Saflr  »  7  T  '  Suc*annek  nicht  ver- 
^^sJ^s^ZX^  dUraDte  ^ 
to^tgeWeXtt0  1  t  8rÖbe-  W»b4^ 

von   :;nr  ;ik:  — n g— n  ist  im  *L™  -  -  *.» 

"  ™  r  deS1Ge;UChSSiQDeS  ™^  -ter  dera  Mikroskope  noqh  viel  bt 
grenzter  als  dera  unbewaffneten  Auge  des  Anatomen 

Obgleich  das  Riechorgan  als  ein  verküraraertes  Sinneswerkzeu-  rn 
betrachten  ist,  würde  raan  doch  zu  weit  gehen,  wollte  raan  schließen  dass 
es  beun  Menschen  nicht  länger  eine  wichtige  Function  habe  ode  d 

es  greift  t  eferm  unser  Leben,  als  raan  gewöhnlich  verrautet,  und  hin 
sichtheh  der  Schärfe  und  Feinheit  des  Sinnesverraögens  steht  es  dera 
Auge  und  dem  Ohre  nicht  nach2). 

Bezüglich  des  Ersten,  der  wichtigen  functionellen  Bedeutung  habe 
ich  nur  darauf  hinzuweisen,  dass  das  Riechorgan  auch  beim  Menschen 
die  ihm  bei  dem  osraatischen  Säugetiere  angewiesene  Aufgabe  erfüllt 
Es  ist   für  beide,  den  Menschen  sowohl  als  das  Tier,  das  hauptsäch- 
lichste Hilfsmittel  zur  Erkennung  und  Unterscheidung  der  Nahrun«!  noch 
ehe  diese  eingenommen  wird.    Bei  den  Tieren  ist  solches  von  unberechen- 
barem Vorteile.    Mit  der  Zunahme  des  Intellects  ist  allerdings  die  rohe 
Weise  des  Suchens  und  der  Aufnahme  der  Nahrung  durch  sehr  ver- 
feinerte Vorgänge  ersetzt,  welche  hauptsächlich  durch  das  Gesicht  und 
das  Gehör   vermittelt  werden.    Demzufolge  ist   für  den  Menschen  die 
ursprungliche  Aufgabe  des  Geruchssinnes  in  den  Hintergrund  sedrängt  • 

1)  Suchannek,  1.  c.  S.  392.  »Es  ergab  sich  bei  circa  14° C.  die  Größe  der  01- 
factie,  ausgedrückt  in  Millimeter  Cylinderlängen  des  Zwaard  emak  er'schen  Riech- 
messers, für  Cederholz  20  mm,  für  Kautschuk  9  ram,  für  Tolubalsam  1  nun«  was 
wie  aus  unseren  weiteren  Ausführungen  hervorgehen  wird,  als  völlig  normal 'ange- 
sehen werden  darf.  -  »Nach  vollendeter  Härtung  erwies  sich  eine  umschriebene 
Stelle  der  Regio  olfactoria  am  Nasendach,  Septum  und  den  obersten  Teilen  der 
oberen  Muschel  ganz  leicht  gelblich  verfärbt.  Schnitte  aus  diesen  Gegenden  ergaben 
folgendes  Bild:  0,06-0,081  mm  hohes,  mit  feinsten  0,003  mm  messen,!,-,,  Härchen 
besetztes  Epithel«. 

2)  Von  Aethylmercaptao  reicht  eine  Menge  zur  Gerüchsempfindung  hin,  welche 
2Ö0  mal  geringer  ist  als  die  kleinste  von  der  Speetrolannlyso  nachweisbare  Menge 
Natriums.    Meyer  und  Jacobson,  Organische  Chemie.  Leipzig  1893.  I.  Bd.  S.  214. 
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aber  wen*  auch  nicht  das  vornehmste,  so  bleibt  dieses  Sinneswerkzeug 
dennoch  ein  wichtiges  Hilfsmittel  zur  Auslese  geeigneter  guter  Nahrung: 
»Mihi   quidein   est   quam   persuasissiinuin,    nulluni  cibum 
salubrem  esse,  qui  foeteat«').    Die  neueste  Zeit  hat  an  der  Richtig- 
keit dieses  Ausspruches  Hall  er 's  nur  wenig  geändert,  es  wäre  denn, 
dass  die  moderne  Bakteriologie  dafür  in  manchen  Fällen  eine  Erklärung 
Lieferte.    Überdies  bleibt  der  eigenartige  Einüuss  der  in  der  Nahrung 
enthaltenen  Riechstoffe  für  Secretion  und  Peristaltik.     Der  größte  Teil 
von  dem,  was  man  im  gewöhnlichen  Leben  »Kosten,  Schmecken«  zu 
nennen  pflegt,  ist  nichts  anderes  als  Riechen,  aber  Riechen  von  den 
Choanen  aus.   Indem  ein  Bissen  in  der  Mundhöhle  verweilt,  darin  gekaut 
und  mit  Speichel  vermengt  wird,  dringt  der  Geruch  der  Nahrung  in  den 
Pharynx.    Die  Ausatmung  führt  dann  die  Riechteilchen  nach  oben2). 
Beim  Trinken  geht  etwas  Gleichartiges  vor  sich.    Während  des  Schlingens 
ist  die  Nasen-Rachenhöhle  abgeschlossen,   es  ist  demnach  unmöglich, 
irgend  etwas  von  dem  Getränke  zu  riechen.   Unmittelbar  nachher  jedoch 
bietet  die  ganze  Rachenschleimhaut  eine  ausgebreitete  Verdampfungs- 
lläche:l).   Der  Duft  der  in  diesem  Augenblicke  die  Schleimhaut  befeuchten- 
den Flüssigkeit  wird  auf  unmittelbarste  Weise  in  großen  Mengen  durch 
die  Ausatmung  mitgeführt.    Merkwürdig  ist  es,  dass  das  Ausatmen  das 
Erste  ist,  was  nach  der  Schlingbewegung  stattfindet ').    In  diesem  Augen- 
blicke, nicht  so  lange  die  Flüssigkeit  im  Munde  verweilt,  schmeckt  man 
das  Aroma,  das  Bouquet,  den  Duft  des  Getränkes.   Was  man  Schmecken 
nennt,  ist  also  eigentlich  ein  Riechen,  und  der  Anteil,  welchen  der  Geruch 
an  dem  Erkennen  und  dem  Unterscheiden  der  verschiedenen  Stoffe,  wie 
man  sagt  durch  den  Geschmack,  hat,  ist  sehr  groß.    So  unterscheidet 
man  in  der  gewohnten  unbefangenen  Weise  kostend  leicht  Essigsäure, 
Salzsäure,  Salpetersäure  und  Phosphorsäure;  allein  wenn  man  die  Nase 
zuhält  und  das  Schlingen  vermeidet,  wird  diese  Unterscheidung  ganz 
unmöglich5).     Pathologische  Beobachtungen  zeigten,    dass  man  nur  die 
vier  Kategorien:   salzig,   süß,   sauer  und  bitter  durch  den  Geschmack 
unterscheidet.    Alle  anderen  sind  Geruchswahrnehmungen.    In  neuerer 
Zeit  stellte  dies  Ogle  am  deutlichsten  klar.    Er  berichtet  in  seiner  Ab- 
handlung z.  B.  von  zwei  Kranken,  welche  durch  einen  Sturz  auf  den 


1)  A.  Ha  11  er,  Eiern.  Physiologiae.  Lib.  XIV.  Sect.  III.  Ed.  7.  Lausannae  4  763. 
p.  182. 

2)  J.  Henle,  Anthropologische  Vortröge:  Über  den  Geschmackssinn.  Braun- 
schweig 1880.   2.  Heft.  S.  S.  16. 

3)  Anosmie.  Tijdschrift  voor  Geneeskunde.  1889.  No.  4.  p.  3. 

4)  Anosmie.    Tijdschrift  voor  Geneeskunde.  4  889.  p.  3. 

b)  J.  Corin,  Aclion  des  Acides  Sur  le  goüt.  Archives  de  Biologie.  T.  VIII 
p.  422.  1888. 
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Kopf  den  Geruchssinn  Vollkommen  verloren,  den  Geschmackssinn  jedoch 
behalten  hatten,  Sie  vermochten  keinen  Unterschied  zwischen  , 
Wbeln  und  Äpfeln  wahrzunehmen.  Dagegen  konnten  sie 'zwislen 
Portwem  und  Burgunder  unterscheiden,  ersterer  gab  ihnen  den  Eindru  k 
von  Zuckerwasser,  der  andere  von  verdünnten,  Essig.  Nun  bezweifel, 
IT  t  Bedeut-8  des  Geschmackes  für  unsere' Esslust  in'  erster 
Reihe,  und  zweitens  für  unsere  Verdauung;  nach  obenerwähntem  wird 
man  woh  keinen  Anstand  nehmen,  diese  nützliche  Function  auf 
den  Geruch  zu  übertragen.  Selbst  der  dürftigste  Mensch,  der  seine 
Speisen  gar  nicht  oder  nur  wenig  zubereitet,  erfährt  den  Einfluss  der 
Riechstoffe,  welche  im  Fleisch,  in  den  Leguminosen  und  Kräutern,  in  der 
Milch,  in  der  Butter,  im  Brote  u.  s.  w.  unverkennbar  vorhanden  sind  Die 
Intensität  der  Verdauung  hängt  in  nicht  geringem  Maße  von  dem  Ein- 
drucke ab,  welchen  sie  auf  unser  Sinnesorgan  machen,  sowohl  bevor  als 
nachdem  sie  in  den  Mund  gebracht  worden. 

Auch  abgesehen  von  seiner  Function  als  Anreger  der  Verdauung  übt 
der  Geruch  einen  großen  Einfluss  auf  den  menschlichen  Organismus  aus, 
indem  er  auf  die  Stimmung  wirkt.  Gloquet')  erwähnt  darüber  treffende 
Beispiele.  In  der  That  wird  niemand  bezweifeln,  dass  gerade  von  allen 
sinnlichen  Wahrnehmungen  Wohlgeruch  und  Gestank  am  entschiedensten 
von  einem  Gefühle  von  Lust  oder  Unlust  begleitet  werden.  Die  Art  und 
Stärke  des  Eindruckes,  welche  Gerüche  und  Düfte  auf  uns  ausüben, 
verschwinden  unter  dem  von  ihnen  wachgerufenen  Gefühle  von  Behagen 
oder  Widerwillen.  Teilte  deshalb  doch  Haller2)  seinerzeit  die  Gerüche 
in  drei  Klassen:  Odores  ambrosiaci,  Odores  medii  et  foetores.  Das  An- 
genehme oder  das  Unangenehme  giebt  bei  ihm  den  Ausschlag.  Auch 
bei  Linne  gewahren  wir  denselben  Gedanken,  wenn  er  die  Biechstofle 
in  sieben  Klassen  ordnet,  von  welchen  die  drei  ersten  angenehm,  die 
drei  letzten  unangenehm  riechen. 

Der  Geruchssinn  hat  also  beim  Menschen  noch  immer  die  zweifache 
Bedeutung  bewahrt,  welche  er  bei  den  Tieren  erworben  hat,  nämlich 
vorerst  eines  wichtigen  Hilfsmittels  zur  Aufnahme  der  Nahrung  und  dann 
die  eines  äußerst  affectiven  Sinneswerkzeugs.  Letztere  Eigenschaft  richtel 
sich  bei  den  Tieren  vornehmlich  auf  die  Verdauung  und  die  geschlecht- 
lichen Verrichtungen. 

Der  Geruch  wird  in  einigen  Handbüchern  der  Physiologie  mit  einem 
Wächter  der  Atmung  verglichen.  Wiewohl  nicht  verkannt  werden  kann, 
dass  die  meisten  irrespirabeln,  sowie  auch  viele  giftige  Gase  glücklicher- 


1)  Cloquet,  Osphiogiologie.  Paris  1821.  p.  112. 

2)  A.  Haller-,  Elemente  physiologiac.  Mb.  XVI.  Olfnctus.  Sect.  II.  §  5.  Editio 
Lausannae  1 763.  Tomus  V.  p.  1 62. 
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weise  bereits  noch  in  sehr  starker  Verdünnung  an  ihrem  Geruch  „  kann 
werden  können,  sc,  dass  die  gefährdete  Person  sie  noch  rechtzeiüg  zu 
vermeiden  Gelegenheit  findet,  so  dürfte  man  hierfür  schwerlich  eine 
phylogenetische  Erklärung  finden  können,  obgleich  der  Umstand  uns 
Menschen  ohne  Frage  zu  gute  kommt.  Diese  Eigenschaft  des  Riechorgans 
wird  daher  als  eine  zufällige  betrachtet  werden  müssen. 

Ist  die  functionelle  Bedeutung  des  verkümmerten  Sinneswerkzeuges 
nicht  gering  zu  schätzen,  so  sind  auch  Schärfe  und  Feinheit  der  Wahr- 
nehmung ziemlich  ansehnlich  geblieben.    Es  wurde  wiederholt  hervor- 
gehoben   wie  äußerst  wenig  eines  Riechstoffes  genüge  zur  Auslosung 
einer  Empfindung.    Die   alten  Methoden,   welche   auf  successiver  Ver- 
dünnung vorher  gemessener  und  bekannter  Mengen  beruhten,  mögen 
gleichwohl  nicht  ganz  untadelhaft  gewesen  sein,  ihre  Ergebnisse  waren 
eher  zu  groß  als  zu  klein,  so  dass  sie  uns  einen  noch  zu  geringen  Begriff 
von  der  Schärfe  des  Geruchssinnes  geben.  Und  dennoch  überraschen  uns 
diese  Ziffern,  z.  B.  Valentin  mit  seinen  1/30000  ™g  Brom>  welches  in  einem 
Kubikcentimeter  Luft  verdünnt,  noch  einen  deutlichen  unangenehmen 
Geruch  verbreitet.    Die  neuesten  Messungen  sind  sehr  genau  und  geben 
noch  kleinere  Werte:   Fischer  und  Penzoldt  fanden   V-ioooooooo  mS 
Mercaptan,  V46000000  mS  Chlorphenol  per  50  cbcm  als  äußerste  Grenze  für 
unsere  Geruchswahrnehmung.    Die  Schärfe  des  Geruchssinnes  ist  also 
beim  Menschen  ziemlich  groß  geblieben,  obwohl  es  nicht  zu  leugnen  ist, 
dass  die  osmatischen  Säugetiere  vermutlich  Riechstoffe  in  noch  viel  be- 
deutenderen Verdünnungen  wahrnehmen  können.   Man  darf  dies  a  priori 
nicht  für  unwahrscheinlich  erachten,  denn  die  Grenzen  der  Verteilung 
des  Stoffes  sind  bei    der  erwähnten  Verdünnung   noch   lange  nicht 
erreicht.    Nur  im  Vergleiche  mit  den  gewöhnlichen  technischen  Hilfs- 
mitteln ist  unser  Riechorgan  ein  wunderbar  scharfes  Sinneswerkzeug. 
Auch  die  Feinheit  seines  Wahrnehmungsvermögens  blieb  ungeachtet  der 
Reduction  sehr  bedeutend.    Wie  reich  ist  die  Verschiedenheit  der  Ge- 
rüche in  der  Natur  und  mit  welcher  Bestimmtheit  sind  wir  im  Stande, 
die  zahlreichen  Düfte   und  Gestänke  von  einander  zu  unterscheiden! 
Soll  jedoch  die  Feinheit  unseres  Riechorgans  sich  in  vollem  Maße  ent- 
falten, dann  ist  es  nötig  die  Aufmerksamkeit  auf  das  zu  richten,  was  man 
wahrzunehmen  beabsichtigt.    Und  thut  man  dies,  dann  verwundert  man 
sich  darüber,  dass  alles  in  unserer  Umgebung  riecht.    Das  Wasser  aus 
der  Leitung,  die  Kiesel  in  der  Straße,  die  Luft  unserer  Gemächer,  ob 
bewohnt  oder  unbewohnt,  alles  hat  seinen  specifischen  Geruch.  Holz- 
arten, Metalle,  Kalk,  Steine,  das  Linnen,  das  Papier,  unsere  Nahrungs- 
stoffe und  Getränke,  beinahe  nichts  giebt  es,  was  nicht  riecht1).  Soleben 

bafxwdr].   Theophrastus  ueqi  bctfxSiv  citirt  nach  Cloquet  p.  44. 
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wir  ebenso  eut  in  einpr  W^li  vnn  r™.s„u        .  . 

und  Schall.  Gerüchen  wie  in  einer  Welt  von  Licht 
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nwn  ,h' ndrÜACke'  WGlChe  Geruchsor§an  ^pfängt,  sind  stets  an  die 
unmittelbare  Anwesenheit  der  sogenannten  Riechstoffe  gebunden.  Die 
Partikelchen  dieser  Stoffe  müssen  durch  die  atmosphärische  Luft  zuge- 
führt werden  und  in  die  oberste  Abteilung  der  Nasenhöhle  geraten 
wenn  eine  Geruchsempfindung  zu  Stande  kommen  soll.  In  einer  be- 
schrankten Zahl  von  Fällen  wird  man  zugleich  mit  der  sinnlichen  Wahr- 
nehmung die  stoffliche  Anwesenheit  dieser  riechenden  Teilchen  nach- 
weisen können.  Bisweilen  ist  dies  sogar  höchst  einfach.  So  sieht 
man,  wenn  man  ein  mit  Salzsäure  befeuchtetes  Stäbchen  einer  Ammo- 
niakatmosphäre nahe  bringt,  den  Chlorammeniumnebel  aufsteigen,  noch 
bevor  man  das  Ammoniak  riecht  •),  und  der  Schwefelwasserstoffgeruch, 
welcher  sich  durch  ein  Rohr  verbreitet,  ist  an  der  Mündung  nur  einen 
Augenblick  früher  bemerkbar,  als  die  Verfärbung  eines  befeuchteten 
bleihaltigen  Papiers2).  Allein  sowohl  Ammoniak  als  Schwefelwasserstoff 
sind  verhältnismäßig  schwach  riechende  Stoffe.  Es  wäre  vergebens,  die 
Riechstoffe  im  engeren  Sinne  in  Verdünnungen,  in  welchen  sie  gewöhn- 
lich gerochen  werden,  durch  chemische  Reagentien  nachweisen  zu  wollen. 
Die  Riechmoleküle  sind  dann  in  einer  zu  großen  Menge  Luft  verteilt, 
als  dass  sie  durch  ihr  Gewicht  oder  ihre  chemischen  Eigenschaften  ihre 
Gegenwart  verrieten.  Der  Beweis  für  ihre  Anwesenheit  kann  daher 
nicht  geliefert  werden,  und  dennoch  müssen  wir  sie  selbst  in  der  flüch- 
tigsten Dunstwolke  voraussetzen. 

Es  gab  im  Laufe  der  Zeiten  einzelne  Naturforscher,  welche  sich  den 
Geruch  als  eine  Art  von  Bewegung  vorstellten,  die  sich,  von  den  Riech- 
stoffen ausgehend,  frei  im  Räume  ausbreiten  sollte.  Man  dachte  dabei 
an  eine  Analogie  mit  Licht  und  strahlender  Wärme.  Es  lässt  sich  zu 
wenig  für  die  Berechtigung  einer  solchen  Hypothese  anführen,  als  dass 
man  zu  ihrer  Annahme  gezwungen  wäre.  Eine  Thatsache,  welche  früher 
noch  als  der  wichtigste  Grund  zu  ihren  Gunsten  galt,  hält  der  gewissen- 
haften Kritik  gegenüber  nicht  länger  Stand,  nämlich  die  Angabe,  dass 

1)  Der  Versuch  wurde  in  dem  später  zu  beschreibenden  Kästchen  für  Diffü- 
sionsversuche  angestellt. 

2)  Der  Versuch  wird  mil  einem  trockenen  Glasrohr  von  38  cm  Länge  und  4  cm 
Durchmesser  gemacht,  dessen  eines  Ende  ollen  und  dessen  andere  Mündung  mit 
einem  Schwefelwasserstoffjjas  enthaltenden  Gefäße  in  Verbindung  gebracht  ist, 
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Stückchen  Moschus  »de,  Ambra  keinen  Gewichtsverlust erleiden  selbst 
wenn  sie  wochenlang  der  freien  Luft ausgase«  «*  -  «* 
Räume  mit  ihrem  Gerüche  erfüllen.  Die  genauen  Wagungen  Velen 
UnV  v!  m achten  dies  nicht  *u  bestätigen.  Mcschus  ist  nambch  hygrc- 
kcpiseh  und  kann  daher  nicht  mit  der  hier  geforderten  Genauigkeit 
ew  en  »erden.  Die  anderen  Thatsaohen,  welche  für  d,e  sogonann  e 
C^  sche  Theorie  angeführt  werden,  können  ebenso  gut  auf  andere 
WeT  erklärt  werden'-)  Es  ist  daher  rationell,  vorläufig  an  der  materi- 
ellen Anwesenheit  von  Riechstoffpartikelchen  festhalten,  wo  .ramer 
Geruch  wahrgenommen  wird. 

Unter  diesen  Umständen  sind  wir  auf  das  Geruchsorgan  selbst  an- 
gewiesen, wenn  wir  die  Gesetze  kennen  zu  lernen  wünschen,  nach 
welchen  die  riechenden  Teilchen  von  der  Oberfläche  der  Körper  und 
Flüssigkeiten  abgestoßen  und  nach  welchen  sie  in  der  Atmosphäre  ver- 
breitet werden.    Einige  aphoristische  Vorstellungen  sind  hierbei  wohl 

gestattet.  .  , 

Es  lässt  sich  z.  B.  annehmen,  dass  das  Freiwerden  der  riechenden 
Partikelchen  von  der  Geruchsquelle  in  der  größten  Mehrzahl  von  Fallen 
durch  einfache  Verdampfung  geschehe.    Gewissheit  darüber  besteht  bei 
allen  flüchtigen  Verbindungen,  von  welchen  man  durch  chemische  Unter- 
suchungen weiß,  dass  sie  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ohne  Spaltung 
ihrer  Moleküle  in  Gasform  übergehen  können,  wie  beispielsweise  Äther, 
Kampfer,  Jodoform.    So  auch  zahlreiche  Parfüms  des  Handels,  deren 
Zusammensetzung  gewöhnlich  ganz  oder  zum  Teile  unbekannt  ist,  was 
jedoch  die  Parfumeriefabrikanten  nicht  abgehalten  hat,  ihre  Eigenschaiten 
in  dieser  Hinsicht  zu  untersuchen.   Und  kein  Wunder,  denn  die  größere 
oder  geringere  Flüchtigkeit  der  Parfüms  ist  für  den  Fabrikanten,  welcher 
derlei  Mischungen  bereitet,  von  höchster  Wichtigkeit.    Der  Londoner 
Parfumeur  S.  Piesse3)  bringt  in  seinem  Buche  eine  Tabelle,  in  welcher, 
die  Flüchtigkeit  des  Wassers  =  I  angenommen,  diese  für  die  Essenzen, 
d.  i.  für  die  durch  Extraction  oder  Destillation  aus  Pflanzen  gewonnenen 
Producte,  wie  folgt,  angegeben  wird: 

Sambucus  nigra   0,2850 

Citrus  medica   0,2480 


4)  Allerdings  auch  nicht  zu  widerlegen.  Valentin,  Physiologie.  Bd.  II.  S.  539. 
i.  Auflage.  Braunschweig  4844. 

2)  Hierzu  noch:  Carpenter,  Artikel:  Smell  in  Todd's  Encyclopaedia  pt. 
XXXVI.  S.  G98;  Longet,  Physiologie.  2.  Edition.  T.  II2.  S.  493  weist  nach,  wie 
die  meilenweite  Verhreitung  von  Gerüchen  unmittelbar  gegen  die  dynamische  Theorie 
spricht. 

3)  S.  Piesse,  Des  Odeurs,  des  part'ums  et  des  cosmotiques.  Seconde  edition 
francaise  par  F.  Chardin-Hadencourt  ol  H,  Massignon.  Paris  4  877.  p.  9. 
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TPOmerfrD *,***> 
'ilVanf  8  Vei'a   0  0680 

;aUmdula  sPica  0,06-10 

Utrus  Bergaima  (Bergamotte) .  .  .  .  0  0550 
Neroli  Petit  gram  (Orangenblüten).   .  o'o330 

Thymian  0;'0220 

Andropogon  Schoenanthus  0  01 70 

Pelargonium  odoratissimum    ....  0,0106—0  0071 

Acorus  Galamus   0  0069 

Anthoxanthum  odoratum   0  0039 

^°Sen  •   •   '  0,0051  -0,0038 

Garyophyllus  aromaticus   0  0035 

Cederholz  '.  0^0020 

Pogostemon  Patchouly   0  0010 

Die  Methoden,  nach  welchen  diese  Zahlen  festgestellt  wurden,  sind 
von  PieSse  nicht  näher  angegeben,  nur  wird  gesagt,  dass  sie  auf  dessen 
eigenen  Untersuchungen  beruhen.  Dagegen  finden  die  Vorschriften  für 
die  Bereitung  der  Essenzen  eingehende  Besprechung.  Sie  weichen  ganz 
von  den  für  die  entsprechende  pharmaceutische  Herstellung  gebräuch- 
lichen ab.  Das  Besultat  ist  gewöhnlich  ein  ziemlich  zusammengesetztes 
Gemenge  von  ätherischen  Ölen,  Alkoholen,  Aldehyden,  Harzen  u  s  w 
daher  man  die  von  obiger  Tabelle  entnommenen  Zahlen  kaum  für  con- 
stant  erachten  kann. 

In  jüngster  Zeit  hatte  Charles  Henry')  eine  derartige  Untersuchung 
von  neuem  ausgeführt.    Es  geschah  mittels  eines  besonderen  von  ihm 
»Pese  Vapeur«  genannten  Apparates,  welcher  im  Princip  einen  kleinen 
mit  einem  feinen  Stiel  aus  vernickeltem  Stahl  versehenen  Aräometer  dar- 
stellt.   Dieser  Stiel  trägt  am  oberen  Ende  ein  silbernes  halbkugelförmiges 
Schälchen   von  0,6  ccm  Inhalt.    Die  Einteilung  befindet  sich  nicht  am 
Stiele  selbst,  sondern  in  Millimetern  an  einem  unbeweglichen  Maßstabe, 
längs  welchem  man  den  Band  des  Schälchens  sich  heben  oder  senken 
sieht.     Giebt   man   in  dieses  Schälchen  einen  Biechstoff  und  lässt  ihn 
verdunsten,  so  steigt  das  Aräometer  langsam  empor,  und  zwar  um  so 
schneller,  je  rascher  die  Verflüchtigung  vor  sich  geht.    Das  von  Henry 
benutzte  Aräometer  ist  für  Alkohol  eingerichtet.   Man  bestimmt  vor  jedem 
Versuche  die  Tiefe,  bis  zu  welcher  100  mg  ihn  tauchen  und  wiederholt 
das  Gleiche  nach  Beendigung  der  Verdampfung.    Den  Mittelwert  dieser 
beiden  Ergebnisse  erkennt  man  als  die  richtige  Zahl  an,  nach  welcher 
man  beziffert,  wie  viel  Gewicht  das  Aräometer  über  einen  Millimeter 
der  Scala  heben  oder  sinken  macht.    Hierauf  füllt  man  das  Schälchen 


)  Charles  Henry,  Los  üdeurs   Conference  du  14  Mars  4891.  Paris  1,892.  p.  10-, 
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mit  Parfüm  und  beobachtet,  wie  viele  Millimeter  in  der  Secunde  der 
Apparat  steigt.  Auf  diese  Weise  findet  man  unmittelbar  den  Gewichts- 
verlust durch  Verdunstung  per  Secunde.  Schließlich  berechnet  man  die 
Oberfläche  der  Flüssigkeil  während  des  Versuches  und  erfährt  dadurch 
die  Geschwindigkeit  der  Verflüchtigung  per  Quadrat-Millimeter.  Henry 
erhielt  auf  diese  Weise  folgende  Tabelle:  Es  verflüchtigen  per  Secunde 
und  per  Gmm  Oberfläche  bei  10,5°  Celsius  von 

Schwefeläther   0,0007  mg 

Ylang-ylang   0,0000176  mg 

Orangen-Essenz   0,0000567  - 

Rosmarin   0,0000446  - 

Mentha   0,0000354  - 

Kümmel   0,0000315  - 

Gauitheria  procumbens  .   .  0,0000165  - 

Bergamott   0,0000331  - 

Lavendel   0,0000292  - 

Wir  heben  jedoch  nochmals  hervor,  dass  Ergebnisse  wie  jene  Piesse's 
und  Henry' s  bei  der  Unsicherheit  der  Zusammensetzungen  nur  geringen 
wissenschaftlichen  Wert  besitzen.  Henry 's  Verfahren  ist  jedoch  ebenso 
sehr  geeignet  zur  Untersuchung  reiner  chemischer  Verbindungen  und 
mag  sich  daher  in  anderen  Fällen  noch  nützlich  erweisen.  Allein  bei 
Bestimmung  der  Verflüchtigung  der  Riechstoffe  aus  Lösungen  werden 
einige  Schwierigkeiten  auftreten.  Es  ist  klar,  dass  man  in  diesen  Fällen 
nicht  die  totale  Verdampfung,  sondern  nur  die  Verdunstung  des  riechen- 
den Bestandteiles  zu  bestimmen  hat,  und  dieses  Problem  erscheint  nach 
Henry' s  Methode  nur  dann  der  Beantwortung  zugänglich,  wenn,  wie 
z.  B.  bei  öligen  Auflösungen,  das  Lösemittel  selbst  nicht  flüchtig  ist. 
Dabei  fallen  allerdings  merkwürdige  Complicationen  auf. 

Die  Verdampfung  geht  auffallend  träge  vor  sich  und  demzufolge  ist 
der  Geruch  auch  unendlich  viel  schwächer  als  von  den  nämlichen  in 
Wasser  oder  Alkohol  verteilten  Bestandteilen.  Wie  verhältnismäßig  gering 
ist  die  Intensität  des  Geruches  von  Jodoformöl,  während  reines  Jodoform 
äußerst  penetrant  riecht.  Offenbar  hat  die  Industrie  bereits  seit  langem 
von  dieser  Eigentümlichkeit  öliger  Lösungen  Vorteil  gezogen.  Ihre  wohl- 
riechenden Salben  und  Pomaden  haben  einen  schwachen,  aber  lange 
anhaltenden  Geruch.  Sehr  viele  Riechstoffe,  mit  welchen  man  in  der 
Natur  in  Berührung  kommt,  sind  gleichwohl  weder  Flüssigkeiten  noch 
flüchtig  im  gewöhnlichen  Sinne.  Die  Bestimmung  von  deren  Verdampfungs- 
geschwindigkeit stößt  daher  auf  besonders  große  Schwierigkeiten.  Über- 
dies haben  solche  riechende  Körper  häufig  keine  gleichmäßige  Zusammen- 
setzung. Meistens  sind  selbst  riechende  und  geruchlose  Bestandteile 
gemengt   und  die  feinsten  Teilchen  beider  nicht  an  allen  Stellen  der 
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ttr   ?f"  "  d,'e  Luft  ScatoUeHch 

werden  nach  einer  Weile  verdampfen  und  demzufolge  wird  der  Geruch 
fortwahrend  geringer  werden.   Schließlich  wird  das  Holz  ganz  geruchlos 
geworden  sem  und  ist  es  dann  möglich,  verschiedenen  Hausrat  daran 
zu  verfertigen.    Sobald  man  jedoch  eine  neue  Schnitt-  oder  Sä.efläche 

"ch^StTrt  SlCh  SOf°rt  Wi6der  frÜh6re  GeStaDk  mit  U» 
_  Diese  Erscheinung,  dass  eine  neue  Bruchstelle  stärker  als  eine  alte 
riecht,  wiederholt  sich  ungemein  oft  bei  tierischen  und  pflanzlichen  Riech- 
stoffen. Am  Scatolholze  können  wir  die  Ursache  mit  dem  unbewaffneten 
Auge  verfolgen,  in  vielen  anderen  Fällen  werden  wir  durch  Analosie  ein 
ähnliches  Verhalten  annehmen. 

Unter  den  bisher  erwähnten  Umständen  gelten  die  gewöhnlichen 
Gesetze  der  Verdampfung,  obgleich  uns  die  quantitativen  Verhältnisse 
entgehen.  Es  wäre  jedoch  auch  möglich,  dass  in  anderen  Fällen  beim 
Freiwerden  der  riechenden  Teilchen  eine  chemische  Veränderung  statt- 
findet. Valentin')  z.  B:  vermutet,  dass  dies  bei  einem  der  bekanntesten 
Riechstoffe,  dem  Moschus  der  Fall  sei.  Es  wird  hier  wahrscheinlich  die 
chemische  Umlagerung  sogar  ziemlich  zusammengesetzter  Art  sein  und 
daraus  auch  die  Erkläruug  hervorgehen,  warum  eine  Anzahl  anderer 
Stoffe  tierischen  oder  pflanzlichen  Ursprungs  gerade  diesen  selbigen  Geruch 
entwickeln.  Das  Verzeichnis  der  Moschusstoffe  ist  sehr  lang.  Sie  werden 
von  Cloquet2)  aufgezählt: 

1.  Aus  dem  Tierreiche:  Außer  dem  Moschustiere  selbst,  das  Fleisch 
des  Krokodils;  des  Büffels;  des  Auerochsen;  der  Moschusratte;  der  Upupa 
epops;  der  Anas  moschata;  der  Excremente  unserer  Haustiere  u.  s.  w. 

2.  Aus  dem  Pflanzenreiche:  Erodium  moschatum;  die  Früchte  der 
Stechpalme;  Ilibiscus  abelmoschus;  Monotropa  hypopitys;  Rosa  moschata: 
Adoxa  moschatellina;  Cucumis  melo;  Pirus  sativa  u.  s.  w. 

3)  Aus  dem  Mineralreiche:  mehrere  Erdarten;  selbst  gebrannt,  wie 
einige  chinesische  und  japanische  Theekannen  zeigen. 

Jedermann  kann  bei  einiger  Aufmerksamkeit  einen  schwachen  Moschus- 

1)  Valentin,   Lehrbuch   der  Physiologie  des  Menschen.   Bd.  II.    2.  Lieferung. 

S.  839. 

2)  Cloquet,  Osphresiologie.  See.  eU  Paris  1821.  p.  70. 
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geruch  in  der  gewöhnlichen  Kuhmilch  bemerken,  wie  solcher  bekanntlich 
auch  in  der  Rindergalle  zu  finden.  Daher  ist  es  auch  begreiflich,  dass 
der  menschliche  Schweiß  bisweilen  gleichfalls  einen  Moschusgeruch  ver- 
breitet wie  II  aller1)  bereits  vor  mehr  als  einem  Jahrhundert  erwähnte. 

Ein  eigentümliches  Licht  über  diese  so  allgemeine  Verbreitung  des 
.Moschusgeruches  wird  durch  Kitasato's  Entdeckung  des  Moschus- 
schinimels  gewonnen.  Löffler,  bei  welchem  Kitasato  arbeitete,  wurde 
darauf  aufmerksam,  dass  ein  zufallig  bereiteter  Heuaufguss2)  nach  Moschus 
roch.  Es  gelang  daraus  die  Reincultur  eines  niederen  Organismus, 
welcher  auch  in  Bouillonculturen  und  auf  festem  Nährboden  verschieden- 
ster Zusammensetzung  einen  Moschusgeruch  verbreitete.  Offenbar  erzeugt 
jener  Schimmel  aus  allen  ihm  gebotenen  Nährstoffen  diesen  Riechstoff, 
der  daher  ein  verhältnismäßig  einfaches  Spaltungsprodukt  sein  muss. 
Kitasato  vermochte  jedoch  nicht  ihn  zu  isolieren,  allein  er  konnte  ihn 
mittels  Alkohol  aus  den  Culturen  extrahieren3).  Überdies  wurde  in  letz- 
terer Zeit  ein  Stickstoffderivat  von  Isobutyltoluen  dargestellt,  welches 
nicht  allein  ebenso  wie  Moschus  riecht,  sondern  den  natürlichen  Riech- 
stoff an  Gerüchsintensität  noch  ungefähr  tausendmal  übertreffen  sollJ). 
Es  wäre  nicht  unmöglich,  dass  dieses  Trinitro-Isobutyltoluen  ein 
Spaltungsprodukt  ist,  welches  aus  allen  oben  erwähnten  Stoffen  so 
verschiedenartiger  Abstammung  langsam  frei  wird  und  als  Ursache  des 
Moschusgeruches  betrachtet  werden  müsste. 

Niedere  Organismen  und,  Gährung  spielen  bei  der  Entstehung  einer 
großen  Anzahl  von  Gerüchen  eine  wichtige  Rolle.  Dies  ist  von  dem 
Allyl-Senföl  (CäH-0.NCS)  allgemein  bekannt,  welches  unter  dem  Einfluss 
eines  Fermentes,  des  My rosin,  aus  schwarzem  Senfsamen  gebildet  wird. 
Schwarzer  Senfsamen  selbst  ist  vollkommen  geruchlos.  Erst  nachdem 
derselbe  eine  kurze  Weile  mit  Wasser  in  Berührung  gekommen,  ent- 
wickelt sich  allmählich  der  prickelnde  Senfgeruch.  Ebenso  entwickelt 
sich  Benzaldehyd  (starker  Mandelgeruch)  unter  der  Einwirkung  von 
Kmulsin  aus  dem  Amygdalin  der  bitteren  Mandeln  und  zwar,  wie  be- 
kannt, neben  Cyanwasserstoff  (schwacher  Mandelgeruch)  und  Glykose. 
Es  ist  also  in  jedem  Sinne  begreiflich,  dass  diese  Gerüche  ohne  Ein- 
wirkung von  Feuchtigkeit  nicht  entstehen  können,  denn  ohne  Wasser 
(iudet  keine  Fermentation  statt. 

I    Hall  er,  Elemenla  physiologiae.  Ed.  Lausannae.  T.  V.  p.  1 63. 

2)  Schimmelndes  Leinmehl  riecht  immer  nach  Moschus  (mündliche  Mitteilung 
von  Prof.  Dr.  H.  Weiers  Bettink). 

3)  S.  Kitasato,  Über  den  Moschuspilz  (Fusisporium  moschatum).  Centrai- 
blatt für  Bakteriologie.  Bd.  V.  1889.  S.  365. 

'0  .hieques  Passy,  Sur  In  pereeption  des  odeurs.  Socicte  de  biologic.  Seance 
du  19  Mars  1892. 
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In  jüngster  Zeit  lernte  man  einen  Gährungsprocess  bei  der  Berei 
tung  des  Schnupftabaks  kennen     fTm  »in™    \«  •  V, 
ii  ^euucn.    um  einen  gehörigen  Schnupftabak 

^d°e^\T,dKaS.Nik°lin  8US  d6D  ™>»™>^rn  entfern  w  1" 
und  es  bildet  sieh  dabei,  sei  es  aus  dem  Alkaloide  oder  aus  anderen  Be  tand- 

I  d°'  TÄ? f'  TICher  g6rade  im  so  hoch  geschah 

■  Ren  Hn  f  ^  gr°b  §eschnitteneA  Tabaksblätter  in 

großen  Haufen  gabren.  Niedere  Organismen  erhöhen  dann  allmählich 
die  Temperatur.  Hat  diese  eine  gewisse  Höhe  erreicht,  so  beginnt  d  e 
aromatische  Fermentation,  welche  ganz  unabhängig  von  den  Wikro- 
organismen  verläuft,  denn  sie  kann  ebensowohl  in  sterilisiertem  Tabak 
stattfanden,  vorausgesetzt,  dass  eine  Temperatur  von  40-1 00°  C  unter 
halten  wird.  Man  kann  auf  diese  Weise  selbst  eine  Beschleunigung  der 
lur  den  Schnupftabak  gewünschten  Umsetzung  erreichen  (bei  70°  in 
8—10  Wochen,  bei  100°  sogar  in  12  Tagen  i). 

Doch  auch  abgesehen  von  Fermentation  ist  bisweilen  Chemismus  im 
Spiel.    Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  die  Anwesenheit  von  Ozon 
die  Riechintensität  zahlreicher  Stoffe  erhöht.    Dies  führt  zur  Aufstellung 
einer  Hypothese,  nämlich  dass  das  Riechprincip  erst  durch  die  Oxydation 
der  feinsten  Teilchen  der  Pflanze,   der  Essenz  oder  des  Zersetzungs- 
produktes im  Augenblick  der  Verflüchtigung  selbst  entstehe.   Die  Essenz 
würde  dann  geruchlos,  das  Oxyd  riechend  sein.    Hierfür  spricht  in  erster 
Reihe,  dass  eine  Anzahl  stark  riechender  Stoffe  selbst  Ozonerzeuger  sind, 
wie  z.  B.  Terpentin;  ferner,  dass  andere  Parfüms  sich  besonders  leicht 
mit  Sauerstoff  verbinden,  wie  Bergamott;  endlich  einige  Versuche,  wie 
das  alte  Experiment  von  Huygens  und  Papin,  welche  eine  Rosenknospe 
unter  die  Glocke  einer  Luftpumpe  legten  und  fanden,  dass  diese  nach 
zwei  Wochen  vom  Dufte  nicht  das  Geringste  verloren,  während  außerhalb 
der  Glocke  der  Geruch  bereits  in  zwei  Stunden  vollkommen  verschwunden 
war.   Es  findet  also  etwas  ganz  Besonderes  beim  Freiwerden  der  riechen- 
den Teilchen  statt  und  es  scheint,  als  ob  dies  nur  unter  dem  Einflüsse 
der  Luft  geschähe.   Das  einfachste  wäre,  wenn  wir  von  der  Feuchtigkeit 
der  Luft  ganz  absehen  wollen,  anzunehmen,  dass  in  Fällen  wie  jenen  der 
Huygens'-  und  Papin 'sehen  Rosenknospe  der  riechende  Bestandteil,  das 
Rosenöl,  für  sich  selbst  nur  wenig  flüchtig  und  keineswegs  starkriechend 
sei,  dass  jedoch  durch  Oxydation  aus  dem  Rosenöl  ein  sehr  flüchtiger 
und  starkriechender  Stoff  entstehe. 

Unabhängig  von  Fermentationsprocessen  und  einfachen  Oxydationen 
werden   an   der  Oberfläche  der  riechenden  Körper  auch  hydrolytische 


1)  Schloesing  jr.,  Combustion  lente  de  certaines  matieres  organiques.  Comptes 
rendus.  T.  106.  p.  1293.  u.  T.  109.  p.  836.  Analoge  Thatsachen  sind  auch  für  pasteu- 
risierte Weine  und  für  Thee  bekannt. 
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Spaltungen  ins  Spiel  kommen,  wobei  dann  der  aus  der  Luit  nieder- 
geschlagene Wasserdainpf  die  nötigen  Wassermoleküle  liefern  kann1). 
Bisweilen  werden  beide  Spaltungsprodukte  flüchtig  sein,  in  andern  Fällen 
jedoch  nur  das  riechende.  Dann  kann  es  geschehen,  dass  nach  einiger 
Zeit  eine  feste  geruchlose  Schicht  an  der  Oberfläche  sich  bildet  und  das 
Objekt  beträchtlich  an  Riechkraft  abnimmt.  Dieser  Vorgang  ist  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  mit  dem  Firnissen  vergleichbar,  und  der  Geruch 
wird  erst  wieder  in  voller  Stärke  zurückkehren,  wenn  eine  frische  Bruch- 
fläche  angelegt  wurde. 

Aber  auch  im  physischen  Sinne  trägt  das  Wasser  zur  Verflüchtigung 
der  Gerüche  bei,  wie  ein  alter  Versuch  Venturi's  beweist.  Man  zer- 
schneidet Kampfer  in  kleine  Stäbchen  von  ungefähr  der  Länge  eines 
Pariser  Zolls,  befestigt  an  der  Basis  jedes  dieser  Säulchen  Blei  und  stellt 
sie  aufrecht  in  einen  sehr  reinen  Teller,  welchen  man  bis  zur  halben 
Höhe  der  Säulchen  mit  Wasser  füllt.  Nach  zwei  oder  drei  Stunden  wird 
sich  dem  Wasserstande  entsprechend  eine  horizontale  Kerbe  gebildet 
haben,  welche  allmählich  an  Tiefe  zunimmt,  bis  nach  beiläufig  24  Stunden 
das  Säulchen  an  jener  Stelle  ganz  durchschnitten  ist.  Unterdessen  er- 
leidet weder  das  aus  dem  Wasser  hervorragende  noch  das  eingesenkte 
Stück  den  geringsten  Substanzverlust. 

Es  ergiebt  sich  unmittelbar  aus  diesem  Versuche,  dass  die  Umwand- 
lung des  krystallinischen  Kampfers  in  flüchtige  oder  flüssige  Verbindungen 
mit  besonderer  Lebhaftigkeit  an  der  Oberfläche  des  Wassers  vor  sich 
gehen  muss,  denn  nur  dort  sind  die  Bedingungen  so  günstig,  dass  die 
Menge  der  von  den  Säulchen  frei  gewordenen  Moleküle  namhaft  er- 
scheint. Mehr  jedocn  lässt  sich  aus  diesem  Versuche  nicht  entnehmen. 
Etwas  klarer  erscheint  die  Sache  durch  ein  anderes,  Romieu  zuge- 
schriebenes Experiment. 

Wenn  man  eine  kleine  Menge  Kampferpulver  auf  Wasser  wirft,  sieht 
man,  wie  sich  unmittelbar  jedes  dieser  Teilchen  mit  großer  Schnelligkeit 
zu  drehen  anfängt.  Zugleich  werden  sie  durch  plötzliche  und  ruckweise 
Bewegungen  hin-  und  hergeworfen.  Gleiches  geschieht  mit  kleinen  auf 
den  Wasserspiegel  gelegten  Kampferstückchen.  Die  Bewegung  ist  um  so 
weniger  schnell,  je  größer  die  Stücke. 

Betrachtet  man  das  Pulver  auf  dem  Wasser  mit  einer  Lupe,  so  wird 
man  um  jedes  Körnchen  glänzende  Strahlen  bemerken,  welche  haupt- 
sächlich von  den  spitzen  Stellen  ausgehen.  Das  Wasser  selbst  wird  durch 
diese  Ausstrahlungen  weggetrieben.   Besonders  deutlich  ist  dies  auf  der 

I)  Es  ist  den  Pharmaceuten  wohlbekannt,  dass  einfache  Arzneistoffe,  welphe  in 
vollkommen  trockenen  Flaschen  mit  Kalkstöpseln  verschlossen  bewahrt  werden,  nicht 
riechen,  dagegen,  wenn  mit  gewöhnlichen  Stöpseln  versorgt,  zu  riechen  beginnen 
(z.  B.  Flores  naphae,  Flores  rosae  u.  s.  w.). 
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sogenannten  «Assielte  inouillee«  zu  sehen.  Eine  große  mit  Laugen- 
wasser gereinigle  Schüsse]  wird  so  lange  unter  Wasser  gehalten,  bis  sie 
vollkommen  nass  ist.  Wird  sie  dann  aus  dorn  Wasser  genommen  so 
bleibt  eine  dünne  Schicht  Feuchtigkeit  an  der  Oberfläche  haften.  Wirft 
man  ein  wenig  Kampferpulver  auf  diese  feuchte  Schicht,  so  sieht  man 
diese  sofort  zurückweichen  auf  eine  Entfernung,  welche  von  der  Menge 
des  Pulvers  abhängt.  Untersucht  man  nachher,  so  findet  man  an  den 
Stellen,  wo  das  Wasser  zurückgewichen,  eine  äußerst  dünne  Schieb! 
mit  iridisierendem  Reflex.  Später  wird  diese  Schicht  weiß  und  erscheint 
unter  dem  Mikroskope  aus  nichts  anderem,  als  aus  unzähligen  feinen 
Tröpfchen  von  ätherischem  Öl  gebildet,  welche  sich  anfänglich  in  Be- 
rührung mit  dem  Wasser  an  der  Oberfläche  der  Schüssel  ausgebreitet 
hatten  und  nach  dessen  Zurückweichen  allein  zurückgeblieben  sind. 
Diese  Tröpfchen  sind  sehr  stark  lichtbrechend  und  durch  kleine  Zwischen- 
räume geschieden. 

Es  ist  daher  unzweifelhaft  aus  dem  mit  Wasser  in  Berührung  ge- 
kommenen Kampfer  eine  ölartige  Flüssigkeit  getreten,  welche  sich  in 
einer  dünnen  Schicht  an  der  Oberfläche  des  Wassers  ausgebreitet  hatte. 
Zu  gleicher  Zeit  verursacht  diese  einen  Rückstoß  an  den  Kampferstück- 
chen  selbst.  Wenn  diese  kugelförmig  waren  und  die  ölartige  Flüssigkeit 
mit  gleicher  Geschwindigkeit  längs  des  ganzen  ümfanges  desselben  aus- 
strömte, so  würde  Alles  in  Ruhe  bleiben.  Allein  da  die  Kampferstück- 
chen, so  klein  sie  auch  sein  mochten ,  stets  Höcker,  Spitzen  und  andere 
Unebenheiten  haben ,  an  welchen  die  Ausströmung  am  stärksten  vor 
sich  geht,  so  fehlt  das  Gleichgewicht  zwischen  den  retroaktiven  Impulsen, 
und  es  entsteht  Bewegung.  In  Folge  dessen  verbindet  sich  auch  mil 
den  übertragenen  Bewegungen  eine  Wendung  um  sich  selbst.  Dies  ist 
wenigstens  die  Auffassung  sowohl  Venturi 's ,  als  jene  von  Liegeois1), 
einem  scharfsinnigen  französischen  Forscher,  welcher  diese  Versuche 
wiederholte  und  weiter  verwertete. 

Hat  sich  nun  nach  einer  Weile  eine  ausgedehnte  iridisierende  Schichl 
von  ätherischem  Öle  über  dem  Wasser  gebildet,  welche  die  Bewegung 
aufhält,  und  entfernt  man  diese  mit  Löschpapier,  so  beginnt  die  Bewe- 
gung von  Neuem.  In  großen  Schüsseln  wird  dies  nicht  nötig  sein,  in 
welchen  diese  Schicht  so  dünn  sein  kann,  dass  die  Verflüssigung  des 
Kampferderivates  verhältnismäßig  rasch  stattfindet.  Wenn  jedoch,  wie 
es  in  kleinen  Behältern,  z.  B.  von  3  cm  Durchmesser,  der  Fall  ist,  diese 
Materie,  welche  Luft  und  Wasser  scheidet,  in  einer  gewissen  Dicke  sieh 
angesammelt,  so  scheint  alle  Verdunstung,  sowohl  des  Pulvers  als  des 


1)  Liegeois,  Sur  los  mouvements  de  certains  corps  organiques  b  la  surfa 
l'eau.    Arch.  de  Physiologie.  18G8.  T.  1.  p.  35. 
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Öles  unterbrochen  zu  werden  und  dieser  Zustand  während  mehrerer 
Monate  unverändert,  wie  auch  das  Kampferpulver  unbeweglich  zu 
verharren. 

Liegeois  fand  ferner,  dass  alle  Zusätze,  welche  dem  Wasser  eine 
gewisse  Zähigkeit  verleihen,  wie  Albumin  und  Glycerin,  die  Bewegung 
hindern,  am  meisten  jedoch  stört  ein  einziges  Öltröpfchen.  Eine  äußerst 
geringe  Menge,  die  an  einer  Nadelspitze  haftet,  eine  durch  das  Haar 
gezogene  Stecknadel  genügen,  einen  vollständigen  Stillstand  zu  bewirken. 
Auch  dieses  Öl  verbreitet  sich,  wie  wir  es  bei  dem  Kamplerderivat  ge- 
sehen, in  einer  äußerst  dünnen  Lage  über  den  Wasserspiegel.  Daher 
muss  man,  um  die  Kampferbewegung  zu  beobachten,  vollkommen  reine 
Behälter  gebrauchen  und  vor  allem  die  Schüsseln  und  Gläser  mit  alka- 
lisch gemachtem  Wasser  ausspülen.  Ebenso  wie  Öl  verhalten  sich  auch 
Fette  und  Fettsäuren,  daher  auch  Schweiß  und  Ohrenschmalz.  Es  ergiebt 
sich  daraus,  dass  man  bei  diesen  Versuchen  den  Kampfer  nicht  mit  den 
Fingern  berühren  darf. 

Prevost,  der  Entdecker  oder  vielmehr  der  Wiederentdecker  der 
Kampferbewegung,  legte  großen  Wert  auf  die  Thatsache,  dass  beinahe 
alle  pflanzlichen  und  tierischen  Biechstoffe  die  translatorischen  und  rota- 
torischen Bewegungen  hemmen.  Die  Erklärung  hiervon  erhellt  aus 
Liegeois'  Untersuchungen.  Beinahe  alle  diese  Stoffe  enthalten  ätherische 
Öle  oder  Fette,  welche  sich  über  den  Wasserspiegel  verbreiten  und  die 
Bewegungen  aufheben. 

Wichtiger  für  die  Lehre  des  Geruches  ist  jedoch  die  andere  That- 
sache, dass  eine  Anzahl  von  Biechstoffen,  aufs  Wasser  geworfen,  Bewe- 
gungen wie  jene  des  Kampferpulvers  auszuführen  im  Stande  sind. 
Liegeois  zählt  folgende  pharmaceutische  Präparate  auf:  officinelle  Ben- 
zoesäure, officinelle  Bernsteinsäure,  officinelles  Amygdalin,  Santonin, 
Atropin,  schwefelsaures  Atropin,  gepulverter  Anissamen,  Apfelsinen-  und 
Citronenschalen,  Gewürznägel,  Brechnuss,  Croton-  und  Bicinussamen,  Cas- 
carilla,  Zimmt,  Kamillen,  Melissen,  Arnica,  Lindenblüten,  Münze-  und 
Bosmarinblätter,  Baldrian-  und  Iriswurzel,  Tabakpulver,  Seife,  Käse,  Bin- 
derfett, Hammeltalg.  Außerdem  giebt  es  noch  andere,  welche  allerdings 
keine  auffallende  Ortsveränderung  erfahren,  aber  in  Pulverform  auf 
Wasser  geworfen  sich  äußerst  schnell  über  die  Oberfläche  verbreiten, 
während  jedes  Teilchen  von  den  übrigen  sich  ablöst.  Überdies  zeigen 
sie  Prevost's  Versuch  mit  der  befeuchteten  Schüssel.  Zu  dieser  Gruppe 
gehören:  Kümmelsamen,  Benzoeharz,  Asa  foetida,  weißer  Zimmt,  Kube- 
ben, Senf,  Weihrauch,  Kolophonium,  Veratrin,  Mandeln,  Anemonin,  Colombo. 

Im  Gegensatze  zu  allen  diesen  Riechkörpern  verharren  Sägemehl, 
Holzkohlenpulver,  Lycopodium  in  Ruhe.  Befeuchtet  man  jedoch  solche 
Körper  mit  Alkohol  oder  Äther,  so  verhalten  sie  sich  wie  die  obigen 
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Riechstoffe,  natürlich  infolge  der  Ausströmung  einer  Flüssigkeit,  welche 
in  einer  äußerst  dünnen  Schicht  in  Form  von  mikroskopischen  Tröpf- 
chen über  dem  Wasserspiegel  sich  verbreitet. 

Nur  einzelne  nicht  riechende  Körper  zeigen  die  »odoroskopischen  Phä- 
nomene, wie  Prevost  diese  Reihe  von  Erscheinungen  nannte,  so  z  B 
die  Kaliumverbindungen  der  Metalle.   Diese  Bewegungen  werden  jedoch 
vollkommen  erklärlich,  wenn  man  bedenkt,  dass  Kalium  das  Wasser 
zersetzt  und  Wasserstoff  frei  macht. 

Kurzum,  es  ergiebt  sich,  dass  allerlei  Riechstoffe,  feste  sowohl  als  flüs- 
sige, an  der  Wasseroberfläche  sich  äußerst  fein  verteilen.  Dies  ist  eine 
rein  physikalische  Erscheinung «},  welche  allen  zu  den  Fettsäuren,  Äthern, 
ätherischen  Ölen  u.  s.  w.  gehörenden  Stoffen  eigentümlich  ist.  Dass  dies 
der  Verflüchtigung  ungemein  förderlich  sei,  bedarf  keiner  weiteren  Er- 
örterung. Liegeois  sucht  überdies  wahrscheinlich  zu  machen,  dass 
die  feinen  Tröpfchen,  selbst  ohne  Verdampfung,  in  die  Luft  übergehen. 
Wenn  dies  richtig  ist,  was  mir  übrigens  höchst  unwahrscheinlich  vor- 
kommt, so  würde  also  eine  zweifache  Verbreitungsweise  in  der  Atmo- 
sphäre stattfinden:  in  Gasform  und  in  Form  von  Tröpfchen,  wie  der 
Wasserdampf  im  Nebel. 

Aus  dem  Obigen  folgt  genügend  klar,  dass  man  a  priori  nicht  sagen 
kann,  auf  welche  Weise  das  Freiwerden  der  Riechmoleküle  von  der 
Oberfläche  der  Riechkörper  oder  einer  riechenden  Flüssigkeit  stattfindet. 
Bislang  lernten  wir  also  kennen: 

1)  Einfache  Verdampfung, 

2)  Oxydation, 

3)  Hydrolytische  Spaltungen  oder  mehr  zusammengesetzte  Zer- 
setzungen, wie  vielleicht  beim  Moschus. 

4)  Verteilung  der  riechenden  Flüssigkeit  in  äußerst  feine  Tröpf- 
chen, welche  später  verdampfen  oder  in  tropfbarer  Form  von 
dem  Luftstrom  mitgeführt  werden  (Liegeois). 

Häufig  wird  man  selbst  bei  genauer  Untersuchung  kaum  im  Stande 
sein  zu  bestimmen,  welche  dieser  vier  Möglichkeiten  vorliegt.  Der  Fall 
einer  Blume,  nehmen  wir  an  einer  Rose,  wäre  wohl  höchst  wahrschein- 
lich unter  Nr.  2  einzureihen,  was  jedoch  keineswegs  erwiesen.  Für  eine 
große  Anzahl  der  Schmeckstoffe  unserer  Speisen  dürfte  vielleicht  der 
sub  4  angeführte  Vorgang  eine  größere  Rolle  spielen.  In  dem  einfachen 
Falle  von  künstlichen  Parfüms  läuft  in  der  Regel  die  Sache  ohne  weiteres 
durch  gewöhnliche  Verdampfung  ab. 


1  Wahrscheinlich  ist  die  Oberflächenspannung  der  letzte  Grund  der  sogenannten 
odoroskopischen  Phänomene.  Es  gehört  nicht  zu  unserer  Aufgabe,  dies  weiter  er- 
gründen zu  wollen. 
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Ich  habe  in  Anbetracht  dieser  Schwierigkeiten  nach  einer  allgemeinen 
Methode  gesucht,  mittels  welcher  man  die  Art  und  Weise  der  Verflüch- 
tigung ermitteln  kann,  ohne  vorher  bestimmt  zu  haben,  mit  welchem  der  V1er 
oben  erwähn  tenVorgänge man 
zu  thun  habe.    Ich  glaube 
ein  solches  Verfahren  gefun- 
den zu  haben.    Man  denke 
sich  (Fig.  1)  einen  nicht  all- 
zu kleinen  Schirm  aus  Zink, 
welcher  den  Raum,  worin 
der  Beobachter  sich  befin- 
det, mehr  oder  weniger  von 
jenem   abschließt,    in  dem 
die  Versuche  mit  den  Riech- 
stoffen   angestellt  werden. 
Der    Beobachter    atmet  in 
einer    vollkommen  geruch- 
losen Atmosphäre.    An  die- 
sen Schirm  ist  an  der  Seite 
des  Beobachters  ein  kleines 
Zinkkästchen    ohne  untere 
Wand  gelötet,   von  21  mm 
Breite,  9  mm  Tiefe  und  55 
mm  Höhe.    An  der  Grenze 
zwischen  dem  obersten  und 
mittleren  Drittel  ist  ein  nach 
aufwärts  gebogenes  Glasrohr 
von    1 1   mm  Durchmesser 
luftdicht  befestigt.  Man  aspi- 
riert während  des  Versuches 
aus   dem  Kästchen,  indem 
man  das  Rohr  in  eines  der 
.Nasenlöcher   einführt,  wel- 
ches dadurch  beinahe  ganz  abgeschlossen  wird.    Solch'  eine  Aspiration 
soll  auf  dieselbe  Weise  geschehen,  als  ob  man  an  einer  Blume  röche, 
und  währt  in  diesem  Falle  —  (ich  habe  es  graphisch  verfolgt)  —  1,5 — 2 
Secunden.    Die  Luft  im  Kästchen  wird  dadurch  nicht  verdünnt,  denn 
während  sie  durch  das  Glasrohr  weggesogen  wird,  ersetzt  sich  der  Ver- 
lust von  selbst  durch  den  offenen  Boden. 

Unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  ist  die  Luft  im  Kästchen  geruchlos, 
denn  sie  befindet  sich  an  der  geruchlosen  Seite  des  Schirms.  Während 
des  Versuches  wird  eine  bestimmte  Menge  eines  Biechstoffes  zugeführt, 


Ermittelung  der  kürzesten  Expositionsdauer  eines 
Riechstoffs,  welche  zur  Hervorbringung  einer  Ge- 
ruchsempfindung genügt. 


an 
en 
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indem  man  eine  riechende  Fläche  bei  einer  genäu  bestimmten  Temperatur 
wahrend  einer  gewissen  Zahl  von  hunderlstel  Secunden  der  Luft  inner- 
halb des  Kästchens  aussetzt. 

Dies  geschieht  auf  folgende  Weise:  Gerade  gegenüber  dem  gläsernen 
Riechrohre  von  11  mm  Durchmesser  befindet  sich  eine  kreisförmige 
Oflnung  in  der  Ilinterwand  des  Kästchens  und  im  angelöteten  Schirm. 
Diese  Öffnung  hat  einen  Durchmesser  von  14  mm,  also  einen  Durchschnitt 
von  154  qmm.  Vor  dieser  Öffnung  vorbei  bewegt  sich  ein  längliches 
parallelwandiges  Gefäß,  welches  Wasser  von  einer  bestimmten  Temperatur 
enthält  und  dessen  Vorderseite  eine  größere  oder  kleinere  riechende 
Oberfläche  trägt.  So  lange  diese  Geruchsquelle  vor  der  Öffnung  sich 
befindet,  kann  sie  Riechstoff  an  die  Luft  im  Kästchen  abgeben;  sobald 
jene  aber  an  der  Öffnung  vorbeigeführt  worden,  bleibt  der  Geruch 
der  anderen  Seite  des  Zinkschirms  und  kann  daher  nicht  wahrgenomm 
werden. 

Die  Bewegung  des  Gefäßes  längs  der  Hinterwand  des  Schirmes  wird 
gewöhnlich  durch  den  Beobachter  selbst  mittels  eines  über  eine  kleine 
Rolle  laufenden  Schnürchens  besorgt,  wobei  das  Schälchen  natürlich  durch 
Leitstangen  gelenkt  wird,  so  dass  es  einen  bestimmten  Weg  zurücklegt 
und  die  Riechfläche  gerade  mitten  längs  der  Öffnung  sich  bewegt. 

Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  dies  geschieht,  wird  durch  eine 
Stimmgabel  angegeben,  die  während  der  Bewegung  gegen  die  Hinterfläche 
des  Wassergefäßes  selbst  ihre  Schwingungen  schreibt.  Wir  kennen  also 
genau  sowohl  die  Größe  der  Riechoberfläche  und  die  Höhe  der  Temperatur, 
als  auch  die  Dauer  der  Exposition.  Letztere  war  stets  verschwindend 
kurz  im  Vergleich  mit  der  Länge  einer  ganzen  Respiration.  Die  Dimensionen 
des  Kästchens,  die  Stellung  der  einzelnen  Teile  und  die  Art  des  Atmens 
hingegen  bleiben  ganz  unverändert. 

Wir  experimentierten  auf  diese  Weise  mit 

gelbem  Wachs; 

mit  Nelkenöl  getränktem  Filtrierpapier  ; 
Kautschuk ; 

mit  Ammoniaklösung  getränktem  Filtrierpapier. 
Zu  unseren  ersten  Versuchen  verwendeten  wir  eine  Wachsoberfläche 
von  94  qmm.  Exposition  während  einer  y,2  Secunde  genügt  nicht, 
um  eine  Geruchswahrnehmung  zu  erzeugen.  Dagegen  entsteht  während 
einer  '/,„  Secunde  bereits  eine  deutliche,  sei  es  auch  schwache  Wahr- 
nehmung. Wir  dürfen  daher  schließen,  dass  94  qmm  gelben  Wachses 
während  0,1  Secunde,  einem  Luftstrome  von  einer  gewissen  Schnellig- 
keit ausgesetzt,  daran  so  viele  riechende  Partikelchen  altgelten,  dass  das 
Minimum  eines  wahrnehmbaren  Geruchseindruckes  entsteht,  wenn  der- 
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selbe  Luftstrom  nachher  durch  die  Nase  geleitet  wird.    Wir  multiplicie- 

ren  diese  zwei  Zahlen: 

94  qmrn  X  0,1  Secunde  =  9,4  qmm-Secunden. 

Wir  dürfen  ja  a  priori  annehmen,  dass  es  gleichgültig  sein  wird, 
ob  man  I  qmm  einer  riechenden  Oberfläche  während  10  Secunden,  oder 
ob  man  10  qmm  während  einer  Secunde  der  Luft  aussetzt.  Wenn  man 
annimmt,  dass  die  Luft  sich  in  Bewegung  befindet  und  man  daher  nicht 
mit  der  partiellen  Spannung  des  Riechgases  zu  rechnen  hat,  lässt  sich 
nicht  einsehen,  warum  im  ersten  Falle  eine  andere  Menge  von  der  Riech- 
oberfläche entweichen  sollte  als  im  zweiten,  immer  vorausgesetzt,  dass 
die  Fläche  zu  den  echten  Riechstoffen  gehört,  deren  Riechvermögen  sich 
in  keinem  Falle  in  kurzem  Zeitverlaufe  verändert. 

Dass  diese  Annahme  a  priori  wirklich  gestattet  ist,  erhellt  aus  einem 
Versuche,  welchen  wir  unmittelbar  nach  dem  vorigen  anstellten.  Nach 
Verkleinerung  der  Riechoberfläche  von  94  qmm  auf  19  qmm  bemerk- 
ten wir  sofort,  dass  die  Expositionsdauer  beträchtlich  länger  sein  musste, 
um  einen  Geruchseindruck  zu  erzeugen.  Erst  0,50  Secunde  erwies  sich 
als  genügend. 

Man  erhält  also : 

19  qmm  X  0,50  Secunden  =  9,5  qmm-Secunden, 
wie  man  sieht,  ein  beinahe  vollkommen  gleiches  Resultat,  wie  bei  grös- 
serer Oberfläche  und  kürzerer  Expositionsdauer.    Für  verschiedene  In- 
dividuen jedoch  werden  diese  Ziffern  nicht  gleich  sein. 

Mein  Amanuensis,  ein  junger  Mann  von  besonders  scharfem  Riech- 
vermögen ,  fand  für  eine  Wachsfläche  von  1 9  qmm  eine  Expositions- 
dauer von  0,25  Secundeii  bisweilen  genügend,  manchmal  unzureichend. 
.Nehmen  wir  daher  0,30  Secunden  als  einen  genügende  Sicherheit  bie- 
tenden Zeitraum  an,  so  finden  wir  für  diesen  Beobachter: 

19  qmm  X  0,30  Secunden  =  5,7  qmm-Secunden. 

Leider  wurde  an  diesem  Tage  versäumt,  durch  olfactometrische 
Beobachtungen  das  Verhältnis  der  Riechschärfe  des  Amanuensis  und 
meiner  eigenen  gleichzeitig  festzustellen,  so  dass  demzufolge  der  Un- 
terschied im  minimum  perceptibile  quantitativ  nicht  ganz  erklärt  ist. 
Aus  einer  großen  Anzahl  anderer,  zu  anderen  Zeiten  angestellter  Ver- 
suche darf  man  jedoch  schließen,  dass  dieser  Amanuensis  durchschnitt- 
lich über  ein  schärferes  Riechvermögen  als  ich  selbst  verfügte. 

In  derartigen  Versuchen  wird  man  sehr  vorsichtig  bei  der  Schätzung 
solcher  Zahlen  sein  müssen.  Das  hier  erhaltene  minimum  perceptibile 
gilt  ja  nur  für  einen  bestimmten  Zustand  des  Sinneswerkzeuges  und 
wir  Alle  wissen,  wie  sich  dieser  fast  täglich  verändert.  Erkältungen, 
Tabaksrauch  u.  s.  w.  stumpfen  die  Schärfe  unseres  Geruchsorgans  für 
kürzere  oder  längere  Zeit  ab.    So  fand  ich  eines  Tages,    dass  meine 
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eigene  mitteis  des  später  zu  beschreibenden  Optometers  bestimmte 
Bieohscharfe  3/  von  der  gewöhnlichen  zeigte,  für  eine  Wachsfläche  von 
122,5  qmm  bei  folgender  Expositionsdauer: 

Ein  deutlicher  Geruchseindruck  entstand  in  ao/60}  2<yfio  und  ui  Se„ 
cunden.  Ein  unsicherer  Geruchseindruck  in  V  yn  und  12/flo  Secunden. 
Nehmen  wir  daher  eine  Expositionszeit  von  «/eo  Secunden  =  0,22  Se- 
cunden  als  die  Sehwellenwerte  an,  so  finden  wir: 

122,5  qmm  x  0,22  Secunden '=  26,95  qmm-Secunden. 
Es  ist  nun  höchst  auffallend,  dass  diese  Ziffer  fast  genau  %  mal 
größer  ist  als  jene,  welche  ich  für  das  normale  Geruchsorgan  ermit- 
telt hatte. 

Allein  nicht  nur  der  zeitweilige  Zustand  des  Geruchsorgans,  sondern 
auch  die  Temperatur  der  Riechoberfläche  ist  von  Einfluss.  Die  zuletzt 
mitgeteilten  Zahlen  galten  für  11°  C.  Wird  nun  das  Wasser  im  Gefäß 
auf  17°C.  erwärmt,  so  kann  man  die  Expositionsdauer  auf  %„  Secun- 
den vermindern.  Das  minimum  perceptibile  ist  folglich: 
122,5  X  0,15  =  18,375  qmm-Secunden. 

In  einem  anderen  Falle  wurde  durch  Abkühlung  auf  3°  C.  die  Reiz- 
schwelle doppelt  so  groß  als  bei  1  0°  C.  gefunden. 

Man  erfährt  so,  von  wie  viel  Einflüssen  das  quantitative  Resultat  die- 
ser Versuche  abhängig  ist.  Für  einen  Teil  ist  dies  von  physiologischen, 
für  einen  andern  von  physikalischen  Variabein  abhängig,  daher  man 
beide  in  Rechnung  ziehen  muss.  Ich  führte  im  Obigen  eine  neue  Ein- 
heit, die  qmm-Secunde,  ein,  um  die  Menge  Riechstoffes  zu  messen,  wel- 
che in  derartigen  Versuchen,  wie  die  oben  beschriebenen,  von  der 
riechenden  Oberfläche  entweicht,  gleichgültig  ob  durch  Verflüchtigung 
oder  Chemismus.  Ich  werde  diese  Einheit  die  genetische  Einheit 
des  Geruches  nennen.  Ihre  Berechtigung  stützt  sich  auf  die  bereits  a 
priori  sehr  wahrscheinliche  Hypothese,  dass  die  Menge  der  riechenden 
Partikelchen,  welche  von  einem  Körper  abgegeben  werden,  bei  unver- 
änderlicher Oberfläche  proportional  sein  wird  der  Zeit,  und  bei  unver- 
änderlicher Expositionsdauer  der  Oberfläche,  stets  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  die  Luft  in  Bewegung  sei.  Ihre  empirische  Begründung 
findet  sich  in  dem  ersten  der  oben  mitgeteilten  Versuche,  durch  welchen 
in  der  That  die  zusammengestellte  Proportionalität  bestätigt  wird.  Zu 
weiterer  Bekräftigung  sei  hier  noch  ein  gleichartiger  Versuch  mitgeteilt: 
I.  Riechoberfläche  von  422,5  qmm  gelben  Wachses;  bei  Exposi- 
tionsdauer von  yi2  Secunde  wurde  bisweilen  ein  Wachsduft  wahrge- 
nommen;  bei  Expositionsdauer  von  '/io  Secunde  jedoch  immer.  Die 
Reizschwelle  beträgt  demnach: 

122,8  qmm  X  0,10  Secunden  =  12,25  qmm-Secunden. 
Riechoberfläche  von  63,6  qmm   gelben  Wachses;   bei  Expositionsdauer 
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von  V6  Secunde  wurde  bisweilen  •  Wachsduft  bemerkt,  bei  Exposition 
von  y5  Secunde  jedoch  stets. 

Für  die  Reizschwelle  finden  wir  daher: 

63,6  qmm  X  0,20  Secunden  =  12,72  qrnrn-Secunden. 

II.  Wachsoberfläche  von  122,5;  Beobachter  H. 

positiv  Vi  2  Secunde, 

zweifelhaft    '/15  Secunde, 

also  122,5  qimn  X  0,085  Secunden  =  10,2  qmm. 
Wachsoberfläche  von  63,6  qmm;  Beobachter  H. 
positiv      y6  Secunde, 
negativ   2/is  Secunde, 
daher  63,6  qmm  X  0,17  Secunden  =  10,6  qmm-Secunden. 

III.  Ein  dritter  Beobachter,  mein  Assistent  Dr.  Cramer,  welcher, 
zur  Zeit  Reconvalescent  von  einer  heftigen  acuten  Erkältung,  eine  krank- 
hafte Erhöhung  der  Riechschärfe  zeigte,  fand  bei  1 5°  C.  für  eine  Wachs- 
oberfläche von  122,5  qmm  positiv  7,  5,  2'/2,  2'/2,  3>/2  halbe  Schwin- 
gungen der  Stimmgabel  von  30  vollständigen  Schwingungen  per  Secunde.  # 

Für  eine  Wachsoberfläche  von   63,6  qmm:    positiv   5  deutliche,  \ 
äußerst  schwache,  1 0  sehr  zweifelhafte. 

Schwelle  von  122,5  qmm 

122,5  qmm  X  0,0425  Secunden  =  5,1  qmm-Secunden. 

Schwelle  von  63,6  qmm 

63,6  qmm  X  0,075  Secunden  =  4,77  qmm-Secunden. 

Ich  erwähnte  bislang  nur  Versuche  mit  Wachsoberflächen.  Es  folge 
hier  ein  Experiment  mit  Nelkenöl,  welches  in  einer  gleichmäßigen 
Schicht  über  eine  Oberfläche  von  50  qmm  aufgetragen  war.  Bereits 
bei  Expositionsdauer  von  2/60  Secunde  gewahrte  ich  einen  schwachen 
deutlichen  Eindruck.  Wir  finden  daher  in  genetischen  Einheiten  als 
minimum  perceptibile : 

50  qmm  x  0,033  Secunden  =  1,6  qmm-Secunden. 
Ich  verkleinerte  darauf  die  Oberfläche  auf  19,5  qmm.  2/co  Secunden 
erwiesen  sich  dann  entschieden  zu  kurz.  In  fünf  Beobachtungen  wurde 
nur  zweimal  ein  äußerst  geringer,  mehr  oder  weniger  unbestimmter 
Eindruck  empfunden.  3/eo  Secunden  erzeugten  bereits  einige  deutliche 
positive  Wahrnehmungen.  Doch  erst  bei  4/r,0  Secunden  war  die  Em- 
pfindung immer  unzweifelhaft,  daher 

19.5  qmm  x  0,066  Secunden  =  1,29  qmm-Secunden. 

Diese  Zahlen  bieten  nicht  so  große  Übereinstimmung,  wie  jene  für 
Wachsflächen  erhaltenen,  was  vermutlich  der  kürzeren  Expositionsdauer 
zuzuschreiben,  welche  mit  der  60  halbe  Schwingungen  per  Secunde  aus- 
führenden Stimmgabel  nicht  genügend  genau  gemessen  werden  kann, 
da  die  Expositionsdauer  nur  2,  3  und  4  halben  Schwingungen  entsprach. 
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Schließlich  noch  ein  paar  andere  Versuche. 

Ich  fand  für  ein  Kautschukplättchen  von  18,1  qmm  Oberfläche  eine 
Expositionsdauer  von  «/eo  Secunden  hinreichend.  Das  minimum  percep- 
tibile beträgt  also  in  genetischen  Einheiten 

18,1  qmm  x  0,1  Secunde  =  1,81  qrnm-Secunden. 
Ich  ersetzte  hierauf  das  Plättchen  durch  mit  einer  Ammoniaklösung  ge- 
tränktes Löschpapier.    Die  Lösung  wurde  allmählich  mehr  und  mehr 
verdünnt,  bis  dass  die  das  minimum  perceptibile  erzeugende  Expositions- 
dauer beiläufig  jener  für  das  Kautschukplättchen  entsprach.    Dies  war 
ungefähr  der  Fall  bei  einer  0,5  Normallösung,  wofür  eine  Exposition 
von  5/eo  Secunde  hinreichend  schien;  also  in  genetischen  Einheiten 
18,19  mm  X  0,008  =  1,45  qmm-Secunden. 
^  An  einem  andern  Tage  wurde  der  Versuch  in  einem  Augenblicke 
wiederholt,  als  die  Riechschärfe  des  Beobachters  herabgesetzt  war.  Die 
Expositionsdauer  war   dann    sowohl   für   Kautschuk  als  für  die  0,5 
Normal-Ammoniaklösung  i"/60  Secunde.    Wir  dürfen  deshalb  annehmen, 
dass  unter  den  Bedingungen  des  Experimentes  beide  Flächen  eine  voll- 
kommen gleiche  Riechkraft  besaßen. 

Solche  Beispiele  könnte  man  ins  Unendliche  vervielfältigen.  Das  Obise 
jedoch  zeigt  genügend,  dass  mittels  dieser  Methode  Resultate  erlangl 
werden  können,  welche  für  die  Physik  der  Gerüche  von  größter  Be- 
deutung sind.  Die  Riechkraft  der  verschiedenen  festen  Körper  und  Flüs- 
sigkeiten kann  auf  diese  Weise  leicht  untersucht  werden  bei  verschiede- 
nen Temperaturen,  bei  verschiedenen  Feuchtigkeitszuständen  der  Luft, 
nach  Gewittern  u.  s.  w.  —  Auch  künstliche  Ozonentwicklung  in  der  Luft 
des  Gelasses,  in  welchem  man  experimentiert,  kann  eingeleitet  und  deren 
Einfluss  auf  die  Riechkraft  erforscht  werden. 

Unsere  Untersuchungen  führten  uns  seitdem  auf  einen  anderen  Weg, 
so  dass  wir  die  Methode  in  dieser  Richtung  nicht  weiter  verfolgen  konnten. 

Die  oben  eingeführte  genetische  Einheit  wird  sich  bei  diesen  Forschungen 
sehr  brauchbar  erweisen.  Man  wird  jedoch  zu  bedenken  haben,  dass 
das  minimum  perceptibile  eine  physiologische  Größe  ist  mit  allen  damit 
verbundenen  Variationen.  Überdies  bedarf  es  keines  näheren  Beweises, 
dass  sie  eine  Function  der  Anzahl  der  freigewordenen  riechenden  Par- 
tikelchen ist,  sogar  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  durch  diese  Anzahl  ge- 
messen wird.  Jedoch  die  Zahl  der  Partikelchen,  welche  der  Empfindung 
zu  gute  kommt,  steht  in  keinem  festen  Verhältnis  zu  der  Zahl,  welche 
sich  in  der  Umgebung  verbreitet.  Es  sind  die  Versuchsbedingungen, 
welche  dieses  Verhältnis  bestimmen  und  welches  daher  so  constant  wie 
möglich  gehalten  werden  soll. 

Noch  auf  eine  andere  Weise  als  durch  den  Geruch  wird  für  echte 
zusammengesetzte  Riechstoffe  das  Verhältnis   ermittelt  werden  können. 
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in  welchem  sie,  so  sie  gerochen  werden,  riechende  Partikelchen  ab- 
geben, und  zwar  mit  Hilfe  einer  Methode,  die  Tyndall  seiner  Zeit 
anwendete,  um  das  große  Absorptionsvermögen  der  Riechgase  für 
strahlende  Wärme  zu  zeigen.  Er  tränkte  einige  viereckige  Stückchen 
Filtrierpapier  und  rollte  sie  zu  Cylindern  von  5  cm  Länge.  Diese  Cy- 
linder  wurden  mit  ätherischem  Öl  befeuchtet,  indem  sie  mit  einem 
der  Enden  in  Öl  gestellt  wurden,  das  sich  dann  durch  Capillarität  über 
deren  ganze  Länge  verbreitete.  Darauf  schob  man  sie  in  Glasrohre, 
in  welche  sie  ungefähr  hineinpassten,  die  an  einer  Seite  mit  einem 
trocknen  Rohr,  an  der  andern  mit  einem  Apparate  zur  Bestimmung  des 
Absorptionsvermögens  verbunden  wurden.  Man  lässt  aspirierend  trockene 
atmosphärische  Luft  durch  das  Riech cyl inderchen  nach  dem  Absorptions- 
apparat streichen  und  bestimmt  dann  den  Absorptions-Coefficienten  für 
strahlende  Wärme.  Dieser  zeigt  sich  im  Vergleich  mit  anderen  Stoffen 
überraschend  hoch.  Stellt  man-  das  Absorptionsvermögen  für  trockene 
Luft  unter  760  mm  Hg  Druck  für  strahlende  Wärme  =  I,  so  beträgt 
dies  für 

Patch  uli  30 

Sandelholz  32 

Geranium  33 

Gewürznelkenessenz  .  .  33,5 

Rosenöl  36,5 

Bergamott    ......  44 

Orangenblüten    ....  47 

Lavendel  60 

Citronen  65 

Orangenessenz    ....  67 

Thymian  68 

Rosmarin  74 

Lorbeeröl.   .  .   .  80 

Kamillen  87 

Zimmtöl  109 

»Grande  Lavande«  .  .  '.  335 
Anisette  372 

Tyndall  nimmt  daraus  Anlass  zur  Bemerkung,  dass  eine  über  einem 
.  Blumenbeete  schwebende  Duftwolke  mehr  Wärme  absorbiert,  als  die 
ganze  Atmosphäre  '). 

i)  Das  große  Absorptionsvermögen  der  Riechstoffe  für  strahlende  Wärme  hängt 
möglicherweise  mit  deren  besonders  hohem  Molekulargewicht  zusammen.  Solche 
große  Moleküle  zeigen  nach  W.  11.  Julius  meistens  zahlreiche  und  breite  Absorp- 
tionsbänder  in  Ihrem  Wärmespectrum ,  so  dass  auch  das  Absorptionsvermögen  sehr 
bcdeulend  sein  muss. 
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Wie  erwähnt,  wird  man  sich  dieses  Hilfsmittels  zur  Bestimmun,  der 
Riechstoffmenge  welche  eine  riechende  Oberfläche  abgiebt,  bedienen  können 
Da  seine  Anwendung  jedoch  große  Übung  in  physikalischen  Experimenten 
erheischt,  sah  ich  davon  ab  und  nahm  zu  obiger  Messmethode,  chrono- 
skop1Sch  und  mittels  meines  eigenen  Geruchsorganes,  Zuflucht.  Sie  mag 
vielleicht  mehr  Fehlerquellen  enthalten  als  die  physikalische  Methode  in 
emem  vortrefflich  eingerichteten  Laboratorium,  für  vergleichende  Be- 
samungen jedoch  dürfte  sie  sich  wenigstens  ebenso  genügend  erweisen, 
da  sie  viel  leichler  etwaige  Modifikationen  der  Versuchsbedinguneen  zu- 
lasst,  deren  Einfluss  und  Wirkung  man  zu  prüfen  beabsichtigt 

Wie  verhalten  sich  nun  die  riechenden  Partikelchen,  nachdem  sie 
von  der  Geruchsquelle,  gleichgültig  ob  von  harten  Körpern  oder  von 
Flüssigkeiten,  in  die  Luft  übergegangen? 

Man  findet  in  der  Litteratur  über  die  Übertragung  der  Gerüche  nur 
einzelne  Beobachtungen  verzeichnet.  Cloquet')  weist  in  seinem  klas- 
sischen Werke  über  die  Physiologie  und  Pathologie  des  Geruches  nach, 
wie  Gerüche  in  der  Luft  gleich  einer  Flüssigkeit  in  einer  anderen  sich 
verbreiten.  Die  Bewegung  ist  weder  rasch,  noch  einer  Beflexion  oder 
Brechung  unterworfen.  Wenn  die  Atmosphäre  in  Buhe  ist,  meint  Cloquet, 
sei  es  klar,  dass  die  Stärke  des  wahrgenommenen  Geruches  umgekehrt 
proportional  zur  Entfernung  sein  müsse,  obgleich  die  Leichtigkeit,  womit 
Biechstoffe  sich  verbreiten,  sehr  verschieden.  So  z.  B.  bleibt  der  Bosen- 
duft an  dem  Strauche  hängen,  welcher  ihn  erzeugt,  während  man  da- 
gegen ein  Besedabeet  in  der  Entfernung  riecht2). 

Auch  Bidder  unterlässt  nicht  zu  bemerken,  dass  einige  Gerüche  sich 
weit  umher,  andere  nur  in  einem  engen  Umkreise  verbreiten.  Von 
Vintschgau  citiert  diese  Stelle  ohne  Zusatz.  In  der  That  wurde  dieser 
Gegenstand,  so  weit  ich  es  verfolgen  konnte,  seit  der  Zeit,  als  Bidder 
geschrieben,  bis  auf  von  Vintschgau's3]  Physiologie  des  Geruchs,  von 
keinem  einzigen  Schriftsteller  berührt,  und  kam  während  dieses  langen 
Zeitraumes  nur  einmal  zur  Sprache.  B.  Fröhlich4)  gründete  im  Jahre 
1851  darauf  ein  Verfahren,  um  eine  Verschärfung  des  Geruches  nachzu- 

4)  H.  Cloquet,  Osphresiologie.  Ed.  II.  Paris  1821.  p.  47. 

2)  C'est  ainsi  que  le  parfum  des  roses,  par  exeinple,  semble  se  concentrer  im  - 
tour  du  buisson  qui  lui  a  donnö  naissance;  on  peut  passer  pres  d'un  bouquet  de 
rosiers  fleuris  sans  presque  s'en  apercevoir;  on  ne  passera  pas  de  möme  aupres  d'im  ■ 
humble  pied  de  reseda.  Les  fleurs  du  Stapelia  variegata  ne  se  sentent  aussi  que 
lorsqu'on  a  Ie  nez  dessus.  L'ambre  gris,  au  contraire,  fraichement  rejetö  sur  le 
rivage,  röpand  au  loin  un  parfum  qui  guide  les  pccheurs  dans  la  recherche  de  cette 
substance  pröcieuse.    (Cloquet  p.  47.) 

3)  von  Vintschgau  in  Her  mann's  Handbuch  der  Physiologie.  Bd.  II.  2.  18S0. 

4)  H.  Fröhlich,   Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie  der  Wissenschaften. 
Mathem.-naturhist,  Klasse.  VI.  4  8ÜI.  S.  322. 
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weisen,  welcher  er  im  Laufe  pharmako-dynamisolier  Versuche  begegnete. 
Er  blies  nämlich  mit  Ämylum  gemengtes  Strychnin  in  die  Nase,  worauf 
bald  eine  Zunahme  der  Geruchsschärfe  bemerkbar  wurde.  Kleine  Fläschchen 
mit  Riechstoff  wurden  in  einiger  Entfernung  von  der  Nase  geöffnet.  Je 
weiter  entfernt  sie  gehalten  werden  konnten,  um  doch  noch  eine  Geruchs- 
wahrnehmung zu  erzeugen,  desto  größer  die  Riechschärfe  für  einen  be- 
stimmten Geruch.  Über  der  Mündung  des  Fläschchens  dürfte  ja  eine  Luft- 
schicht gewesen  sein,  welche  man  als  ziemlich  mit  Riechstoff  gesättigt  sich 
vorstellen  kann.  Und  von  dieser  constanten  Quelle  her  strömt  in  einem 
bestimmten  Verhältnisse  durch  Diffusion  ein  Duftnebel  in  die  Umgebung 
ab.  Dies  verhält  sich  so,  wenn  die  Atmosphäre  ruhig  ist  und  der  Versuch 
nicht  zu  lange  fortgesetzt  wurde.  Nur  in  diesem  Falle  allein  hat  man  in 
dem  einfachen  Versuche  ein  Mittel  zur  Messung  der  Geruchsschärfe.  In  der 
Richtung  von  der  Peripherie  nach  der  Mündung  des  Fläschchens  begegnet 
man  allerlei  Concentrationsgraden.  Man  wählt  jenen,  welcher  eben  eine 
Empfindung  hervorruft.  Fröhlich  fand,  dass  man  unter  dem  Einflüsse  des 
Strychnins  das  FläschcheD  in  größerer  Entfernung  halten  konnte,  man 
daher  einen  schärferen  Geruch  besaß.  Der  Unterschied  erwies  sich  als 
sehr  auffallend.  Auf  dieselbe  Weise  wurde  die  Einwirkung  noch  anderer 
Alkaloide  auf  das  Riechvermögen  untersucht. 

"Wie  schön  auch  Fröhlich 's  Untersuchungen  vom  pharmako-dyna- 
raischen  Standpunkte  sein  mögen,  brachten  sie  dennoch  für  die  Kenntnis 
der  Diffusion  der  Gerüche  keinen  Gewinn,  denn  er  versäumte  die  Be- 
dingungen seiner  Versuche  einer  genauen  Prüfung  zu  unterwerfen  oder 
es  wurden,  falls  er  es  dennoch  gethan,  kritische  Betrachtungen  darüber 
nicht  veröffentlicht.  Und  so  befinden  wir  uns  73  Jahre  nach  Cloquet 
noch  auf  dem  gleichen  Standpunkte  wie  dieser  Schriftsteller,  als  er  zur 
Zeit  angab,  dass  sich  Gerüche  in  der  Luft  wie  eine  Flüssigkeit  in  einer 
anderen  verbreiten.  Bedenkt  man  dabei  einerseits,  dass  Liegeois  die 
Hypothese  aufstellte  und  zu  begründen  suchte,  dass  die  Riechstoffe  in 
der  Luft  häufig  in  der  Form  von  äußerst  feinen  Tröpfchen  vorhanden 
sind,  und  andererseits  in  jüngster  Zeit  wieder  Stimmen  zu  Gunsten  einer 
dynamischen  Theorie  sich  erhoben,  so  ist  es  klar,  dass  es  nicht  gestattet 
ist,  dasjenige,  was  wir  von  den  Gasen  wissen,  ohne  weiteres  auf  die 
Riechstoffe  zu  übertragen.  Ich  habe  versucht,  in  diese  Sache  etwas  mehr 
Klarheit  zu  bringen  durch  Experimente  über  die  Diffusion  der  Gerüche. 

Anfangs  benutzten  wir  weite  Glasröhren  von  4  cm  Durchmesser,  doch 
von  verschiedenen  Längen.  An  das  eine  Ende  versetzten  wir  die  Ge- 
ruchsquelle, welche  im  gegebenen  Falle  aus  einem  Stück  Löschpapier 
gebildet  wurde.  Dieses  wurde  in  einem  bestimmten  Augenblicke  mit 
einem  ätherischen  Öle  befeuchtet.  In  anderen  Fällen  benutzten  wir 
eine  Pappschachtel,  deren  Boden  mit  festem  Riechstoffe  bedeckt  war.  In 
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beiden  Fällen  betrug  die  riechende  Oberfläche  immer  genau  1289  ()m„ 
d.  h.  der  ganze  Durchschnitt  des  Rohres.   Die  andere  Öffnung  des  Rohres 
blieb  offen  und  der  Beobachter  hatte  einfach  daran  zu  riechen,  indem 
er  nicht  in  die,  sondern  vor  der  Öffnung  aspirierte. 

Das  Rohr  wurde  in  der  Regel  dabei  horizontal  gestellt;  es  geschah 
immer  bei  den  Versuchen,  deren  numerische  Ergebnisse  ich  hier  mit- 
teile.   Nennen  wir  die 


•Sec.300 


Fig'  2'  Zeit,  welche  verläuft, 

nachdem  man  an  das 
eine  Ende  die  Riech- 
quelle angebracht  hatte, 
bis  man  am  andern 
einen  schwachen  Ge- 
ruchseindruck wahr- 
nimmt, die  Diffusions- 
zeit, so  zeigt  es  sich 
erstens,  dass  sie  ziem- 
lich bedeutend,  und 
zweitens  ungemein  ver- 
schieden ist. 

Die  Menge  Riech- 
stoffes ,  welche  sich 
bereits  in  der  ersten 
Secunde  an  dem  ge- 
schlossenen Ende  an- 
sammelt ,  war  immer 
maximal  im  Vergleiche 
mit  der  für  das  mini- 
mum  perceptibile  er- 
forderlichen Quantität. 
Wir  verwendeten  un- 
ter anderen  dieselben 
Stoffe,  mit  denen  wir 
zuvor  die  oben  be- 
iiuigedtriioiiren.0  io  xo  30  w  so  eo  w  so  so  wo //o /io /so  m /so  c„,  sch.nebenen  odorime- 

DifTusion  durch  trockene  Glasröhren  von  k  cm  Durchmesser,  trischen  Experimente 

angestellt  hatten.  Und 

mit  hundertmal  kleineren  Oberflächen  erhielten  wir  dann  in  einer  halben 
Secunde  bereits  mehr  als  genug  Riechstoff,  um  eine  deutliche  Wahr- 
nehmung hervorzurufen.  Wir  dürfen  daher  annehmen,  dass  in  den 
ersten  Augenblicken,  in  einem  Bruchteile  einer  Secunde  am  Löschpapier 
oder  an  der  riechenden  Fläche,  physiologisch  gesprochen,  ein  Übermaß 
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von  riechenden  Molekülen  vorhanden  ist.  An  der  langen  Diffusionszeit 
ist  also  nicht  die  Langsamkeit  der  Verdampfung  schuld,  sondern  einzig 
und  allein  die  geringe  Schnelligkeit,  mit  welcher  die  Diffusion  vor 
sich  geht. 

In  Fig.  2  (S.  32)  sind  die  Ergebnisse  einiger  Versuche  zusammen- 
gestellt, nämlich  für: 

Aether  sulfuricus, 
Paraffin, 
Oleum  Anisi, 
Hammeltalg, 
Oleum  Bergamotti, 
Oleum  Laurini. 

An  der  Abscissenachse  ist  die  benutzte  Röhrenlänge,  an  der  Coordi- 
natenachse  die  Secundenzahl  verzeichnet,  nach  welcher  an  der  offenen 
Mündung  ein  schwacher  Geruch  wahrgenommen  wurde. 

Die  Curven  verlaufen,  wie  ersichtlich,  nur  äußerst  wenig  gekrümmt. 
Man  muss  daher  im  Allgemeinen  schließen,  dass  Riechreize  in  Röhren 
sich  durch  Diffusion  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  fortpflanzen. 
Rläst  man  durch  ein  solches  Rohr  nach  Beendigung  des  Versuches  frische 
Luft  und  stellt  es  zur  neuen  Benutzung  auf,  so  bemerkt  man,  dass  es 
noch  einen  ziemlich  starken  Geruch  abgiebt.  Wischt  man  dann  die  innere 
Wand  mit  trockener  entfetteter  Baumwolle  ab,  so  wird  das  Rohr  ganz 
geruchlos  sein.    Der  Geruch  haftete  daher  an  der  Wand. 

Die  verschiedenen  Gerüche  haben  nicht  im  gleichen  Maße  die  Eigen- 
schaft, an  Glaswänden  zu  haften.  Dies  ist  bei  ätherischen  Ölen  in  un- 
gewöhnlich starkem  Grade  der  Fall.  Nicht  nur  an  Glas,  sondern  auch 
an  anderen  Körpern  findet  diese  Adhäsion  statt,  sehr  stark  auch  an 
Kautschuk ').  Diese  Eigentümlichkeit  ist  auch  die  Ursache ,  warum  man 
Kautschukröhren  bei  Biechversuchen  vermeiden  soll,  denn  abgesehen  von 
dem  speeifischen  Geruch,  welchen  sie  selbst  haben,  halten  sie  so  viel 
von  den  Riechgasen  fest  und  sind  so  schwer  davon  zu  reinigen,  dass 
man  besser  thut,  dieser  Fehlerquelle  ganz  aus  dem  Wege  zu  gehen. 

Es  scheint  mir,  dass  meine  Glasröhren  desto  weniger  zur  Adhäsion 
von  Riechgasen  Veranlassung  gaben,  je  trockener  sie  waren.  Wir  pflegen 
sie  daher  mit  Alkohol  auszuwischen  und  dann  am  Ofen  zu  trocknen. 

Außer  mit  Röhren  von  4  cm  Durchmesser  machten  wir  auch  noch 
Versuche  mit  Röhren  von  geringerer  Weite.  Es  schien  dann  jedoch,  dass 
keine  genügende  Übereinstimmung  der  unter  denselben  Verhältnissen 
gemachten  Beobachtungen  zu  erzielen  war.    Ursache  hiervon  war  wahr- 


1)  Man  vergleiche  Th.  W.  Engelmann,  Über  die  Flimmerbewegung.  Leipzig 
868.  S.  41  Anmerkung,  woraus  ich  diese  Bemerkung  entnehme. 

Zwaard omakor,  Physiologie  dos  Geruchs.  o 
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scheinlich  die  ungleiche  Adhäsion,  welche  hier  viel  störender  wirkt,  so- 
nn ie  der  Einfluss  der  einmal  günstigeren,  ein  andermal  ungünstigeren 
Haltung  der  Nase. 

Diffusionsversuche  im  offenen  Räume  sind  wegen  der  Luftströmungen, 
welche  jederzeit  in  unseren  Gemächern  bestehen,  äußerst  schwierig.  Diese 
Strömungen  werden  überdies  noch  durch  die  unvermeidlichen  Bewegungen 
des  Beobachters  vermehrt.  Wir  benutzten  daher  ein  Kästchen  (Fig.  3) 
von  30  Liter  Luft  Inhalt1),  dessen  obere  und  vordere  Wand,  sowie  die 
seitlichen  Wände  schnell  entfernt  werden  konnten,  um  sie  durch  Hin- 

und  Herbewegung  in  reiner 
Fl§-  3-  Luft  von  dem  anhaftenden 

Riechgas  zu  befreien. 

Wir  hingen  in  die  Mitte 
ein  mit  gelbem  Wachs  über- 
zogenes Glaskügelchen  und 
brachten  in  einer  der  Wände 
eine  Öffnung  von  60  mm 
Höhe  und  27  mm  Breite  an, 
gerade  genügend  weit,  um 
die  Nase  einzuführen.  Dann 
suchten  wir  den  Au  genblick 
zu  bestimmen,  waun  der 
Wachsduft  nach  Einbringen 
des  Glaskügelchens  zum 
erstenmale  gerochen  wurde. 
Die  Anzahl  Secunden  war 
jedoch  zu  wenig  überein- 
stimmend, um  eine  Durch- 
schnittszahl aus  diesen  Be- 
obachtungen erzielen  zu 
können,  daher  ich  diese 
Versuche  vorläufig  einstellte.  Offenbar  werden  durch  die  Wärme  der 
Nase  und  durch  die  kleinen  Aspirationen  aus  dem  Kästchen,  welche 
dann  und  wann  selbst  bei  der  größten  Vorsicht  unvermeidlich  sind,  noch 
zu  viele  Luftströmungen  im  abgeschlossenen  Räume  erzeugt. 

Wir  ersetzten  dann  das  Kügelchen  durch  eine  breite  große  Wachsfläche, 
welche  gegenüber  der  Nasenöffnung  angebracht  und  vorläufig  durch  ein 
Metallschirmchen  bedeckt  wurde.  Ein  Gehülfe  zog  das  Schirmohen  im 
Augenblicke  des  Beginnes  des  Versuches  in  die  Höhe  und  der  Wachs- 
geruch konnte  sich  sofort  im  Kästchen  verbreiten.    Dann  wurde  der 


Kästchen  zu  Diffusionsversuchen. 


1)  Die  Lünge  des  Küstchens  betrug  47,  die  Breite  23  und  die  Höhe  28  cm. 
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erste  Augenblick  bestimmt,  in  welchem  der  Beobachter  eine  schwache 
Geruchsempfindung  wahrnahm.  Wir  experimentierten  außer  mit  Wachs 
auch  mit  einer  ganzen  Anzahl  anderer  Stoffe,  nur  für  einige  wenige  je- 
doch sammelten  wir  eine  genügende  Zahl  Beobachtungen,  um  Mittelwerte 
berechnen  zu  können.  Die  festen  Stoffe  werden  auf  großen  Flächen  von 
200,  223  oder  263  qcm  ausgebreitet,  die  Flüssigkeiten  auf  Filtrierpapier 
gebracht. 


1 5°  C. 

Bestimmung 
auf  40  cm 

riechendes  Princip 

Essigäther  

4 

See. 

Alkylester 

Schwefeläther  .... 

9 

Äther 

Glycerinseife  .... 

10 

mir  unbekanntes  Parfüm 

Talg  .....  ,  .  . 

10 

flüchtige  Fettsäuren 

18 

durch  Erhitzung  entstandenes  Spal- 
tungsprodukt 

19 

Camphora 

Gelbes  Wachs  .... 

20 

verschiedene  Riechstoffe  des  Honigs 

22 

Oleum  Terebinthinae 

Gewürznelkenöl   .   .  . 

30 

Oleum  Caryophyllorum 

Vulcanisierter  Kautschuk 

45 

mir  unbekannte  Verbindungen. 

Iiirtf 


O         10        20       30        10       SO        60        TO        SO        DO       WO  Cnt. 

Diffusion  von  Riechstoffen  im  abgeschlossenen  Räume. 

Für  eine  beschränkte  Anzahl  von  Stoffen  wurden  die  Beobachtungen 
m  verschiedenen  Entfernungen  angestellt  und  die  Ergebnisse  sind  au 
der  graphischen  Darstellung  (Fig.  4)  zusammengestellt.  Die  Abscissenachse 

3* 


36 


II.   Physikalische  Bemerkungen  üher  Kiechstmw 


zeigt  die  Entfernungen,  in  welchen  der  Geruch  diffundierte,  die  Ordinalen 
die  Secundenzahl,  nach  deren  Ablauf  der  erste  Geruchseindruck  wahr- 
genommen wurde. 

Auch  diese  Curven  ziehen  mehr  oder  weniger  gerade,  obwohl  we- 
niger regelmäßig  als  die  der  Glasröhren.  Einige  haben  die  Neigung,  in 
größeren  Entfernungen  in  die  Höhe  zu  steigen.  Dies  zeigt  sich  sehr 
deutlich  bei  den  Curven  des  gelben  Wachses,  welcher  Geruch  also  an- 
fänglich mit  gleichmäßiger  Geschwindigkeit,  später  weniger  schnell  sich 
verbreitet. 

Die  Verbreitung  des  Riechgases,  welche  wir  hier  studieren,  hat  an- 
fänglich einigermaßen  freien  Spielraum,  was  von  der  4.-5.  Secunde  ab 
hingegen  nicht  länger  der  Fall  ist,  denn  dann  hat  die  Duflwolke  sich  so 
sehr  ausgebreitet,  dass  sie  das  Kästchen  über  seine  ganze  Weite  an- 
füllt. Den  Kasten  könnte  man  also  mit  einem  sehr  weiten  Canal  von 
6,5  qdm  Durchschnitt  vergleichen.  Der  Vorteil  so  weiter  Röhren  über  die 
engeren,  mit  welchen  wir  früher  experimentierten,  besteht  nur  darin, 
dass  die  Adhäsion  gegen  die  Wand  kaum  in  Retracht  kommt.  Die  gleich- 
mäßige Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Geruchswahrnehmungen  darf 
uns  daher  nicht  befremden,  wohl  aber  deren  Verzögerung  bei  großen 
Entfernungen.  Vergleicht  man  die  Resultate  bei  solchen  äußerst  weiten 
Canälen  mit  jenen  bei  verhältnismäßig  engen  Röhren,  so  ist  der  Unter- 
schied für  adhärierende  Riechstoffe  augenfällig.  In  den  engen  Canälen 
findet  anfangs  eine  Verzögerung  statt.  Ich  fand  bei  vergleichenden  Re- 
stimmungen  folgendes: 


Fortpflanzung  auf  40  cm. 


Weile  Röhren 

Enge  Röhren 

in    9  Secunden 

Schwefeläther 

in    9  Secunden 

-  10 

Hammeltalg 

-  31 

-  18 

Paraffin 

-  18 

-  20 

Wachs 

-  65 

-22 

Terpentin 

-  80 

-  30 

Gewürznelkenöl 

-  75 

-  45 

Kautschuk 

-  45 

Offenbar  sind  die  Unterschiede  am  größten  bei  Riechstoffen,  welche 
leicht  an  den  Glaswänden  haften  und  zum  Teile  daran  hängen  bleiben, 
anstatt  weiter  zu  diffundieren. 

Es  hat  für  die  Kenntnis  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Gerüche 
die  erste  Reihe  der  Tabelle  viel  größeren  Wert  als  die  letzte.  Wir 
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können  also  die  Fortpflanzungsschnelligkeit  im  Kästchen  ungefähr  als 
richtig  annehmen. 

Wir  unterschieden  scharf  im  Vorhergehenden  zwischen  der  Diffusion 
der  Riechstoffe  und  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  ein  Geruchsreiz 
sich  fortpflanzt.  Unter  ersterer  verstehen  wir  die  Verbreitung  der  Mole- 
küle des  Stoffes,  gleichgültig  ob  sie  dicht  genug  aneinandergehäuft  sind, 
um  Geruchsempfindungen  auszulösen,  oder  nicht;  unter  letztgenannten 
hingegen  die  Weiterbeförderung  dieser  Moleküle  in  so  großer  Menge  und 
in  so  beträchtlicher  Dichtigkeit,  dass  sie  mit  einem  normalen  Sinneswerk- 
zeug gerochen  werden  können.  Da  erst  durch  letzteren  Umstand  die 
Riechstoffe  zu  Gerüchen  im  engeren  Sinne  werden,  können  wir  der  Kürze 
halber  auch  von  der  Weiterbeförderung  oder  Fortpflanzung  der  Gerüche 
durch  Diffusion  sprechen.  Wir  wissen  also,  dass  die  Geschwindigkeit, 
womit  diese  Fortpflanzung  der  Gerüche  in  cylindrischen  Räumen  ohne 
etwaige  Störung  durch  Adhäsion  oder  Luftströmungen  vor  sich  geht, 
ausschließlich  durch  Diffusion  geschieht.  Die  Schnelligkeit  ist  gleich- 
mäßig in  allen  Teilen  der  Bahn,  mit  Ausnahme  in  großen  Entfernungen 
von  der  Riechquelle.  Wir  begehen  daher  keinen  Irrtum,  wenn  wir 
diese  gleichmäßige  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  cylindrischen  Räumen 
als  ungefähr  gleich  mit  der  anfänglichen  Fortpflanzungsschnelligkeit 
betrachten,  mit  welcher  ein  Geruch  von  einer  Fläche  ausgehend  bei 
vollkommener  Windstille  in  der  freien  Luft  sich  verbreitet.  Dadurch  er- 
hält das  in  einem  besonderen  Falle  gewonnene  Ergebnis  allgemeinere 
Bedeutung,  nämlich  als  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Geruches. 
Wir  fanden  bei  Berechnung  aus  unseren  Beobachtungen  diese  Geschwin- 
digkeit für  den  ersten  Teil  der  Bahn  wie  folgt: 

Fortpflanzungsschnelligkeit  der  Gerüche  in  der  Nähe  der 

Riechquelle. 

Aether  aceticus  10,0  cm  per  Secunde 

Aether  sulfuricus   .  ....    4  4  - 

Talg  4,0   -  - 

Paraffin  2  2- 

Kampfer  2,1  - 

Gelbes  Wachs  2,0   -  - 

Terpentin  18- 

Nelkenöl  13- 

Kautschuk  09- 

Annäherungsweise  wird  man  aus  diesen  Ziffern  auch  die  Zeit  berechnen 
können  welcher  ein  Geruch  bedarf,  um  sich  in  abgeschlossenen  Räumen 
be.  unbewegter  Luft  auf  bestimmte  Entfernungen  zu  verbreiten  Wie 
bere.ts  erwähnt,  führte  Fröhlich  im  Jahre  1851  mehrere  Versuche  über 


38 


II.   Physikalische  Bemerkungen  über  Riechstoffe. 


die  Verschärfung  des  Riechvermögens  durch  Strychnin  aus.  Er  fand, 
dass,  wenn  ein  Fläschchen  mit  Nelkenöl  geöffnet,  und  dann  längs  eines 
Lineals  der  Nase  genähert  wird,  wir  unter  normalen  Verhältnissen  die 
erste  Geruchswahrnehmung  in  einer  Entfernung  von  1 4  cm  gewahr  werden. 
Die  concreten  Werte  schwankten  4  cm  über  oder  unter  diesem  Durch- 
schnittsbetrag. Es  scheint  daher,  dass  die  Wahrnehmungen  ungefähr 
5—9  Secunden  nach  Eröffnung  des  Fläschchens  stattfanden,  und  die 
großen  Schwankungen  der  Ergebnisse  der  schnelleren  oder  langsameren 
Verdunstung  der  Riechquelle  zugeschrieben  werden  müssen.  Wird  ein 
solcher  Versuch  in  einer  gewöhnlichen  Stube  gemacht  und  befindet  sich 
darin  zufällig  am  anderen  Ende  ein  zweiter  Reobachter,  so  wird  dieser 
dieselbe  Geruchswahrnehmung,  welche  der  erste  unmittelbar  sofort  nach 
Eröffnung  des  Fläschchens  empfunden  hatte,  immer  erst  nach  einer  ver- 
hältnismäßig längeren  Zwischenzeit  bekommen.  Und  kein  Wunder,  denn 
die  Fortpflanzung  auf  eine  Entfernung  von  z.  R.  4  m  wird  nicht  weniger 
als  fünf  Minuten  benötigen '). 

Außer  durch  Diffusion  verbreiten  sich  Gerüche  durch  den  Wind, 
durch  welchen  sie  in  große  Entfernungen  mitgelührt  werden  können. 
Es  findet  in  holländischen  Reiseberichten  aus  dem  \  6.  Jahrhundert 
wiederhalt  die  Thatsache  Erwähnung,  dass  das  Aroma  der  Gewürzinseln 
(Molukken)  bereits  meilenweit  entfernt  auf  offener  See  wahrgenommen 
wurde.  Wir  lesen  in  Haller's:  »Elementa  physiologica«  Lib.  XIV. 
Sect.  IL  §.  3:  »Aut  oram  Hispaniae  veterisque  Arabiae,  aut 
Sumatrae,  aut  Ceyloniae  eminus  et  ad  quadraginta  milliaria 
odore  aromatico  se  prodere«. 

Offenbar  hatte  in  diesen  Fällen  der  Landwind  die  Duftwolke  so  weit 
mitgeführt  und  der  Diffusion  einen  so  außerordentlichen  Ausbreitungskreis 
verschafft,  dass  die  Schiffe  unfehlbar  in  diesen  gerieten.  Es  ist  unzweifel- 
haft, dass  dies  für  die  Tierwelt  die  wichtigste  Art  der  Übermittlung  der 
Gerüche  ist,  welche  ihnen  häufig  das  Auffinden  der  Reute  und  das  Er- 
kennen ihrer  Verfolger  ermöglicht.  Dazu  ist  es  jedoch  notwendig,  dass 
die  riechenden  Moleküle,  die  Träger  des  Geruches,  sich  einigermaßen, 
doch  nicht  allzusehr,  durch  Diffusion  verbreiten.  Es  müssen  mit  anderen 
Worten  langsam  diffundierende  Riechgase  sein.  Rei  der  Entwicklung  der 
Art  wird  gerade  von  solchen  schlecht  diffundierenden  Gasen  Vorteil  gezogen. 
Das  Sinneswerkzeug  hat  sich  in  dieser  Reziehung  mehr  als  in  irgend 
einer  anderen  entwickelt.  Das  Wahrnehmungsvermögen  für  diese  Ein- 
drücke wird  in  der  Reihe  der  nachfolgenden  Generationen  immer  schärfer 


1)  Einzelne  Gerüche  würden  hierzu  sogar  sehr  lange  Zeit  brauchen.  Bei  Leh- 
mann, Molekularphysik  Bd.  11  S.  5,  wird  dies  auf  Autorität  von  Jaweiß  &  Lomcnsky 
für  Naphthagas  angegeben. 
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und  schärfer  geworden  sein,  und  endlich  den  erstaunlichen  Grad  erreicht 
haben,  wofür  wir  bei  den  Tieren  zahlreiche  Beispiele  finden.  Die  schnell 
diffundierenden  Gase  konnten  in  dieser  Beziehung  keinen  Nutzen  erweisen 
und  dürften  infolge  dessen  allmählich  verwahrlost  worden  sein.  Kann 
es  unter  diesen  Uniständen  uns  noch  befremden,  dass  so  viele  Biechstoffe 
zu  den  am  langsamsten  und  schwierigsten  diffundierenden  Gasen  gehören? 
Der  phylogenetische  Ursprung  dieser  Eigenschaft  schließt  jedoch  jeden 
näheren  physikalischen  Zusammenhang  zwischen  Geruch  und  Diffusions- 
geschwindigkeit aus  und  erklärt  genügend,  warum  umgekehrt  nicht  jedes 
langsam  diffundierende  Gas,  welches  in  einem  chemischen  Laboratorium 
entdeckt  und  bereitet  wurde,  darum  allein  einen  intensiven  Geruch 
zeigte.  Endlich  kommt  das  specifische  Gewicht  des  Biechgases  in  Be- 
tracht. Man  erinnere  sich  des  bekannten  Versuches  mit  Kohlensäure, 
welche  man  aus  einem  Becherglas  in  ein  anderes  übergießt.  Man  kann 
gerade  dasselbe  Experiment  mit  dem  Geruch  eines  ätherischen  Öles, 
z.  B.  des  Nelkenöles  anstellen.  Mau  braucht  hierbei  nur  Sorge  zu  tragen, 
einigermaßen  langsam  überzugießen.  Nun  besitzen  die  meisten  Gerüche 
in  der  Natur  ein  ziemlich  großes  Moleculargewicht,  also  in  Gasform  ein 
bedeutend  hohes  specifisches  Gewicht.  Es  darf  uns  daher  nicht  wundern, 
dass  der  Blumenduft  um  ein  Beet  hängen  bleibt  anstatt  emporzusteigen. 
Als  Bewegungs kraft  der  Gerüche  kommt  jedoch  das  specifische  Gewicht 
kaum  in  Betracht  und  hat  höchstens  wieder  eine  phylogenetische  Bedeu- 
tung, insofern  als  nur  die  Gase,  welche  specifisch  schwerer  als  die  Luft 
sind,  den  Säugetieren  als  Erkennungsmittel  der  Beute  oder  der  Verfolger 
dienen  können,  denn  nur  diese  bleiben  in  der  Nähe  der  Spur  oder 
werden  durch  den  Wind  parallel  mit  der  Bodenoberfläche  fortgeführt. 
Dieser  phylogenetische  Standpunkt  macht  es  begreiflich,  warum  nur  zu- 
sammengesetzte Verbindungen  für  uns  Geruch  zu  besitzen  scheinen.  Die 
einfachen  Verbindungen  von  niedrigen  Moleculargewichten  haben  in 
Gasform  ein  so  geringes  specifisches  Gewicht,  dass  ihre  Moleküle  bald 
den  Boden,  worauf  die  Säugetiere  leben,  verlassen  und  daher  als  Geruchs- 
quelle unbrauchbar  werden.  Wir  schließen  nun  aus  oben  Gesagtem  auf 
empirischer  Grundlage  folgende  Gesetze: 

1)  Sei  das  Freiwerden  der  Biechpartikelchen  durch  Verdam- 
pfung oder  durch  Chemismus  veranlasst,  in  beiden  Fällen  ist 
ceteris  paribus  die  Menge  der  riechenden  Moleküle,  welche 
ein  fester  Körper  oder  die  Oberfläche  einer  Flüssigkeit  ab- 
geben, zusammengesetzt  proportional  der  Zeit  und  der  Aus- 
dehnung der  Oberfläche. 

2)  Die  Fortpflanzung  der  Gerüche  geschieht  in  cylindrischen 
Bäumen  oder  Ganälen,  wenn  die  Diffusion  allein  wirkt,  mit 
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gleichmäßiger  Geschwindigkeit,  z.  B.  von  1—10  cm  in  der 
Secunde. 

3  Der  Wind  kann  eine  Duftwolke  meilenweit  fortbewegen,  wäh- 
rend die  Diffusion  ihr  immer  größere  Ausbreitung  giebt. 

i)  Die  dritte  Bewegungskraft,  das  specifische  Gewicht,  hat  bei 
der  Überbringung  der  Gerüche  einen  geringen  Anteil  aus 
phylogenetisch  erklärlichen  Ursachen. 


III.  Der  Mechanismus  des  Riechens. 

Wenn  wir  uns  die  Frage  stellen,  auf  welche  Weise  Gerüche  und 
Düfte  zu  uns  gelangen,  so  finden  wir,  dass  dies  auf  dreierlei  Art  ge- 
schieht, abgesehen  von  dem  ganz  besonderen  Falle,  wenn  wir  einen 
Biechstoff,  um  ihn  schärfer  zu  riechen,  absichtlich  unmittelbar  an  die 
Nase  bringen. 

Wir  empfangen  in  erster  Beihe  Geruchseindrücke  mit  unserer  Nah- 
rung. Beinahe  alle  Speisen  und  Getränke  besitzen  einen  stärkeren  oder- 
schwächeren Geruch.  Bisweilen  sind  wir  nicht  im  Stande,  denselben  vom 
Geschmacke  getrennt  zu  unterscheiden,  doch  meistens  wird  dies  wohl 
bei  einiger  Aufmerksamkeit  gelingen. 

In  zweiter  Beihe  führen  uns  die  atmosphärischen  Strömungen  allerlei 
Biechstoffe  zu.  So  werden  wir  bereits  in  Entfernung  auf  die  Anwesen- 
heit von  Blumen,  Kräutern  oder  von  Fabriken  u.  s.  w.  aufmerksam. 
Auch  in  unseren  Häusern,  Gängen  oder  Stuben  werden  Gerüche  durch 
Zugluft,  durch  emporsteigende  Luftströme,  durch  die  Aspiration  eines 
Schornsteins  oder  Fensters,  verpflanzt,  welche  sonst  auf  ein  bestimmtes 
Gemach,  eine  einzelne  Ecke  beschränkt  geblieben  wären. 

Endlich,  selbst  wenn  die  Luft  in  Buhe  ist,  nähern  sich  uns  Gerüche 
durch  Diffusion.  Langsam  mengen  sich  die  riechenden  Gaspartikelchen 
mit  der  atmosphärischen  Luft.  Sie  werden,  sobald  sich  eine  genügende 
Menge  davon  in  unserer  unmittelbaren  Nähe  verbreitet  hat,  durch  die 
Atmung  aufgefangen,  und  mit  unserem  in  der  Nasenhöhle  verborgenen 
Sinnesorgane  in  Berührung  gebracht.  Auf  diese  Weise  bekommen  wir 
einmal  eine  angenehme  Empfindung,  ein  andermal  die  Warnung,  dass  sich 
faulende  Stoffe,  oder  chemisch  schädliche  Gase  in  unserer  Nähe  befinden. 
Diese  Bewegungskraft  wirkt  verhältnismäßig  selten  für  sich  allein,  aber 
vielfältig  gesellt  sich  die  Diffusion  zu  den  ebenerwähnten  Übertragungs- 
weisen  der  Gerüche.  Einige  unserer  Speisen  verbreiten  sehr  schnell 
ihren  Geruch  um  sich,  und  erzeugen  dadurch  einen  kräRigeren  Eindruck, 
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als  wenn  der  Duftnebel  weniger  ausgedehnt  ist,  und  der  Geruchsreiz  nur 
einen  einzelnen  Ausgangspunkt  hat.  Durch  dieselbe  Diffusion  werden 
oleichfalls  Duftwolken,  welche  der  Wind  oder  die  warmen  Strömungen 
in  der  Atmosphäre  mit  sich  führen,  mehr  verbreitet,  und  die  Möglichkeit, 
dass  der  Beobachter  von  einer  solchen  Wolke  umhüllt  wird,  ist  demzu- 
folge größer.  Die  Diffusion  ist  sicherlich  der  allgemeinste  der  Geruchs- 
locoinotoren,  weil  sie  überall  ihre  Wirkung  entfaltet,  wo  immer  gasförmige 
Riechstoffe  in  der  Luft  sich  befinden. 

Aufweiche  Weise  Gerüche  uns  zugeführt  werden  mögen,  mit  der 
Nahrung,  durch  Luftströmungen  oder  durch  langsames  Vermengen  mit 
der  Atmosphäre,  es  ist  schließlich  immer  die  Atmung  durch  die  Nase, 
welche  sie  zu  dem  eigentlichen,  innen  gelegenen  Sinnesorgane  befördert. 
Nicht  wenn  der  Geruch  sich  vor  der  Nase  befindet,  kommt  er  zur  Wahr- 
nehmung, sondern  erst  in  dem  Augenblicke  des  Atmens,  und  zwar  wenn 
man  auf  eine  bestimmte  Weise  atmet,  —  durch  die  Nase.  Die  Luft 
wird  aus  der  Nähe  des  Mundes  weggesogen  und  mit  der  Luft  werden 
die  in  ihr  schwebenden  riechenden  Teilchen  mitgeführt.  So  verhält  es 
sich  nicht  allein  beim  Menschen,  dessen  Nasenlöcher  infolge  seiner 
aufrechten  Haltung  horizontal  gestellt  sind  und  vor  und  über  die  Ober- 
lippe vorragen,  sondern  auch  beim  Tiere.  Auch  bei  diesem  wird  die 
Luft,  welche  sich  vor  dem  Munde  befindet,  in  die  Nase  hinaufgesogen. 
Über  den  Weg,  welchen  die  Luftströmung  in  der  Nase  selbst  zurücklegt, 
finden  wir  ausführliche  Mitteilungen  aus  älterer  und  neuerer  Zeit,  be- 
sonders von  Bidder,  von  G.  H.  Meyer  und  Paulsen,  von  mir  selbst, 
von  R.  Kayser  so  wie  von  G.  Franke. 

Bidder1)  weist  nach,  dass  in  der  Regel  nur  während  der  Inspiration 
Geruchswahrnehmungen  stattfinden.  Selbst  wenn  man  ein  Stückchen 
Kampfer  so  dicht  unter  die  Nase  hält,  dass  man  ein  deutliches  Prickeln2) 
in  den  Nasenlöchern  fühlt,  riecht  man  diesen  Stoff  erst,  wenn  man  ein- 
atmet. Es  genügt  daher  nicht,  den  Reiz  in  die  Nähe  zu  bringen,  man 
muss  ihn  bestimmt  längs  des  vorgeschriebenen  Weges  hinein 
führen. 

Es  werden  nun  beim  Einatmen  die  Nasenlöcher  erweitert,  indem  die 
M.  M.  levatores  alae  nasi  und  compressores  nasi  die  Nasenflügel  von  der 
Scheidewand  entfernen.  Diese  Bewegung  ist  beim  gewöhnlichen  Atmen 
nur  unbedeutend,  wird  aber  beim  absichtlichen  Riechen  leicht  merkbar. 

Charles  Bell  hatte  bereits  lange  vor  Bidder  beobachtet,  dass  beim 
Atemholen  zugleich  mit  der  äußerlich  sichtbaren  Erweiterung  der  Nasen- 


4]  R.Wagner,  Handwörterbuch  der  Physiologie.  II.  Bd.  Braunschweig  4844 
S.  920. 

2)  Und  ein  eigenartiges  Würmegefühl. 
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löcher  auch  eine  Verengerung  eines  mein-  nach  innen  gelegenen  Rinees 
stattfindet,  welcher  das  sogenannte  Vestibulum  nasi  begrenzt')  Dieser 
Rand  liegt  reichlich  einen  Centirneter  von  der  äußeren  Öffnung  entfernt 
und  ist  leicht  zu  sehen,  wenn  man  einen  Spiegel  schräge  unter  die  Nase 
hält.  Der  Eingang  erhält  durch  diese  Verengerung  eine  kegelförmige 
Gestalt,  welche  nicht  ohne  Bedeutung  für  das  Rayon,  woraus  die  Luft 
beim  Einatmen  eingesogen  wird,  zu  sein  scheint.  Durch  die  stumpfe 
Kegelform  des  Naseneinganges  wird  die  Richtung  des  Atmungsstromes 
mehr  von  seitwärts  und  von  vorne  geleitet,  als  es  bei  einer  röhrenför- 
migen Gestalt  derselben  der  Fall  sein  würde,  und  ist  weniger  Verände- 
rungen unterworfen,  als  wenn  der  Eingang  eine  einfache " Öffnung  am 
Boden  der  Nase  wäre. 

Außer  der  Formveränderung  der  Nasenlöcher  bei  angestrengtem 
Riechen  erwähnt  Bidder  noch  der  eigentümlichen  Verhältnisse,  welche 
die  zusammengesetzte  Form  der  Nasenhöhle  selbst  verursacht. 

Die  Nasenhöhle  bildet  beiderseits  von  der  Scheidewand  ein  Gewölbe, 
in  welches  die  Luft  durch  eine  nach  vorn  gelegene  Öffnung  im  Boden  Zu- 
tritt findet.  Die  Luft  verlässt  dieses  Gewölbe  wieder  durch  eine  niedrige 
Öffnung  in  der  Hinterwand.  Bei  ruhigem  Atmen  soll  nach  Bidder 
der  Strom  den  kürzesten  Weg  nehmen,  d.  h.  längs  des  Bodens  ziehen. 
Bei  kräftigem  Aspirieren  hingegen  soll  die  Luft  einige  Zeit  ihre  ursprüng- 
liche Bichtung  nach  aufwärts  bewahren  und  an  der  medianen  Wand  längs 
des  Nasenrückens  emporsteigen,  besonders  wenn  das  Einatmen  mit  kurzen 
Stößen  geschieht,  wie  beim  Schnobbern. 

Bei  diesem  Mechanismus  soll  nun  die  untere  Muschel  eine  große 
Rolle  spielen.  Bidder  stellt  sich  vor,  dass  der  eben  erwähnte  Luftstrom 
an  dem  vorderen  Band  der  Muschel  abprallt  und  dadurch  gebrochen 
und  verteilt  wird.  Die  größte  Menge  wird  daher  nicht  unmittelbar 
nach  den  Choanen  fließen,  sondern  gezwungen  werden,  sich  auch  in  dem 
obersten  Teil  der  Nasenhöhle  zu  verbreiten.  So  sucht  dieser  scharfsinnige 
Beobachter  zu  erklären,  warum  die  unterste  Nasenmuschel,  welche  bei  allen 
Säugetieren  bedeutend  entwickelt  ist,  obgleich  sich  dort  der  Riechnerv 
nicht  verästelt,  von  so  großer  Bedeutung  für  das  Riechen  ist.  Dadurch 
will  er  auch  die  Erscheinung  erläutern,  dass  man  beim  Ausatmen  nicht,  oder 
nur  schwach,  die  Riechstoffe  wahrnimmt,  welche  in  der  exspirierten  Luft 
verteilt  sind,  so  wie  die  andere  nicht  minder  merkwürdige  Thatsache. 
dass  ein  Kranker  aus  der  Nasenhöhle  kommende  Flüssigkeiten,  stinkende 
Exsudate  u.  s.  w.,  kaum  riechen  wird,  bevor  sie  hinausbefördert  wurden. 


1)  Dieser  Ring  wird  dadurch  gebildet,  dass  die  Seitenplatlen  des  medianen  Na- 
senknorpels, welche  auch  als  besondere  Cartilagines  trianguläres  beschrieben  wer- 
den, die  Schleimhaut  nach  innen  drücken. 
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In  dieser  vortrefflichen  Arbeit  Bidder's,  in  welche  auch  alle  anderen 
bislang  bekannten  Einzelheiten  bezüglich  des  Riechens  einverleibt  sind, 
wird  genügend  bewiesen,  was  wir  soeben  voraussetzten,  dass  der  Riech- 
stoff, um  eine  Wahrnehmung  auszulösen,  auf  eine  bestimmte  Weise  durch 
die  'eingeatmete  Luft  mitgeführt  werden  muss. 

Nicht  weniger  sorgfältig  als  Bidder  hat  G.  H.  Meyer*)  aus  dem  ana- 
tomischen Bau  den  Lauf  des  Luftstromes,  welcher  von  so  großer  Bedeu- 
tung ist,  abzuleiten  versucht.    Er  erwähnt  der  Reihe  nach  des  rinnen- 
förmig  ausgehöhlten  Bodens,  des  hohen  Daches,  welches  durch  die  Sieb- 
platte des  Siebbeins  gebildet  wird  2),  des  vorderen  Abschlusses  durch 
das  knorpelige  Nasenskelet,  das  Nasenbein  und  ein  kleines  Stück  des 
Stirnbeins,  des  Abschlusses  nach  rückwärts  durch  den  Körper  des  Keil- 
beins, welcher  jedoch  die  untere  Hälfte  der  Hinterwand  offen  lässt.  Er  be- 
schreibt ferner  die  flache  Scheidewand,  deren  Verdickung  an  der  Stelle  des 
Oberrandes  des  knorpeligen  Teiles  er  einer  besonderen  Aufmerksamkeit 
würdigt3).   Endlich  betrachtet  er  die  zusammengesetzte  Form  der  Seiten- 
wände.  Im  vorderen  Teile,  welcher  außerhalb  des  eigentlichen  Gesichts- 
schädels vor  der  Apertura  pyriformis  liegt,  sind  diese  beinahe  glatt,  nach 
hinten  bekommen  sie  durch  die  Anwesenheit  der  drei  Nasenmuscheln  eine 
mehr  verwickelte  Form.    Man  kann  also,  wie  Meyer  hervorhebt,  die- 
selbe in  zwei  über  einander  gelegene  Abteilungen  trennen,  die  durch 
die  mittlere  Nasenmuschel  abgegrenzt  werden.    In  der  oberen  läuft  die 
Wand  ungefähr  parallel  mit  der  Scheidewand  und  nähert  sich  dieser 
so  sehr,  dass  nur  ein  schmaler  Spalt  übrig  bleibt4).   Eine  kleine  örtliche 
Erweiterung  erleidet  die  hohe  enge  Fissur  in  dem  sogenannten  Recessus 
spheno-ethmoidalis ,  und  eine  zweite  in  dem  oberen  Nasengang.  Unter 
dem  Unterrand  der  mittleren  Muschel  weicht  die  Seitenwand  weit  zur 
Seite,  so  dass  ein  größerer  Raum  entsteht,  in  welchen  nur  die  untere 
Nasenmuschel  vorragt.    Man  muss  auf  Grund  dieser  Eigentümlichkeiten 
unterscheiden  zwischen  einer  engen  oberen ,  und  weiten  unteren  Abtei- 
lung.   Erstere  erstreckt  sich  vom  Firste  des  spitzen  Daches  bis  zum 
Unterrand  der  mittleren  Muschel.   Die  Endausbreitungen  der  Riechnerven 
verlaufen  über  den  oberen  Teil5)  dieser  parallelen  Flächen  und  bilden 
die  Regio  olfactoria  Todd's  und  Bowman's6).    In  Übereinstimmung 

1)  G.  H.  Meyer,  Anatomie  des  Menschen.  2.Aufl.  1861.  S.6I7;  3. Aufl.  1873.  S.  665. 

2)  Und  durch  den  schmalen  vordersten  Rand  des  kleinen  Keilbeinflügels. 

3)  Diese  wird  durch  reichliche  Anhäufung  von  Drüsen  erzeugt.  E.  Zucker- 
kand!, Normale  und  pathologische  Anatomie  der  Nasenhöhle.  Wien  1882.  S.  44. 

4)  Die  Weite  dieser  Spalte  beträgt  nach  Braune  und  C lasen  an  der  Leiche 
2  mm,  ■während  sie  am  Lebendigen  durch  den  Turgor  der  Schleimhaut  noch  enger  ist. 

5)  Uber  die  Verbreitung  der  Endzweige  des  N.  olfactorius  siehe  die  Einleitung. 

6)  M.  S.  Schultze,  Untersuchungen  über  den  Bau  der  Nasenschleimhaut.  Halle 
1862.  S.  49. 


W  '"•   Der  Mechanismus  des  Riechens. 

hiermit  nennt  Meyer  den  dazwischen  befindlichen  spaltfürmigen  Raum 
die  Fissura  olfactoria.  Er  giebt  der  anderen  erweiterten  Abteilung 
der  Nasenhöhle  den  nicht  minder  treffenden  Namen:  Ductus  a  Sri  fe- 
rn s  oder  Luftweg.  Dieser  liegt  vor  uns  offen,  wenn  man  am  skeletierten 
Schädel  durch  die  Apertura  pyriformis  nach  innen  sieht.  Meyer  stellt 
sich  nun  vor,  dass  bei  der  Inspiration  die  Luft  hauptsächlich  durch  den 
Luftweg  strömt.  Die  Riechspalte  kann  nach  vorn  ganz  offen  sein,  und 
doch  wird  dahin  beinahe  keine  Luft  dringen.  Um  so  weniger  ist  dies 
der  Fall,  weil  an  der  Seitenwand,  in  der  vordersten  Abteilung  der 
Nasenhöhle,  eine  Erhabenheit  zu  bemerken  ist,  die  vorne  über  der 
Nasenöffnung  beginnend  nach  dem  Vorderrand  der  mittleren  Muschel 
gerichtet  ist.  Dieser  Wulst,  von  Meyer  »Agger  nasi«  benannt,  leitet 
den  Atmungsstrom  wie  von  selbst  nach  der  Concavität  der  mittleren 
Muschel.  Dabei  streicht  die  Luft  über  die  breite  gebogene  Fläche  der 
unteren  Muschel,  welche  sie  erwärmt  und  befeuchtet. 

Nur  unter  besonderen  Umständen   dringt  —  nach  Meyer    ein 

kleiner  Teil  der  eingeatmeten  Luft  in  die  Fissura  olfactoria.  Dies  ge- 
schieht, wenn  die  Nasenflügel  in  die  Höhe  gezogen  sind  und  daher  der 
Strom  mehr  als  gewöhnlich  nach  der  Scheidewand  gerichtet  ist,  denn 
dann  können  die  riechenden  Partikelchen  längs  desselben  emporsteigen 
und  von  vorne  aus  in  die  ungefähr  2  mm  weite  Nasenspalte  hinein 
gelangen. 

Die  Rolle  des  Agger  nasi  wurde  von  Fick1)  anders  erklärt.  Nach 
dessen  Ansicht  übt  der  von  Meyer  entdeckte  Wulst  eine  gerade  ent- 
gegengesetzte Wirkung.  Wo  der  Agger  nasi  deutlich  ist,  muss  —  wie 
Fick  sagt  —  eine  Rinne  entstehen  zwischen  diesem  und  dem  Nasen- 
rücken. In  einem  solchen  Falle  kann  die  mit  Riechstoffen  geschwängerte 
Luft  durch  diese  Rinne  aufsteigen,  um  zur  Riechspalte  zu  gelangen.  Fick 
führt  zum  Beweise  dieser  Auffassung  an,  dass  ein  riechender  Luftstrom, 
mittels  eines  Röhrchens  ,in  die  vordere  Hälfte  der  Nasenöffnung  hinein- 
geleitet, einen  starken  Riecheindruck  hervorruft,  während  der  gleiche 
Strom  in  der  hinteren  Abteilung  der  Nasenlöcher  gar  nicht  gerocheu 
wird.  Obgleich  das  Thatsächliche  in  diesen  beiden  Versuchen  nicht  be- 
zweifelt, im  Gegenteile  täglich  bestätigt  werden  kann,  so  scheint  mir 
doch  die  Erklärung,  welche  Fick  versucht,  bedenklich.  Der  Agger 
nasi  ist  nämlich  durchaus  keine  constante  anatomische  Eigentümlich- 
keit. Obiges  Experiment  gilt  jedoch  für  jede  Person  ohne  Ausnahme, 
wie  mich  meine  eben  nicht  beschränkte  Erfahrung  über  Geruchs- 
messung gelehrt  hat.  Überdies,  wo  der  Agger  nasi  in  einzelnen 
Fällen  deutlich  ausgeprägt  ist,  geht  er  nach  vorne  unmerklich  in  die 


1)  A.  Fick,  Anatomie  und  Physiologie  der  Sinnesorgane.  Lahr  1864.  S.  99. 
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umgebende  Scheiinhaut  über  und  kann  so  unmöglich  eine  Teilung  deS 
Luftstroms  verursachen.  Der  von  Fick  abgebildete  Fall  mag  wohl  eine 
oroße  Ausnahme  gewesen  sein.  Keinesfalls  lassen  sich  Betrachtungen 
daran  knüpfen,  welche  einer  allgemein  vorkommenden  Erscheinung  zur 
Erklärung  dienen  könnten.  Fick 's  Auffassung  wird  auch  von  keinem 
der  späteren  Untersucher  angenommen,  und  sicherlich  nicht  von  jenen, 
welche  genaue  Studien  über  die  Anatomie  der  Nasenhöhle  gemacht 
haben,  wie  Zuckerkandl  und  Schwalbe.  Zuckerkandl1)  will  das 
Vorhandensein  eines  Agger  nasi  in  vielen  Fällen  nicht  in  Abrede 
stellen,  findet  aber  den  Schleimhaulwulst  gewöhnlich  so  flach,  so  wenig 
ausgeprägt,  dass  man  ihm  schwerlich  einigen  Einfluss  auf  die  Luftstrom- 
richtung zuerkennen  dürfte.  Er  wird,  wo  er  besteht,  durch  eine  sehr 
nach  vorne  gelegene  Siebbeinzelle,  welche  die  Schleimhaut  hebt,  ge- 
bildet. Schwalbe2)  fügt  hinzu,  dass  der  Agger  nasi  als  ein  incon- 
stantes  Rudiment  einer  Nasenmuschel  aufzufassen  sei,  welche  bei  makros- 
matischen  Säugetieren  gut  entwickelt  ist,  und  zwar  die  vorderste  der 
fünf  typischen  Nasenmuscheln  bildet.  Beim  Menschen  schmelzen  die 
beiden  vordersten  zu  einer  Concha  media,  und  die  zwei  hintersten 
zur  Concha  superior,  wie  ich  in  der  Einleitung  unter  Erwähnung  der 
abweichenden  Auffassung  Seydel's  bereits  mitgeteilt  habe. 

Nach  dem  Vorerwähnten  dürften  wir  wohl  berechtigt  sein,  Meyer's 
Agger  nasi  nicht  die  Wichtigkeit  für  die  Luftströmung  in  der  Nasen- 
höhle beizulegen,  welche  man  für  diesen  Wulst  eine  Zeitlang  bean- 
spruchte. 

In  G.  H.  Meyer's  Darlegung  erscheint  der  Agger  nasi  jedoch  nur 
von  untergeordneter  Bedeutung.  Hauptsache  ist  für  Meyer  die  Unter- 
scheidung einer  Riechspalte  und  eines  Luftweges.  Durch  letzteren  zieht 
der  volle  Strom  der  Atmungsluft,  während  der  erstere  gewöhnlich  un- 
bewegt bleibt.  Nur  bei  angestrengtem  Riechen  und  beim  Heben  der 
Nasenflügel  gelangt  einiger  Riechstoff  unmittelbar  dahin.  Die  Riechspalle 
ist  gleichsam  ein  Nebenteil,  nicht  ein  integrierender  Teil  der  Bahn, 
welche  die  Luft  auf  ihrem  Wege  nach  der  Lunge  zurücklegt;  sie  bildet 
eine  symmetrische  Riechgrube,  eine  Aushöhlung  in  der  Oberwand  des 
Luftweges. 

Es  bleibt  jedoch  in  Meyer's  Darstellung  ein  Punkt  unberührt,  der 
wohl  einige  Aufmerksamkeit  verdient,  und  welchen  auch  seine  Kritiker 
aufzuhellen  versäumten.  Eis  mag  nun  wohl  vollkommen  erklärt  sein, 
auf  welche  Weise  beim  angestrengten  Aufschnobbern  eine  geringe  Menge 

1)  E.  Zuckerkandl,  Normale  und  pathologische  Anatomie  der  Nasenhöhle  und 
ihrer  pneumatischen  Anhänge.  Wien  1888.  S.  30. 

2)  Schwalbe,  Sitzungsberichte  der  physik.-ökonom.  Gesellschaft  zu  Königsberg 
(in  der  Einleitung  citiert). 
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aieohstoffes  in  die  Riechspalte  gelangt;  doch  wie  geschieht  dies  beim 
gewöhnbchen  Atemholen?  Es  erliegt  keinem  Zweifel,  dass  man  auch  dann 
riechen  kann.  Wir  empfangen  beim  Genießen  unserer  Speisen  beim 
Sprechen,  Denken  und  Gehen  manchmal  unabsichtlich  und  ohne  die  ge- 
ringste Anstrengung  Geruchsempfindungen.  Auf  welche  Weise  werden 
dann  die  riechenden  Partikelchen  mit  der  Regio  olfactoria,  mit  den  in 
der  Schleimhaut  zerstreuten  Nervenenden  in  Rerührung  gebracht? 

Mehrere  Untersucher  haben  sich  bestrebt,  darüber  Aufklärung  zu 
bringen.  Vorerst  E.  Paulsen'),  der  unter  S.  Exner's  Leitung  im 
Wiener  physiologischen  Laboratorium  arbeitete,  dann  unternahm  ich  selbst 
einige  Versuche,  über  deren  Ergebnisse  ich  im  Jahre  1892  auf  dem  Phy- 
siologen-Congress  zu  Lüttich  berichtete2);  ferner  R.  Kays  er  und  schließ- 
lich G.  Franke  aus  R.  Fränkel's  Universitäts  -  Poliklinik  in  RerlinS). 

E.  Paulsen  gebührt  das  Verdienst,  die  Frage  angeregt  zu  haben. 
Es  wurde  der  natürliche  Weg  des  Luftstroms  an  der  Leiche  nachgeahmt. 
Man  benutzte  dabei  Köpfe,  welche  unter  dem  Larynx  vom  Rumpf  ab- 
geschnitten waren.  In  die  Luftröhre  wurde  ein  Glasrohr  gebunden, 
welches  mittels  eines  Kautschukschlauches  mit  einem  filasebalge  in  Ver- 
bindung stand,  dessen  Inhalt  ungefähr  der  normalen  Atemcapacität  der 
Lungen  entsprach.  Dadurch  wurde  eine  künstliche  Ein-  und  Ausatmung; 
bewerkstelligt.  Paulsen  benutzte,  um  den  durch  die  Luftströmung  in 
die  Nasenhöhle  zurückgelegten  Weg  kenntlich  zu  machen,  rotes  Lackmus- 
papier, das  bei  Rerührung  mit  der  Luft,  welcher  vorher  Ammoniak  zu- 
gesetzt worden,  die  Farbe  veränderte.  Von  diesem  Reagenspapier  wurden 
hier  und  da  kleine  Streifen  längs  der  Seitenwände  und  der  Scheide- 
wand in  die  Nasenhöhle  gelegt.  Es  war  zur  Refestigung  dieser  Streif- 
chen nötig,  den  Kopf  sagittal  zu  durchsägen,  offen  zu  legen  und  nachher 
wieder  zu  schließen.  Paulsen  erreichte  auf  diese  Weise,  unter  fort- 
währenden Gontrolversuchen  und  unter  Fürsorge  für  eine  neutrale  Reaction 
der  Schleimhaut,  sehr  überzeugende  Ergebnisse.  Wie  die  seiner  Abhandlung 
beigefügte  Tafel  (Fig.  5,  S.  47)  zeigt,  zieht  die  mit  Ammoniak  geschwän- 
gerte Luft  bogenförmig  durch  die  Nasenhöhle.  Hauptsächlich  nimmt  sie 
ihren  Weg  der  Scheidewand  entlang,  in  geringerem  Maße  durch  die 
Gänge  unter  den  Muscheln.  Die  Strömung  geht  ziemlich  hoch  empor, 
vermutlich  infolge  der  horizontalen  Stellung  der  Nasenlöcher.  Anfänglich 
nimmt  die  Luft  eine  Richtung  nach  oben  und  behält  diese  eine  Strecke 
lang,  um  schließlich  der  Aspiration  nach  den  Ghoanen  zu  folgen.  Die 

1)  E.  Paulsen,  Experimentelle  Untersuchungen  über  die  Strömung  der  Luft  in 
der  Nasenhöhle.  Sitzungsbericht  der  K.  Akademie  d.  Wissenschaften.  III.  Abteilung. 
1882.  Bd.  85.  S.  348. 

2)  Nicht  weiter  veröffentlicht. 

3)  G.  Franke,  Archiv  f.  Laryngologie  u.  Hhinologie.  Bd.  1.  ■189:1.  S.  230. 
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voran  in  die  Nasenhöhle  eingetretene  Luft  dringt  am  weitesten  empor, 
die  hinten  in  die  Nasenöffnung  gelangte  bleibt  an  der  concaven  Seite 


des  Bogens. 


Fig.  5 


Paulsen's  Ammoniakversuche. 


Man  denke  sich  den  Kopf  hart  neben  der  Nasenscheidewand  durch  einen  rechts 
von  dieser  geführten  senkrechten  Schnitt  gespalten.  Der  Schnitt  wird  durch  die 
rechte  Choane  gehen.  Nun  denke  man  sich  weiter,  dass  diese  beiden  vorderen  An- 
teile des  Kopfes  so  auseinandergedrängt  werden,  dass  sie  sich  um  eine  durch  diese 
Choane  gehende  senkrechte  Achse  AB  drehen.  C  bedeutet  diese  Choane ;  sie  ist  von 
vorne  gesehen,  indem  sie  an  der  Drehung  keinen  Anteil  genommen  hat.  Im  rechten 
Teile  der.  Zeichnung  sieht  man  auf  das  Septura,  im  linken  Teil  auf  die  seitliche 
Nasenwand  mit  ihren  Muscheln. 

Die  dicken  Linien  zeigen  den  Verlauf  der  Hauptmasse  des  Stromes,  die  dünnen 
deuten  an,  wohin  geringere  Anteile  derselben  gelangen.  Der  Stromfaden  H  prallt  in 
der  Gegend  der  Stelle  a  von  der  geneigten  Seilenwand  der  Nase  ab  und  läuft  am 
Septum  entlang  weiter.  Es  ist  das  abgerissene  Ende  und  seine  Fortsetzung  mit  + 
bezeichnet. 

Die  viereckigen  kleinen  Felder  bedeuten  die  Stücken  Lackmuspapiers,  die  bei 
den  Versuchen  in  der  gezeichneten  Weise  in  der  Nasenhöhle  verteilt  waren. 
F  F  Sinus  frontalis,  S  S  Sinus  sphenoidalis,  E  hintere  Ecke  des  Septums. 

Nach  E.  Paulsen. 

Note  zu  Paulsen  s  Abbildung.)  Im  Jahre  1885  hat  Dr.  Paulsen  in  den  • 
Mitteilungen  für  den  Verein  Schleswig-Holsteinischer  Ärzte  noch  eine  andere  Abbildung 
veröffentlicht,  welche  sich  auf  einen  Versuch  bezieht,  der  mit  Osmiumdampl'en  aus- 
geführt wurde.  Ein  Leichenkopf  wurde  in  normaler  Haltung  in  einer  großen  um- 
gestülpten  Glasglocke  aufgehängt  und  mittels  eines  an  der  Luftröhre  befestigten 
Gummischlauchs  mit  einem  Blasebalge  verbunden.  Ein  kleiner  Schwamm,  mit  ein- 
procentigcr  Osmiumsäure  getränkt,  oder  ein  paar  Krystalle  Osmium  in  Substanz  ent- 
wiekellen  innerhalb  der  Glocke  reichliche  Ostniumdämpfe.  Dann  wurden  mittels 
des  Blasebalges  solange  kräftige  Inspirationen  ausgeführt,  bis  ein  Stückchen  Control- 
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Die  Richtung  nach  oben  ist  in  Paulsen's  Versuchen  leider  künstli.-l, 
verstärkt,  denn  die  Einrichtung  des  Experimentes  machte  es  notwendig, 
dass  das  Ammoniak  im  Nasenloche  selbst  der  aspirierten  Luft  beigemengt 
wurde,  sonst  wäre  die  Reaction  des  Lackmuspapiers  nicht  genügend  deut- 
lich gewesen.   Das  Ammoniak  zuführende  Rohr  war  dabei  nach  aufwärts 

gerichtet  und  die  Aufwärts- 
6-  Strömung  wurde   auf  diese 

Weise  verstärkt,  obgleich  der 
Ammoniakstrom  so  schwach 
als  möglich  gemacht  wurde. 
Doch  selbst  unter  diesen 
übertriebenen  Verhältnissen 
bleibt  der  größte  Teil  der 
Riechspalte  in  Ruhe:  «In 
den  obersten  Nasengang  tritt 
niemals  eine  nennenswerte 
Quantität  des  Einatmungs- 
stroms  ein.«  Dieses  ist  ge- 
wiss das  wichtigste  Ergebnis. 
Man  kann  es  merkwürdig 
nennen,  dass  Paul sen  selbst 
dessen  nur  beiläufig  er- 
wähnt. Seine  Ansicht  ist, 
dass  beim  Einatmen  kein 
einziges  Luftpartikelchen  in 
buchstäblichem  Sinne  in  Ruhe 
bleibt,   obwohl  es  an  dem 

(Zur  Vergleichung  der  P a u  1 6 en' sehen  Abbildung  beigefügt.)    AtmUngSStrome    nicht  direct 

teilnimmt.  Er  fügt  jedoch 
unmittelbar  hinzu:  »Es  mag 
dahin  gestellt  bleiben,  in  wie 


Ausbreitung  des  Riechepithels  in  der  mensch- 
lichen Nasenhöhle. 


Rechte  Nasenhöhle.  Das  Septum  S  ringsum, 
mit  Ausnahme  des  oberen  Randes,  abgelöst  und 
nach  oben  geschlagen.  Die  dunkle  Figur  stellt  die 
Ausbreitung  des  Riechepithels  dar. 

(Nach  Prof.  A.  v.  Brunn.) 


weit  die  Diffusion  mit  im 
Spiele  ist.« 


Schleimhaut  sich  durch  Osmium  entfärbt  hatte,  was  nach  etwa  einer  ha  ben  Stande 
eintrat.  Die  Nasenhohle,  dicht  neben  der  Mittellinie  durchgesagt,  ze.u.  »  dem 
Momente  eine  braune  Färbung  dem  Nasenrücken  entlang  b.S  ,am  ^asendaohe  uad 
an  demselben  hinziehend  sich  nach  hinten  verlierend.  ü,o  untere  Musehe  „ 
entsprechende  Teil  der  Scheidewand  blieb  völlig  unverlarbt.  Wi.  brauchen  moht 
beide«  hervorzuheben,  dass  die  getretenen  VersuH.shedingungen  *»«** 

Verhältnisse  passten,  mit  welchen  wir  uns  ^^^f^^^t^SZ 
Atmens.    Dagegen  geht  aus  ihnen  klar  hervor,  dass  be,  tiefer  Atmung  d.e  E.nal 
mtingsluft  unfehlbar  die  Regio  olfactona  streift. 
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Paulsen's  Versuche  sind  in  jeder  Hinsicht  vortrefflich.  Es  wurden 
dabei  vorsichtig  und  kritisch  künstliche  Verhältnisse  vermieden,  um  der 
Wirklichkeit  so  nahe  als  möglich  zu  kommen.  Gleichwohl  kann  nicht 
geleugnet  werden,  dass  feuchtes  Lackmuspapier  ein  verhältnismäßig 
schwaches  Reagens  für  anwesende  Ammoniakgase  ist.  Paulsen  hat 
mit  unbezweifelbarer  Sicherheit  die  Hauptbahn  der  Luftströmung  er- 
mittelt, doch  bleibt  immerhin  die  Vermutung  nicht  ausgeschlossen,  dass 
hier  und  da  noch  weniger  bedeutende  Nebenbahnen  bestehen  oder 
dass  der  Hauptstrom  sich  oben  oder  unten  ohne  scharfe  Grenzen  ver- 
breitet. Da  wir  früher  gesehen,  dass  unser  wenngleich  nur  rudimentäres 
Sinnesorgan  im  Vergleich  zu  chemischen  Reagentien  außerordentlich  viel 
empfindlicher  ist,  so  hat  eine  solche  Annahme  sogar  die  Wahrscheinlich- 
keit für  sich.  Überdies  bleibt,  davon  abgesehen,  noch  ein  schwacher 
Punkt.  Paulsen's  Reagenspapiere  werden  an  den  inneren  Nasenwän- 
den befestigt,  und  nun  kann  es  geschehen,  dass  die  riechende  Luftströ- 
mung nicht  längs  dieser  Wände,  sondern  mitten  durch  den  Raum  sich 
bewegt.  Dieses  Bedenken  bewog  mich,  die  Versuche  zu  wiederholen, 
wobei  dieser  Einwand  vermieden  wurde.  Zugleich  schien  es  mir  we- 
sentlich, die  Dimensionen  des  Apparates  so  viel  als  möglich  zu  vergrös- 
sern,  damit  die  Eigentümlichkeiten  möglichst  auffallend  hervortreten.  Ich 
glaube,  dass  eines  und  das  andere  mir  gelungen  ist,  indem  ich  statt 
eines  menschlichen  Kopfes  einen  Pferdekopf  nahm.  Die  Gesetze,  welchen 
wir  hier  nachforschen,  müssen  doch  ebenso  sehr,  wenn  nicht  in  höherem 
Maße,  auch  für  die  makrosmatischen  Säugetiere  Geltung  haben.  Es 
wurde  also  ein  Pferdekopf  im  anatomischen  Theater  der  hiesigen  Reiehs- 
Tierarzneischule,  an  welcher  ich  zur  Zeit  als  Docent  der  Physiologie  und 
allgemeinen  Pathologie  thätig  war,  median  durchsägt. 

Nach  dem  Urteile  meines  geschätzten  Collegen,  des  Docenten  der 
Anatomie  van  Esveld,  schienen  in  dem  vorliegenden  Falle  vollkommen 
typische  Verhältnisse  stattzufinden.  Um  nun  die  Handhabung  eines  so 
massenhaften  Leichenteiles,  wie  ein  Pferdekopf,  zu  vermeiden,  beschlos- 
sen wir,  anstatt  des  Kopfes  selbst  einen  Gypsabguss  für  den  Versuch 
zu  benutzen.  Für  das  technische  Gelingen  der  Ausführung  schulde  ich 
der  Gefälligkeit  und  Kunstfertigkeit  meiner  Freunde  Dr.  Reuter  und 
Dr.  Cr  am  er  Dank.  Wir  experimentierten  nun  mit  diesem  Abgüsse,  in- 
dem wir  ihn  an  einer  Seite  mit  dem  Recipienten  einer  Luftpumpe  ver- 
banden, in  welchem  ein  kleiner  Manometer  sich  befand,  und  an  dessen 
anderer  Seite  wir  eine  qualmende  Lampe  aufstellten. 

Eine  Glasplatte  ersetzte  die  Scheidewand  in  der  Weise,  dass  eine 
Höhle  von  gleicher  Gestalt  und  genau  derselben  Dimension  wie  jene  der 
natürlichen  Nasenhöhle  hergestellt  wurde,  welche  dazu  noch  den  Vorteil 
gestattete,  dass  man  hineinseben  konnte.    Durch  ein  hinten  eingefügtes 

Zwaardemakor,  Physiologie  des  Geruchs.  4 
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Glasrohr  von  28  mm  Weite  wurde  nun  mittels  der  Luftpumpe  aspirier! 
Anfangs  beträgt  der  Druck  22  mm  Hg;  nach  einer  Weile  wird  derselbe 
allmählich  niedriger,  gerade  wie  es  während  einer  Einatmung  geschieht. 


Aspirationsversuch,  nach  einer  Momentphotographie  gezeichnet. 


Der  Qualm  einer  Lampe  wird  unter  einer  Saugung  =  22  mm  Hg  durch  die 
Nasenhöhle  eines  Pferdes  (Gypsabguss)  aspiriert. 


Tiefen  (in  Meter)  des  beim  Aspirationsversuch  verwendeten  Gypsabgusses. 

Petroleumlampe  gehalten,  welche  die  eintretende  Luft  reichlich  mit  Ruß 
schwängert.  Dann  ist  es  leicht,  die  Strömung  mit  dem  Auge  zu  ver- 
folgen und  ihre  Bahn  genau  zu  beobachten.  Noch  besser  gelingt  es  auf 
einer  Momentphotographie,  wie  ich  eine  dem  Gongresse  flir  Physiologie 
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in  Lüttich  im  Jahre  1 892  vorgelegt  habe.  Das  beigegebene  Bild  (Fig.  7) 
reproduciert  eine  nach  der  Momentphotographie  angefertigte  Zeichnung. 
Auf  einer  zweiten  Photographie  wurden  durch  kräftige  Schattierung  die 
Nasenmuschel  und  die  Riechwülste  deutlicher  zur  Anschauung  gebracht 
und  zur  Controle  die  transversalen  Dimensionen  der  Nasenhöhle  ange- 
geben (Fig.  8). 

Ein  Blick  genügt,  sich  zu  überzeugen,  dass  die  Ausbreitungsbezirke 
des  Geruchsnerven  ganz  und  gar  vom  Qualme  freigeblieben  sind.  In 
Reicher  Weise  bleiben  sie  natürlich  auch  während  des  Lebens  vom 
Atmungsstrome  unberührt. 

Nach  Beendigung  jedes  Versuches  wird  die  Glasplatte,  welche  die 
Nasenscheidewand  darstellt,  so  schnell  als  möglich  entfernt,  worauf  mit 
einem  kleinen  Fächer  der  Qualm  fortgeweht  und  nach  Reinigung  der 
Luftpumpe  ein  neuer  Versuch  angestellt  wird. 

Nachdem  auf  diese  Weise  eine  Beihe  von  Versuchen  ausgeführt  wor- 
den, erscheint  am  Schlüsse  die  Wand  der  Nasenhöhle  nicht  länger  weiß. 
Offenbar  haften  die  Bußteilchen  an  dieser  Wand  und  hinterlassen  also 
eine  Spur  des  Atmungsstromes,  gleichwie  in  Paulsen's  Versuchen  durch 
das  Ammoniakgas  das  Lackmuspapier  sich  verfärbte.  Die  Schwärzung  ist  am 
stärksten  an  den  vorstehenden  Muscheln,  an  welchen  der  Strom  gleich- 
sam gebrochen  wird.  Ein  Gleiches  ist  der  Fall  am  Vorderrand  der 
Concha  inferior  oder  maxillaris  und  am  Vorderrand  der  Concha  naso- 
turbinalis,  welche  beim  Pferde  die  übrigen  Siebbeinmuscheln  bei  weitem 
an  Größe  übertrifft.  Ein  Teil  der  Wand  ist  ganz  vom  Qualm  unbe- 
rührt geblieben  und  zwar  gerade  der  Bezirk,  wo  sich  die  Ausbreitung 
des  Olfactorius  findet.  Der  Bußstrom  bewegt  sich  demnach  gewiss  nicht 
dahin.  Eine  einigermaßen  verschwommene  Schwärzung  erscheint  an  der 
Unterwand  des  Keilbeins  und  dem  angrenzenden  Teil  der  Seitenwand. 
Jedoch  ist  dabei  in  Betracht  zu  ziehen,  dass  um  den  Zeitpunkt,  wenn 
die  Druckerniedrigung  im  Becipienten  der  Luftpumpe  ausgeglichen  ist, 
der  Strom  durch  die  Nasenhöhle  bereits  schwächer  wird.  Man  sieht 
auch  wirklich  schließlich  die  schwarze  Wolke  im  Becipienten  und  im 
Pharynx  sich  langsam  auflösen.  Kein  Wunder,  dass  mittlerweile  durch 
Wirbelströme  und  durch  Diffusion  Bußteilchen  gegen  ihre  Wände  ge- 
worfen werden.  Die  hintersten  Siebbeinmuscheln,  welche,  wie  man 
sieht,  ganz  gegen  und  im  Keilbein  verborgen  liegen,  werden  jedoch  da- 
mit nicht  beschlagen.  Überdies  ist  diese  Erscheinung  rein  künstlich  und 
tritt  während  des  Lebens  durch  das  schnelle  Folgen  einer  Exspiration 
nicht  ein.  Die  Ausatmung  reinigt  in  viel  vollkommenerer  Weise,  als  es 
bei  unserem  Versuche  möglich  war,  den  Pharynx  und  die  ganze  Nasen- 
höhle von  der  im  Augenblicke  des  ümschlagens  der  Atmung  etwa  darin 
befindlichen  Luft. 
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Das  allgemeine  Ergebnis  unseres  Versuches  ist  also,  dass  der  bogen- 
förmig durch  die  Nasenhöhle  ziehende  Luftstrom  die  Riechspalte  und 
deren  Verzweigungen  absolut  unberührt  lässt.  Denn  wir  hatten  ja  den 
Strom  durch  den  Lampenqualm  künstlich  nachgeahmt  und  mittels  der 
Glasplatte  mit  den  Augen  bis  zum  letzten  Augenblicke  verfolgt,  in  dem- 
selben Augenblicke,  in  welchem  er  durch  die  Luftpumpe,  unter  einer 
Saugung  von  anfänglich  22  mm  Hg  langsam  bis  auf  0  mm  Hg  abfallend, 
durch  die  Nasenhöhle  gesogen  wird.  Die  künstlichen  Bedingungen,  unter 
welchen  dies  geschah,  kamen  den  natürlichen  möglichst  nahe.  Der  Kopf 
lag  mit  der  Längenachse  horizontal  und  der  Lampenqualm  stieg  vor  dem 
Nasenloch  senkrecht  empor.  Die  Luftpumpe  ahmte  eine  langgedehnte 
Inspiration  so  gut  wie  möglich  nach,  wodurch  eine  Analogie  mit  dem 
ruhigen  Atmen  erzielt  wurde. 

In  jüngster  Zeit  stellte  G.  Franke1),  ohne  vorher  meine  Experimente 
gekannt  zu  haben2),  ganz  ähnliche  Versuche  mit  einem  Menschenkopfe 
an,  welchen  ihm  das  Berliner  anatomische  Institut  zu  diesem  Zwecke 
abgetreten  hatte.  Der  Kopf  wurde  median  durchschnitten  und  dann  die 
Schleimhaut  mit  Tinte  geschwärzt.  Auch  Franke  ersetzte  die  Scheide- 
wand durch  eine  Glasplatte.  Wenn  er  nun  Tabaksrauch  durch  die  Na- 
senhöhle sog,  so  zeichnete  sich  die  weiße  Bahn  desselben  gleichfalls  sehr 
deutlich  gegen  die  geschwärzte  Seitenfläche  der  Nasenhöhle.  Das  Resultat 
wird  in  schematischen  Zeichnungen  veranschaulicht.  Der  Rauch  verfolgt 
eine  fingerbreite  bogenförmige  Bahn,  welche  anfänglich  vom  Nasenloche 
längs  des  Nasenrückens  ziemlich  steil  emporsteigend,  den  Agger  nasi 
kreuzt,  den  vorderen  Unterrand  der  oberen  Muschel  erreicht  und  von 
hier  längs  des  Unterrandes  dieser  Muschel  gegen  die  Choane  zu  sich 
senkt.  Dabei  dringt  eine  kleine  Verzweigung  in  die  Keilbeinhöhle  und 
bildet  sich  weiter  in  der  unteren  Abteilung  der  Nasenhöhle  ein  Wirbel. 
Beim  Ausatmen  findet  man  ungefähr  dieselbe  Bahn,  jedoch  in  umgekehr- 
ter Richtung,  gleichfalls  mit  einer  kleinen  Abzweigung  nach  der  Keil- 
beinhöhle, und  eine  Wirbelbewegung  in  der  unteren  Abteilung  neben 
der  unteren  Muschel. 

Soweit  bestätigen  F  ranke's  Versuche  die  bereits  früher  von 
Pauls en  und  mir  erlangten  Ergebnisse,  nämlich  eine  bogenförmige 
Slromrichtung ,  welche  die  Regio  olfactoria  im  engeren  Sinne  frei  lässt 
—  (man  erinnere  sich,  dass  nach  v.  Brunn  beim  Menschen  nur  der 


1)  G  Franke,  Archiv  für  Laryngologie  u.  Rhinologie.  Bd.  I.  Heft  2.  4893,  S.  236. 

2)  Was  in  der  That  nicht  befremden  darf,  denn  sie  wurden  nur  auf  dem 
3.  Congress  Niederländischer  Naturforscher  und  Arzte  im  Jahre  WM  und  auf  dem 
Congress  für  Physiologie  zu  Lüttich  im  Jahre  1892  vorgezeigt,  sind  jedoch  bislang 
noch  nicht  im  Druck  veröffentlicht. 
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alleroberste  Teil  der  oberen  Muschel  und  der  gegenüber  gelegene  Teil 
der  Scheidewand  als  Regio  olfactoria  anerkannt  werden  können).  —  Nun 
fügte  Franke  noch  eine  von  ihm  zuerst  gemachte  Beobachtung  hinzu. 
Bei  kräftig  schnupperndem  Einatmen  gelangt  gegen  das  Ende  der  Ein- 
atmung, im  Augenblicke,  wann  die  Bewegung  umschlagen  wird,  die  ge- 
samte Luft  der  Nasenhöhle  in  einen  großen  Wirbelstrom,  dessen  Cen- 
trum  ungefähr  in  die  Mitte  der  Höhle  an  dem  vorderen  Unterrande  der 
mittleren  Muschel  fällt.  Zwei  kleinere,  sich  in  derselben  Richtung  drehende 
Wirbel  entstehen  gleichzeitig  vor  den  Choanen  und  im  Vestibulum  nasi. 
Gegen  Ende  der  Ausatmung  gerät  ebenfalls  die  Luft  der  Nasenhöhle  in 
eine  einzelne  heftige  Bewegung,  ungefähr  in  derselben  Weise  wie  beim 
Einatmen,  jedoch  in  umgekehrter  Richtung.  Diese  Beobachtungen  Fran- 
ke's  sind  unzweifelhaft  höchst  interessant,  wiewohl  ihre  Bedeutung  für 
den  Mechanismus  des  Riechens  nicht  so  unmittelbar  zu  erkennen.  Denn 
gerade  gegen  das  Ende  der  Inspiration  und  gegen  das  der  Exspiration 
riechen  wir  fast  gar  nichts,  so  dass  der  erwähnte  Wirbelstrom  in  dieser 
Hinsicht  keinen  großen  Nutzen  zu  haben  scheint.  Wir  erhalten  eher 
den  Eindruck,  dass  er  vorzügliche  Dienste  als  Reiniger  der  Luft  in 
der  Nasenhöhle  leisten  könne  und  als  ein  Hülfsmittel  gelten  mag,  wo- 
durch auch  aus  den  verborgensten  Winkeln  der  buchtigen  Nasenhöhle 
die  dort  stagnierenden  Gasmoleküle  vertrieben  werden.  Nicht  unwahr- 
scheinlich wird  durch  diese  Einrichtung  der  Bildung  von  toten  Bäumen 
vorgebeugt. 

Fassen  wir  in  Kürze  das  eben  Mitgeteilte  zusammen,  so  erhalten  wir 
aus  den  verschiedenen  Versuchen  die  gleichen  Schlussfolgerungen:  bogen- 
förmigen Verlauf  des  Atmungsstromes  sowohl  beim  Ein-  als  Ausatmen. 
Der  höchste  Punkt  dieser  Bahn  ist: 

a)  der  Unterrand  der  mittleren  Muschel  (nach  Paulsen); 

b)  der  Vorder-  und  Unterrand  der  Siebbeinrnuscheln  (nach 
Zwaardemaker),  dessen  Besultat  sich  vollkommen  mit  je- 
nem Pauls en's  deckt; 

c)  der  vordere  untere  Rand  der  oberen  Muschel  (nach  Franke). 

Es  ist  daher  kein  Zweifel,  dass  die  Strömung  weder  bei  den  ma- 
krosmatischen  Säugetieren  noch  beim  Menschen  die  Regio  olfactoria  im 
engeren  Sinne  erreicht,  d.  h.  den  pigmentierten  Schleimhautbezirk,  in 
welchem  die  Geruchsnerven  sich  verbreiten.  Sowohl  Paulsen'  als 
Franke  haben  dies  allerdings  nicht  aus  ihren  Versuchen  geschlossen 
allem  ihre  Folgerungen  beruhten  auf  einem  Missverständnisse ;  ihre  eige- 
nen Zeichnungen  lassen  keinen  Zweifel  über  ihre  wahren  Absichten 
Be.de  erklären  ausdrücklich,  dass  die  mediale  Fläche  der  oberen  Muschel 
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und  der  gegenüber  gelegene  Teil  der  Scheidewand  durch  die  Strömung 
nicht  getroffen  werden.  Gerade  dort  befindet  sich  nach  v.  Brunn  das 
Sinnesepithelium ,  welches  also  bis  dahin  gegen  die  directe  Berührung 
mit  der  Atmungsluft  geschützt  bleibt.  Da  sowohl  Paulsen's,  meine 
eigenen  und  Franke 's  Versuche  an  Leichenpräparaten  angestellt  wur- 
den, ist  nicht  zu  leugnen,  dass  bei  diesem  Verfuhren  unnatürliche  Ver- 
hältnisse eingetreten  sind.  Die  während  des  Lebens  so  überaus  reichlich 
mit  Blut  versorgte  und  daher  turgescierende  Schleimhaut  liegt  nun  hier 
11  ach  und  schlaff  gegen  das  Skelet  gesunken  an.  Die  Nasenhöhle,  auch 
die  Biechspalte  sind  also  bedeutend  weiter,  als  während  des  Lebens. 
"Wir  kennen  deshalb  auch  nicht  das  wirkliche  Verhalten  des  Luft- 
stromes. 

Es  lässt  sich  nicht  einsehen ,  wie  diese  Schwierigkeit  zu  beseitigen 
wäre1).  Darum  dürfte  es  vielleicht  nicht  überflüssig  sein,  doch  wieder 
zur  Synthese  Zuflucht  zu  nehmen  und  das  Experiment  mit  den  anato- 
mischen Verhältnissen  in  Verbindung  zu  bringen.  Dabei  dürfte  es  dien- 
lich sein,  unsere  Aufmerksamkeit  zuerst  der  unteren  Muschel  zuzuwenden, 
einem  Organ,  welches  während  des  Lebens  bedeutend  umfangreicher  ist 
als  an  der  Leiche. 

Diese  untere  Muschel  bildet  einen  breitrandigen  Kamm,  der  in  den 
Atinungswreg  vorspringt  und  mit  seiner  blutreichen  Oberfläche  zur  Er- 
wärmung und  Befeuchtung  der  Atmungsluft  reichlich  beiträgt.  Letztere 
hat  bei  ihrem  Eintritt  in  die  Kehle  eine  Temperatur  von  30°  G.  erlangt 
und  ist  fast  ganz  mit  Wasserdampf  gesättigt2).   Es  ist  Thatsache  —  was 


1}  Kayser  (Zeitschrift  für  Ohrenheilkunde.  Bd.  20.  1S89.  S.  96)  versuchte  den 
fraglichen  Punkt  für  die  Pars  respiratoria  durch  folgendes  Verfahren  aufzuhellen. 
Er  ließ  fein  gemahlene  gebrannte  Magnesia  durch  die  Nase  einatmen  und  suchte 
sogleich  mittels  des  Rhinoskopes  nach  den  Stellen,  an  welchen  das  weiße  Pulver 
sich  niedergeschlagen  hatte.  Es  ergaben  sich  folgende  Stellen:  1)  an  der  Scheide- 
wand gegenüber  der  unteren  Muschel  und  weiter  bogenförmig  nach  oben  und  hin- 
ten- 2)  am  Vorderrand  der  mittleren  Muschel ;  3)  am  Unterrand  der  mittleren  Muschel 
und  der  Seitenwand  des  mittleren  Nasenganges.  Er  fand  ferner  längs  des  Septums, 
sogar  ziemlich  hoch  aufsteigend,  überall  einzelne  Magnesiakörnchen,  ebenfalls  solche 
durch  Rhinoscopia  posterior  an  der  oberen  Abteilung  der  Hinterwand  des  Pharynx. 
Es  schien  vor  allem  der  Stand  der  Nasenlöcher  einen  großen  E.nfluss  auf  die  Lo- 
calisata des  Pulvers  auszuüben.  -  Ich  kann  Kayser's  Angaben  vollkommen  be- 
stätige» Zur  Bequemlichkeit  der  Versuche  und  deren  Ausführung  an  einer  großen 
Anzahl  von  Personen  wurde  der  Deckel  eines  Pappschächtelohens  durch  ein  Mousse- 
linsieb  ersetzt  und  auf  diese  Weise  die  gebrannte  Magnesia  m  der  Klinik  stets  De- 

reit  gehalten.  ,   ■     .  Q„R 

l  Aschenbrandt,  Die  Bedeutung  der  Nase  für  die  Atmung  \\  urzb  urg  »886. 
_  Kayser,  Pllüger's  Archiv.  Bd.  14.  S.  427.  -  Bloch,  Zeitschrift  ttr  Ohrenheil- 
kunde Bd.   8.  -  Anmerkung.  Dass  die  Muschel  durch  den  Umfang  und  d,e 
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auch  immer  die  physiologische  Bedeutung  der  unteren  Muschel  sein  mag 
—  dass  sie  mehr  oder  weniger  in  die  Strombahn  der  Atmungsluft  vor- 
springt. Dies  war  bei  den  Versuchen  mit  dem  Pferdekopf  natürlich 
nicht^durch  die  Glasplatte  sichtbar,  da  die  Muschel  hinter  der  Qualm- 
wolke lag,  jedoch  die  einfache  Besichtigung  des  Gypsabgusses  und  der 
Abbildung '  machen  es  deutlich,  dass  es  nicht  anders  sein  kann.  Die 
Zeichnungen  Paulsen's  undFranke's  sind  in  dieser  Hinsicht  weniger 
überzeugend  und  machen  eher  den  Eindruck,  als  ob  der  Strom  über 
die  untere  Muschel  hinwegzöge ;  aber  es  ist  fraglich,  ob  hier  das  Atmen 
wohl  vollkommen  ruhig  und  allmählich  gewesen.  Mehr  oder  weniger 
plötzliches  Aspirieren  ruft  Verhältnisse  hervor,  welche  an  das  sogenannte 
Schnüffeln  erinnern,  bei  welchem  wohl  Niemand  zweifeln  dürfte,  dass 
die  Luft  sich  rasch  nach  aufwärts  bewegt.  Manometrische  Bestimmungen 
des  aspirierenden  Luftdruckes  fehlen  in  den  veröffentlichten  Mitteilungen 
der  Autoren.  Bei  meinen  eigenen  Versuchen,  bei  welchen  die  anfäng- 
liche Saugung  22  mm  Hg  betrug  und  allmählich  bis  auf  0  sank,  wurde 
der  vordere  Teil  der  unteren  Muschel  so  stark  getroffen,  dass  diese  beim 
Abschlüsse  z.  B.  von  zehn  Versuchen  eine  intensiv  schwarze  Färbung 
annahm. 

Denken  wir  uns  deshalb  den  ruhigen  Atmungsstrom  bei  Tieren  mit 
einer  einfachen  unteren  Muschel  in  zwei  Hälften  zerlegt:  eine  vordere 
obere  Hälfte,  welche  über  die  Muschel  hinzieht,  und  eine  hintere  untere, 
die  unter  der  Concha  bleibt.  Diese  beiden  Hälften  begegnen  sich  nach 
dem  Septum  zu  und  vereinigen  sich  zu  einer  großen  Bahn,  die  von  der 
Scheidewand  aus  gesehen  einfach  erscheint.  Die  untere  dieser  beiden 
Etagen  des  Luftstroms  ist  für  das  Biechen  wertlos,  worüber  man  sich 
leicht  durch  den  bereits  erwähnten  F  ick 'sehen  Versuch  überzeugen 
kann.  Wenn  man  einen  Geruch  ausschließlich  durch  den  hinteren  Teil 
der  Nasenöffnung  einleitet,  so  riecht  man  durchaus  nichts.  Das  findet 
selbst  noch  statt,  wenn  man  den  Geruch  maximal  nimmt,  z.  B.  so  stark, 
dass  man  auch  bei  der  nachfolgenden  Ausatmung  einen  Eindruck  em- 
pfängt (ein  Beweis,  dass  der  Geruch  stark  genug  war,  um  den  ganzen 
Pharynx  zu  durchduften).    Man  erhält  auch  von  einem  so  übermäßig 


Gestalt,  welche  sie  bei  der  Obernüchenvergrüßerung  annahm,  den  Luftstrom  mehr  oder 
minder  in  zwei  Bahnen  teilt,  ist  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  eine  hinzukommende 
Besonderheit.  Sie  gilt  keineswegs  für  alle  Säugetiere,  u.  a.  ist  bei  den  Fleischfres- 
sern die  unterste  Nasenmuschel  so  vielfach  verzweigt  und  nach  allen  Richtungen 
verbogen,  dass  sie  den  Atemweg  in  mehrere  enge  Canäle  teilt,  zwischen  welchen 
sich  die  Luft  den  Weg  zu  den  Choanen  bahnen  muss,  was  deutlich  zeigt,  dass  die- 
ser Concha  inferior,  die  sich  überall  als  ein  besonderer  Knochen  entwickelt,  eine 
respiratorische  Bedeutung  neben  der  sensoriellen  zukommt. 
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intensiven  Geruch  von  der  hinteren  Hälfte  der  Nasenöflnung  aus  absolut 
keine  Empfindung.  Von  um  so  größerer  Bedeutung  jedoch  ist  die  obere 
Etage  der  Strombahn.    Diese  ist  die  Geruchsbahn  W  gotfjv. 

Sind  diese  Verhältnisse  schon  beim  Menschen  ziemlich  deutlich  so 
werden  dieselben  durch  die  vergleichende  Anatomie  unverkennbar.  '  Die 
nach  Injectionspräparaten  ')  angefertigte  Abbildung  (Fig.  9)  zeigt  den  sa- 
gittalen  Durchschnitt  des  Riechorgans  eines  Kalbes.  Die  untere  Muschel 
hat  die  Gestalt  ein  er- Teichmuschel  und  bietet  der  Luft,  welche  durch 
den  verhältnismäßig  weiten  Atemweg  leicht  durchströmen  kann,  eine 


Fig.  9. 


Sagittalschnitt  durch  den  Kopf  eines  Kalbes  (Injectionspräparat). 


breite  Fläche.  Über  der  Goncha  inferior  liegen,  schräg  vor  einander, 
die  fünf  Muscheln,  welche  die  Träger  des  eigentlichen  Sinnesorganes  sind. 
Der  zwischen  ihnen  und  der  unteren  Muschel  frei  bleibende  Raum  wird 
von  den  Tierärzten  der  mittlere  Nasengang  genannt.  Ein  kleiner  Teil 
der  Atmungsluft  kann  sich,  wie  man  sieht,  dorthin  bewegen  und  streicht 
dann  entlang  den  vorderen  Enden  der  Siebbeinmuscheln.  Diese  selbst 
kommen  jedoch  mit  keiner  anderen  Luft,  in  Berührung  als  mit  jener, 
welche  sich  in  den  blind  endigenden  Schlitzen  zwischen  den  Muscheln 
befindet.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  die  Luft  nur  sehr  langsam  erneuert 
wird    und    hier   also   ein  beständig  gleichmäßiger  Feuchtigkeits-  und 


i)  Das  Präparat  verdanke  ich  meinem  Freunde  und  ehemaligen  Collegen  van 
Esveld. 
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Wärmegrad  herrscht,  sowie  dass  nur  selten  oder  niemals  der  Luftslaub 
hineindriagen  wird. 

Die  bei  den  makrosmatischen  Säugetieren  versteckte,  nach  unten  durch 
die  vom  Siebbein  ausgehende  Leiste  geschützte  Lage  der  Riechwülste 
macht  es  also  ohne  weiteres  wahrscheinlich,  dass  der  Atmungsstrom  auch 
während  des  Lebens  zum  eigentlichen  Bezirke  des  Sinnesorganes  keinen 
Zutritt  hat.  Vollkommen  einleuchtend  jedoch  wird  dieses  Verhältnis, 
wenn  man  die  Riechwülste  in  der  Siebbeinhöhle  und  in  der  Stirnhöhle 
betrachtet.  Dahin  kann  doch  niemals  eine  unmittelbare  Strömung  statt- 
finden und  doch  sind  sie  vergleichend-anatomisch  echte  Riechwülste, 
d.  h.  Träger  des  Sinnesepithels.  Diese  Lage  kann  nur  günstig  für  die 
Integrität  seiner  Function  wirken.  In  der  That  ist  auch  kein  anderes 
Sinneswerkzeug  offen  und  bloß  gelegen,  sämtliche  sind  durch  mehr  oder 
weniger  accessorische  Einrichtungen  gegen  unmittelbar  schädliche  Ein- 
flüsse geschützt.  Man  sieht  dann  auch  wirklich  in  Übereinstimmung  da- 
mit, dass  die  eigentliche  Riechschleimhaut  viel  weniger  Erkrankungen 
unterworfen  ist  als  die  Schleimhaut  der  großen  Atmungswege.  Dieser 
Punkt  ist  bei  Tieren,  wie  leicht  erklärlich,  noch  nicht  genau  untersucht 
worden,  doch  wurde  beim  Menschen  das  verhältnismäßige  Freibleiben 
des  Riechbezirkes  von  Krankheitsprocessen  pathologisch-anatomisch  so 
wie  klinisch  nachgewiesen.  Ich  habe  schon  bei  einer  früheren  Gelegen- 
heit dies  mit  dessen  Unzugänglichkeit  für  physikalische,  chemische  und 
organische  Krankheitsursachen  iu  Zusammenhang  gebracht1). 

Was  wir  durch  Leichenversuche  erfahren,  gilt  gleichfalls  fürs  Leben: 
eine  bogenförmige,  das  Sinnesepithel  nicht  berührende  Atmungsbahn. 

Wir  haben  im  Hauptstücke  über  die  Physik  der  Gerüche  voraus- 
gesetzt, dass  der  Geruch  an  die  materielle  Anwesenheit  der  von  der 
Oberfläche  der  riechenden  Körper  abgegebenen  Moleküle  gebunden  sei. 
In  den  vorhergehenden  Seiten  wurden  wir  zur  Vorstellung  geführt,  dass 
die  Luft  diese  Moleküle  allerdings  bis  in  die  Nähe  des  Geruchsorgans 
führe,  dass  ein  stoßweises  Aufschnüffeln  sie  vielleicht  dann  und  wann 
aus  dem  Strombette,  an  welches  sie  gebunden,  gleich  dem  Staube  in 
einer  engen  Straße  aufwirbeln  mache,  die  Luftströmung  jedoch  nicht  im 
Stande  sei,  sie  weiter  zu  befördern. 

Beobachtungen  aus  jüngster  Zeit  haben  gelehrt,  dass  der  Geruchssinn 
ein  außerordentlich  scharfes  Sinneswerkzeug  ist,  welches  an  Schärfe 
unsere  chemischen  Reagentien  übertrifft,  während  eine  einfache  Berech- 
nung uns  zu  gleicher  Zeit  zeigt,  dass  sogar  die  kleinen  in  einem  Cubik- 


1)  Anosmie.  Nederi,  Tijdschr.  v.  Geneesk.  vom  I.Januar  1889.  —  Berliner  Kli- 
nik Nr.  26:  Uber  das  Auffangen  von  Staub  und  Mikroben  durch  die  Nasenschleim- 
Haut.  1 89  0.   Siehe  auch  C.  Zarniko,  Krankheiten  der  Nase.  Berlin  189/,   S  92 
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centiineter  Luft  verteilten  Mengen  von  Merkaptan,  Chlorophenol  u.  s.  w. 
Billionen  Moleküle  vergegenwärtigen.  Man  dürfte  sich  daher  kaum  irren, 
wenn  man  sich  den  durch  die  Nasenhöhle  ziehenden  Lullstrom  als  einen 
dichlen  Molekülenebel,  gleich  einer  durch  die  Nase  geblasenen  Rauchwolke, 
vorstellt.  Dieser  Nebel  muss  in  der  umringenden  Luft  einen  starken 
Diffusionsstrom  verursachen. 

Während  eines  Atemzuges  ist  für  die  Riechstoffmoleküle  reichlich  Zeit 
gegeben,  um  einige  Millimeter  weit  in  die  Rinnen  zwischen  den  Siebbein- 
muscheln der  osmatischen  Säugetiere  oder  in  die  Riechspalte  des  Menschen 
einzudringen,  bis  an  die  Stellen,  wo  die  Perceptionselemente  sich  be- 
finden; um  so  eher,  da  im  Innersten  der  Nase  eine  Temperatur  von  über 
30°  C. ')  herrscht,  bei  welcher  die  molekulären  Bewegungen  viel  aus- 
giebiger sind  als  bei  den  Versuchen,  die  bei  gewöhnlicher  Stubenlem- 
peralur  angestellt  werden.  Überdies  muss  die  Empfindlichkeit  unserer 
Riechzellen  sehr  bedeutend  sein.  Man  sollte  dabei  das  Molekularmaß  an- 
wenden, während  hingegen  unser  ganzes  Sinnesorgan,  welches  bei  den 
Experimenten  als  Beobachter  fungiert,  mit  wägbaren  minima  percepti- 
bilia,  d.  h.  mit  Billionen  von  Molekülen  rechnet,  Vorstellungen,  welche 
ich  bereits  1888  in  der  Donders  gewidmeten  Festschrift  entwickelt 
habe. 

Dagegen  sind  jedoch  dreierlei  Einwendungen  erhoben.  Vor  allem 
wurde  entgegnet,  meine  Auffassung  sei  mit  der  Schnelligkeit  der  Geruchs- 
wahrnehmung  nicht  vereinbar.  Vermutlich  hatte  man  damals  diese  Ein- 
wendung sogar  so  schwerwiegend  gefunden,  dass  man  es  vorzog,  durch 
mehr  scharfsinnige  als  begründete  Hypothesen  eine  Strömung  durch  die 
Nasenspalte  wahrscheinlich  zu  machen.  Man  erinnere  sich  jener  Bid- 
der's1),  welcher  durch  Zuhilfenahme  der  unteren  Muschel,  und  jener 
Fick's2)  der  durch  eine  imaginäre  Rinne  vergeblich  eine  stichhaltige  Er- 
klärung versuchte.  Wenn  man  bei  der  Annahme  einer  solchen  Strömung 
beharren  will,  so  wird  man  zu  einer  dritten  noch  gewagteren  Hypothese 
genötigt,  nämlich  jener,  durch  welche  W.  Braune1)  und  F.  E.  Glasen2) 
eine  neue  Lösung  gefunden  zu  haben  glaubten. 

Bei  jeder  Einatmung  findet,  wie  sich  manometrisch  feststellen  lässt, 
eine  Luftverdünnung  in  den  weiten,  mit  den  Nasengängen  oommuni- 
cierenden  Nebenhöhlen  statt.  Im  Beginn  der  Ausatmung  stellt  der  Druck 
sich   wieder  her.    indem  ein  wenig  Luft  in  die  Höhlen   gelangt.  Da 


1)  Man  vergleiche:  Über  die  Erwärmung  der  Luft  auf  dem  Wege  durch  die 
Nasenhöhle.    Bloch,  Zeitschr.  f.  Ohrenheilkunde.  Dd.  48.  4888. 

2)  W  Braune  u.  F.  E.  Clason,  Die  Nebenhöhlen  der  menschlichen  Nase  in 
ihrer  Bedeutung  für  den  Mechanismus  des  Riechens.  Zeitschr.  für  Analom.e  und 
Enlwickelungsgeschichte.  Bd.  II.  1876.  S.  1. 
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nun  der  Sinus  ethmoidalis  und  die  hintersten  Labyrinthzellen  m  den 
Riechspalt  selbst,  einmünden,  wird,  nach  Braune  und  Clasen,  diese 
Bewegung  dein  Riechen  zu  Gute  kommen,  .ledoch  weil  der  Zugang  zu 
diesen  Höhlen  in  dem  sogenannten  Recessus  oder  Meatus  supremus  sich 
befindet,  welcher  unmittelbar  gegen  die  Choanen  gerichtet  ist,  wird  hier- 
von kaum  die  Rede  sein  können.  Nicht  aus  der  Pars  respiratoria  der 
Nasenhöhle,  sondern  aus  der  Riechspalte  selbst  und  unmittelbar  aus  dem 
Pharynx  erhallen  diese  Nebenhöhlen  die  Luft,  welche  den  beim  Ein- 
atmen entstehenden  Druckunterschied  ausgleichen  wird.  .Außerdem  ist, 
wie  von  Vintschgau  bemerkt,  die  Annahme  von  Braune's  und  Clasen's 
schon  darum  abzulehnen,  da  man  gerade  nicht  während  des  Ausatmens, 
sondern  bereits  anfangs  und  während  der  ganzen  Dauer  einer  langsamen 
Inspiration  riecht. 

Doch  giebt  die  Schnelligkeit  der  Geruchswahrnehmung,  wie  sich  in 
jüngster  Zeit  erwiesen,  in  keiner  Hinsicht  ein  Hindernis  für  unsere  Dif- 
fusionshypothese. Wir  erfuhren  im  vorigen  Hauptstücke,  wie  wenige 
Secunden  zur  Verbreitung  von  Riechgasen  auf  Entfernungen  von  10—40  cm 
hinreichen.  Ein  weniger  als  zwei  Centimeter1)  betragender  Abstand 
beansprucht  also  nur  einen  Bruchteil  einer  Secunde.  Soweit  verbreitet 
sich  z.  B.  in  0,2  Secunden  der  Geruch  von  Essigäther.  Nach  den  Unter- 
suchungen von  Beaunis2),  welche  ich  für  einige  Fälle  wiederholt  und 
bestätigt  habe,  beträgt  die  Reactionszeit  ungefähr  0,50 — 0,67  Secunden. 
Die  Nervenleitung  und  Verwertung  im  Centrainervensystem  bedarf  nur 
eines  Bruchteiles  dieses  Zeitraumes,  der  reichlich  Gelegenheit  gestattet  zur 
Diffusion  über  kleine  Abstände,  welche  die  oben  erörterte  Theorie  aus 
anatomisch  vollkommen  gerechtfertigten  Gründen  voraussetzt. 

Ich  lehne  hier  sofort  einen  etwaigen  Einwurf  ab,  nämlich  den,  dass 
nicht  allein  die  Schnelligkeit  der  AVahrnehmung,  sondern  auch  deren 
kurze  Dauer  und  schleuniges  Aufhören  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen 
meiner  Auffassung  widersprechen  würden.  Wir  gewahren  ja  einen  durch 
unser  Atmen  aufgenommenen  Geruch  nur  während  der  Inspiration ,  nicht 
zur  Zeit  der  dazwischen  fallenden  Exspiration.  Diese  Erscheinung  isl 
unzweifelhaft  sehr  befremdend  und  ihre  Erklärung  ist  vom  Standpunkte 
der  früheren  Untersucher  ungemein  schwierig.  Die  Verbreitung  der 
Riechpartikelchen  durch  die  ganze  Nasenhöhle  lässt  sich  nicht  in  Abrede 
stellen.  Auch  dann  nicht,  wenn  man  dieser  keine  weitere  theoretische 
Bedeutung  zuerkennt.  Überdies  ist  die  Nase  beim  Übergange  des  Ein- 
atmens in  die  Exspiration  während  eines  Augenblickes  —  (welcher  will- 


■I)  Die  Höhe  der  gnn/.en  Hoyio  olfactoria  des  Menschen  wechselte  in  vier  sehr 
verschiedenartigen  Füllen  zwischen  40—23  mm.  —  Zuckcrkandl  1.  c. 
2)  Beaunis,  Comptes  rendus  T.  (J6.  1883.  p.  387. 
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kürlich  verkürzt  oder  verlängert  werden  kann)  -  auf  dieselbe  Weise 
mit  Riechpartikelchen  gefüllt  wie-  in  dem  vorangehenden  Momente  wann 
die  Strömung  durch  die  Nase  im  vollen  Gang  war.  Und  doch  sa°t  von 
Vmtschgau:  »sobald  der  Strom  durch  die  Nase  zu  fließen  aufhört  dann 
verschwindet  auch  beinahe  sofort  der  Geruch«.  Fick»)  versuchte  eine 
von  vielen  Seiten *)  anerkannte  Erklärung,  nach  welcher  alle  Riechstoffe 
die  Eigenschaft,  haben  sollten,  durch  die  Schleimhaut  der  Regio  olfactoria 
sehr  schnell  resorbiert  zu  werden.  Da  nun  der  dem  eigentlichen  Geruchs- 
organe angewiesene  Raum  sehr  schmal  und  beiderseits  von  der  Schleim- 
haut umgeben  ist,  so  verschwinden  die  Riechteilchen  augenblicklich, 
falls  nicht  neue  Mengen  fortwährend  zuströmen.  Demzufolge  würde  die 
Geruchswahrnehmung  beinahe  gleichzeitig  mit  der  Luftbewegung  auf- 
hören, wenn  man  eine  wenigstens  an  und  für  sich  sehr  wahrscheinliche 
Voraussetzung  hinzufügt,  nämlich  —  dass  Riechstoffe,  sobald  sie  einmal 
in  der  dünnen  die  Schleimhaut  bedeckenden  Flüssigkeitsschicht  aufgelöst 
sind,  nicht  mehr  im  Stande  sind,  die  Nervenendigungen  zu  reizen. 

Die  Erscheinung  verliert  nach  meiner  Meinung  viel  vom  Überraschen- 
den, wenn  man  erwägt,  dass  es  sogar  mehr  als  eine  Ursache  giebl, 
wodurch  —  nach  Aufhören  der  Inspiration  —  die  Riechteilchen  aus  der 
Riechspalte  entfernt  werden.  Auf  letzteres  kommt  es  selbstsprechend  an, 
denn  ob  irgendwo  in  der  Nase  noch  riechende  Moleküle  vorhanden  sind, 
ist  in  diesem  Augenblicke  für  das  Riechen  gleichgültig. 

Braune  und  Clasen  haben,  wie  bereits  erwähnt,  daraufhingewiesen, 
dass  während  jeder  Inspiration  die  Luft  in  den  Nebenhöhlen  der  Nase 
verdünnt  wird.  Sie  bewiesen  dies  experimentell  für  die  Highmor's  Höhle, 
aber  es  gilt  selbstverständlich  für  alle  blinden  Ecken,.  Es  hat  zur  Folge, 
dass  nach  dem  Einatmen  wieder  ein  wenig  Luft  nach  diesen  Stellen  zu- 
strömen muss.  Im  Augenblicke  des  Umschlagens  zwischen  der  Ein- 
und  Ausatmung  entsteht  also  eine  Strömung  zuerst  nach  dem  sogenannten 
Meatus  supremus  (für  den  Sinus  sphenoidalis  und  die  hintersten  Lahy- 
rinthzellen),  dann  nach  dem  mittleren  Nasengang  (für  die  Highmor's  Höhle 
und  den  Sinus  frontalis).  Es  erhellt,  dass  die  am  nächsten  bei  diesen 
Öffnungen  befindliche  Luft  zuerst  an  die  Reihe  kommt,  in  die  Höhlen 
hineingezogen  zu  werden,  was  unzweifelhaft  auch  mit  dem  Inhalt  der 
Riechspalte  geschieht,  welche  schnell  entleert  und  aus  der  Umgebung, 
vornehmlich  aus  dem  Pharynx  aufs  Neue  gefüllt  wird.  Die  Umgebung 
enthält  wegen  einer  anderen  Ursache  keinen  Riechstoff  mehr.  Die  Nasen- 
höhle ist  im  Vergleich  mit  den  verhältnismäßig  engen  Nasenlöchern  sehr 
geräumig.   Der  eindringende  Luftstrom  verbreitet  sich  nach  den  Choanen 


i    I  ick,  Anatomie  und  Physiologie  der  Sinnesorgane.  Lahr  I8G4.  S.  102. 
2)  O.a.  Paulsen,  Strömung  der  Luft  in  der  Nasenhöhle.  Wien  I8S2.  S.  äO. 
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zu,  aber  bleibt  dennoch  auf  eine  bestimmte  Bahn  längs  der  Scheidewand 
beschränkt.  In  den  mittleren  und  unteren  Nasengängen,  welche  sich 
unter  den  gebogenen  Muscheln  fortsetzen,  ist  von  dieser  Strömung  wenig 
oder  gar  nichts  zu  bemerken.  Unmittelbar  nach  Aufhören  der  Bewegung 
gegen  das  Umschlagen  des  Einatmungsstromes  in  die  exspiratorische  Luft- 
bewegung vermengt  sich  alles  durch  Wirbelströme  und  die  mit  Riech- 
stoffen geschwängerte  Luft  wird  mit  der  geruchlosen  Luft  aus  den  Nasen- 
gängen verdünnt.  Folge  davon  ist,  dass  nach  solcher  Auffrischung  die 
hul't  in  der  Riechspalte  nicht  neuerdings  mit  riechenden  Teilchen  gefüllt 
werden  kann,  ehe  ein  neuer  Atemzug  sie  wieder  an  den  Eingang  der 
Spalte  gebracht  hat. 

Mit  dieser  Betrachtung  stimmt  vollkommen  überein,  dass  die  Zwischen- 
zeit nicht  mehr  von  Geruchsempfindung  frei  bleibt,  wenn  viel  von  einem 
Riechstoff  in  die  Nase  hineingerät.  Dann  riecht  man  auch  zwischen  den 
Inspirationen,  während  der  Atempausen.  Die  Menge  braucht  dazu  nun 
gerade  nicht  so  besonders  groß  zu  sein.  Es  genügt  bereits,  aus  einem 
Olfactometer  das  doppelte  des  Minimalgeruches  einzuatmen;  man  darf 
nur  nicht  das  Zeitmaß  der  Einatmungen  zu  langsam  nehmen. 

Diese  Folgerungen  werden  gleichfalls  durch  die  experimentelle  That- 
sache  begründet,  dass  die  Wahrnehmung  deutlicher  und  länger  fortdauert, 
wenn  man  das  Atmen  plötzlich  auf  der  Höhe  der  Inspiration  einhält,  als 
wenn  man  wie  beim  gewöhnlichen  Atemholen  sofort  in  die  Exspiration 
übergeht. 

Ein  dritter  Einwurf  wurde  mir  von  L.  de  Jager1)  gemacht.  Wenn 
man  mittels  eines  mit  einer  langen  Canüle  versehenen  Ballons  riechende 
Luft  unmittelbar  in  die  Riechspalte  einbläst,  erhält  man  eine  Empfindung, 
welche  einer  inspiratorischen  Geruchs  Wahrnehmung  vollkommen  ähnlich 
ist.  Worauf  begründet  sich  diese  Übereinstimmung?  Zuerst  in  der 
Geruchsempfindung  selbst,  welche  ungefähr  gleichzeitig  mit  dem  Ein- 
dringen des  Luftstromes  beginnt.  Dann  in  dem  plötzlichen  Aufhören 
der  Empfindung  nach  Einstellen  der  Einblasung.  Beides  ist  klar.  Die 
Geruchsempfindung  entsteht,  wenn  riechende  Moleküle  in  die  Riechspalte 
gelangen,  für  die  Endwirkung  aber  bleibt  es  gleichgültig,  ob  dies  durch 
Einblasen  oder  durch  Diffusion  geschieht.  Die  Wahrnehmung  hört  plötz- 
lich auf,  weil  die  umgebende  Luft  (Pharynx,  Nasenhöhle)  sehr  rasch  die 
Riechpartikelchen  aus  der  Riechspaltenluft  wegnehmen  wird,  was  teilweise 
durch  die  nach  Aufhören  der.  Einblasung  entstehenden  Wirbelströme 
geschieht.  Andernteils  ist  es  wieder  die  Diffusion,  welche  die  Verbrei- 
tung desselben  nach  allen  Richtungen  zu  befördern  strebt.  Endlich  dürfte 
vielleicht  auch  die  Absorption  der  Riechstoffe  durch  die  Schleimhaut 


)  Nederl.  Tijdschrift  voor  Geneeskunde.  -1888.  II.  Teil.  S.  378. 
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selbst  dazu  beitragen  (Fick's  Hypothese).  Jedenfalls  jiiuss  man  wohl  in 
Erwägung  ziehen,  dass  selbst  bei  einer  geringen  Verminderung  der  Zahl 
der  riechenden  Moleküle  die  Empfindung  gänzlich  verschwinden  wird, 
weil  das  Geruchsorgan  durch  einen  vorangehenden  stärkeren  Reiz  leicht 
für  einen  folgenden  schwächeren  abgestumpft  wird. 

Ich  glaube  also  nach  Erwägung  von  allem  bisher  über  den  Riechmecha- 
nismus Bekannten  zur  Hypothese  berechtigt  zu  sein,  dass  die  eigentliche 
Riechschleimhaut  nicht  unmittelbar  durch  den  Atmungsstrom  getroffen 
wird,  dass  aber  die  Riechpartikelchen  durch  Diffusion  dahin  befördert 
werden.  Man  könnte  diese  Hypothese  auch  so  auffassen,  dass  man  die 
Atmungsluft  bogenförmig  längs  des  Septums,  in  derselben  Weise  strömend 
wie  Paulsen  dies  experimentell  nachgewiesen,  und  dann  diese  Strömung 
längs  der  ganzen  Bahn  durch  Diffusion  breit  ausfließend  sich  vorstellt. 
So  würde  sich  dann  meine  Auffassung  mit  jener  Pauls en's  decken.  Ich 
gebe  jedoch  der  ersten  Formulierung  den  Vorzug,  weil  sie  Strömung 
und  Diffusion  auseinanderhält  und  bestimmter  angiebt,  welche  Verhält- 
nisse und  welche  physikalischen  Kräfte  dabei  thätig  sind. 

Wir  wissen  nun,  wie  die  riechenden  Moleküle  in  die  Riechspalte,  wie 
sie  in  die  Nähe  des  Sinnesepitheliums  geraten,  doch  ist  damit  der  Mecha- 
nismus des  Riechens  noch  nicht  vollständig  aufgeklärt.  Wie  werden  wir 
nun  die  Art  des  Contactes  aufzufassen  haben? 

Johannes  Müller1)  erörterte  in  dieser  Hinsicht  die  Hypothese,  dass 
die  Riechstoffe  zuerst  in  dem  als  dünner  Belag  die  Regio  olfactoria  be- 
deckenden Schleim  sich  auflösen  und  dann  in  gelöstem  Zustand  auf  die 
iliechzellen  einwirken.  Ein  Vorteil  dieser  Hypothese  ist,  dass  durch  sie 
das  Vorkommen  eines  Riechcentrums  und  eines  peripheren  Geruchsorga- 
nes  sowohl  bei  Amphibien  als  bei  Fischen  leichte  Erklärung  findet.  Die 
nämlichen  Teile  des  Centrainervensystems  wie  bei  den  Säugetieren  und 
Vögeln,  die  blind-endigenden  Nasentaschen,  sind  hier  mit  einer  verwandten 
Function  betraut.  Es  ist  sogar  nicht  anders  denkbar,  als  dass  Riechstolle 
durch  das  Wasser  mitgeführt  und  schließlich  mit  den  Endigungen  der 
Olfactoriuszweige  in  Berührung  gebracht  werden.  Gleichwohl,  wie  Jo- 
hannes Müller  unmittelbar  beifügt,  ergiebt  sich  hieraus  nur,  dass  der 
Geruchsnerv  auch  bei  den  Fischen  sinnliche  Eindrücke  empfängt,  welche 
diesen  Tieren  als  Riechwahrnehmungen  zum  Bewusstsein  kommen, 
gerade  weil  es  der  Olfactorius  ist,  welcher  diese  Sensationen  dem  Cen- 
trum zuführt.   Weitere  Folgerungen  sind  nicht  gestattet.  Zuckerkand!'-) 


1)  Johannes  Müller,  Physiologie.  Bd.  II.  S.  484.  Über  das  Riechen  ungew.r- 
belter  Tiere  vergleiche  man  den  Anhang  am  Schlüsse  dieses  Buches. 

2)  Zuckerkandl,  Das  peripherische  Geruchsorgan  der  Säugetiere. 
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hat  später  dargelegt,  dass,  wenngleich  die  Fische  ein  gut  entwickeltes 
Geruchsorgan  besitzen,  der  rudimentäre  Charakter  dieses  Sinneswerkzeuges 
bei  den  im  Wasser  lebenden  Säugetieren  gewiss  gegen  J.  Müller 's 
Hypothese  spricht.  Der  Walfisch  hat,  gleichwie  der  Delphin  und  der 
Seehund,  ein  äußerst  reduciertes  Riechorgan.  Dagegen  ist  bei  letzterem 
die  Nasenmuschel,  homolog  mit  einer  Concha  nasalis  inferior,  besonders 
stark  entwickelt  und  reichlich  mit  Trigeminusästen  versehen.  Es  scheint, 
dass  dem  Tastsinne  hier  eine  besondere  Function  zugewiesen  ist.  Von 
Geruch  jedoch  kann  kaum  die  Rede  sein,  wenigstens  wird  er,  sollte  er 
wirklich  vorhanden,  nur  in  sehr  beschränktem  Maße  thätig  sein. 

Die  im  Wasser  lebenden  Säugetiere  liefern  also  einen  deutlichen 
Beweis,  dass  das  Geruchsorgan  in  jener  Form,  wie  es  bei  den 
Landsäugetieren  vorkommt,  unter  dem  Wasser  nicht  dienlich  sein 
kann. 

Johannes  Müller  war  sich  denn  auch  wohl  bewusst,  dass  die  ver- 
gleichende Anatomie  niemals  als  Argument  für  die  Hypothese  dienen 
könne,  dass  die  Riechstoffe  zuerst  im  Schleime  gelöst  werden  müssten, 
ehe  sie  mit  den  Riechzellen  in  Berührung  kommen.  Er  hat  nach  anderen 
Gründen  gesucht  und  geglaubt,  sie  in  der  beständigen  Feuchtigkeit  der 
normalen  Nasenschleimhaut  gefunden  zu  haben.  Wenn  die  Schleimhaut 
im  ersten  Stadium  der  Rhinitis  trocken  erscheint,  zeigt  sich  auch  das 
Riechen  behindert.  Es  bedarf  kaum  eines  Beweises,  dass  dieses  Argu- 
ment aus  der  Pathologie  ebensowenig  stichhaltig  ist.  Betrifft  ja  die 
Trockenheit  in  diesem  Falle  beinahe  ausschließlich  den  respiratorischen 
Teil  der  Nasenhöhle  und  ist  überdies  mit  einer  Hyperämie  und  Anschwel- 
lung vereinigt,  welche  mehr  hindern,  als  es  die  bedeutendste  Trocken- 
heit thun  könnte,  zu  schweigen  von  der  Frage,  ob  das  Sinnesepithel  selbst 
nicht  an  der  Entzündung  beteiligt  sei. 

Die  Vertreter  der  Auflösungshypothese  schlugen  schließlich  einen 
neuen  Weg  ein  und  forschten,  ob  es  möglich  wäre,  Riechstoffe  in  Lösung 
den  Riechzellen  unmittelbar  zuzuführen.  Wie  bekannt,  misslangen  die 
früheren  Versuche  von  Tourtual,  Weber,  Valentin  und  Fröhlich1). 
Da  aber  diese  Untersucher  aus  früherer  Zeit  mit  Lösungen  von  abnormer 
osmotischer  Spannung  experimentierten,  so  können  ihre  Versuche  nicht 
als  entscheidend  bezeichnet  werden.  Die  Schleimhaut  und  in  erster  Reihe 
die  specifischen  Elemente  werden  solch  grobe  Veränderungen  unter  dem 
Einfluss  einer  unzweckmäßigen  Concentration  erlitten  haben,  dass  die 
Wahrnehmung  nicht  möglich  war,  und  wirklich  eine  Abstumpfung  des 
'.'Tuchssinnes  einige  Minuten  nach  dem  Versuche  anhielt. 


1)  Vergl.  hierüber:  von  Vintschgau,  Geruchssinn.  S.  259. 
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Unter  Kronecker's  Leitung  hat  E.  Aronsohn1)  die  alten  Versuche, 
diese  Gomplicationen  vermeidend ,  wieder  aufgenommen.  Er  benutzte 
dabei  eine  physiologische  Salzlösung  von  40°  C.  und  ließ  dieselbe  in 
vornüber  gebeugter  Stellung  aus  einer  Höhe  von  etwa  V2  m  durch  eine 
Eichel  in  die  Nase  fließen.  Es  fehlen  weitere  Angaben  über  die 
dabei  angenommene  Haltung,  und  man  ist  beinahe  zur  Vermutung  ge- 
neigt, dass  wohl  die  gewöhnliche  Stellung  eingenommen  worden  sein 
dürfte,  welche  ein  Kranker  bei  einer  Nasendouche  annimmt2).  Nun 
wurden  der  physiologischen  Salzlösung  Riechstoffe  in  großer  Verdünnung 
zugesetzt,  wie:  Gewürznelkenöl  (0,05 — 0,1);  Kampfer  (0,5 — 0,1);  Cölnisches 
Wasser  (0,8—1,0);  Kumarin  (0,5);  Vanille  (0,05—0,1).  Durch  diese  Zu- 
sätze entstand  eine  unzweifelhafte  Geruchswahrnehmung.  Wurde  jedoch 
hiermit  bewiesen,  dass  Lösungen  als  solche  riechen?  Nicht  im  geringsten, 
denn  dazu  müsste  noch  überdies  sicher  gestellt  sein,  dass  in  Aron- 
sohn's  Versuchen  die  ganze  Riechspalte  bis  ans  Dach  gefüllt  gewesen 
sei.  Es  ist  kaum  denkbar,  dass  dieser  Forderung  entsprochen  wurde, 
denn  Jeder  kennt  die  Schwierigkeit,  die  Luft  aus  Blindsäcken  zu  ver- 
treiben. Solange  jedoch  Luftblasen  haften  bleiben,  wird  der  Riechstoff 
verdunsten  können  und  auf  gewöhnliche  Weise,  d.  h.  in  Gasform  auf 
das  specifische  Epithel  wirken.    Bis  wir  eines  Besseren  belehrt  sind, 


1)  E.  Aronsohn,  Experimentelle  Untersuchungen  zur  Physiologie  des  Geruches. 
Inaug.-Diss. 

2)  Anmerkung.  Dr.  E.  Aronsohn  war  so  freundlich,  meine  bezügliche  Frage 
also  zu  beantworten:  «Bei  natürlicher  Kopfhaltung  kann  an  eine  vollkommene  Fül- 
lung der  Nase  kaum  gedacht  werden.  Darum  meine  ich,  dass  der  Zweck  am  sicher- 
sten erreicht  wird,  wenn  man  den  Kopf  bei  vornübergeneigter  Körperhaltung  so 
weit  nach  vorn  hinunterbeugt,  dass  der  Nasenrücken  zum  Nasenboden  gemacht 
wird;  die  eindringende  Flüssigkeit  wird  so  die  Regio  olfactoria  zunächst  unter  Was- 
ser setzen  und  unter  Wasser  halten.  Werden  bei  dieser  Stellung  riechende  Flüssig- 
keiten empfunden,  so  ist  bewiesen  quod  erat  demon  strandum.«  —  Ich  erlaube 
mir  hierzu  folgende  Bemerkungen  zu  machen:  1)  eine  sorgfältige  Beobachtung  bei 
so  stark  vorgebeugtem  Kopfe  hat  wegen  Congestionen  nach  dem  Kopf  eigentumliche 
Schwierigkeiten,  da  die  Nasendouche  ziemlich  lange  fortgesetzt  werden  muss.  will 
man  einigermaßen  sicher  sein,  dass  die  Riechspalte  beiläufig  gefülll  sei.  2)  Wenn 
der  Nasenrücken  zum  Nasenboden  gemacht  wird,  so  wird  das  Dach  der  Nasenhöhle 
eine  senkrechte  Stellung  einnehmen.  Die  in  die  Riechspalte  gelangende  Feuchtigke.l 
wird  dann  zuerst  längs  des  Siebbeines  ein  höheres  Niveau  bekommen  und  nicht  in 
letzter  Reihe  die  blinden  Räume  an  der  Vorderseite  des  Ke,  beins  lullen.  Es  wird 
in  der  Regel  eine  Luftblase  hängen  bleiben  und  die  Flüssigkeit  längs  der  Choanen 
nach  der  andern  Seite  binüberQießen.  3)  Darf  man  nicht  übersehen,  dass  von  80-30 
Personen,  die  sich  dem  Versuche  unterworfen  haben,  dre,  keine  .eruchs,  ,1  - 
mung  empfanden.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  gerade  m  diesen  drei  Fallen 
2  ÄZ der  Nasenspalte  vollständig  gelungen  und  ,n  den  17-*  üb=  e 
Luftblase  zurückgeblieben  sei,  welche  sich  natürlich  dann  durch  Verdunstung  mit 
Gerüchen  schw  ängerte. 
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werden  wir  uns  also  gegenüber  den  Aronsohn'schen  Folgerungen  ab- 
lehnend verhalten.  Vielleicht,  dass  spätere  Leichenversuche  uns  die 
technische  Ausführbarkeit  einer  vollkommenen  Füllung  der  Nasenspalte 
während  der  Nasendouche  demonstrieren  können,  dann  würde  sich  die 
Sache  wesentlich  ändern. 

Dennoch  werden  einzelne  der  Aronsohn'schen  Versuche  ihren  Wert 
nicht  einbüßen. 

Dieser  verdienstvolle  Forscher  suchte  für  eine  Anzahl  von  Salzen  den 
Goncentrationsgrad  zu  bestimmen,  in  welchem  sie  den  Geruch  nicht  be- 
hinderten. Es  ergab  sich  die  Möglichkeit,  durch  Anwendung  von  '1,1-6  % 
Natrium  bicarbonicum,  2,92  %  Natrium  sulfuricum,  4,38  %  Natrium  phos- 
phoricum und  4,38  #  Magnesium  sulfuricum1)  den  Geruch  unbeein- 
trächtigt erhalten  zu  können.  Höchst  merkwürdig  ist  dabei,  dass  Natrium- 
phosphat, Natriumbicarbonat  und  Magnesiumsulfat  unter  diesen  Umständen 
eine  deutliche,  übrigens  ziemlich  gleiche  Geruchsvvahrnehmung  hervor- 
rufen. Später  wird  sogar  berichtet,  dass  eine  hell-weinrote  Lösung  von 
Kaliumpermanganat  einen  angenehmen  Geruch  mit  lang  anhaltendem  Nach- 
geruch gäbe.  Dabei  war  jedoch  der  Geruch  für  andere  Düfte  nicht  er- 
halten, so  dass  wieder  eine  Einbuße  stattgefunden  haben  muss. 

Es  scheint  mir,  dass  wir  in  der  Deutung  dieser  Thatsache  ungemein 
vorsichtig  sein  müssen.  Bei  der  Weberrschen  Nasendouche  fließt-  die 
Flüssigkeit  nicht  nur  durch  die  Nasenhöhle ,  sondern  auch  durch  den 
Pharynx2).  In  wie  fern  kommt  dabei  eine  Geschmackswahrnehmung  ins 
Spiel?  Wir  vermögen  nicht  durch  Selbstbeobachtung  allein  darüber  zu 
entscheiden,  denn  jedermann  weiß,  wie  wir  beim  Kosten  unserer  Speisen 
und  Getränke  den  Geschmack  und  Geruch  derartig  verweben,  dass  wir 
beide  Sinneseindrücke  ohne  Controlversuche  anzustellen  unmöglich  zu 
trennen  im  Stande  sind.  Experimentell  ist  der  Zweifel  nicht  aufgehoben, 


1)  Diese  Salzgehalte  stehen  zwar  nicht  in  dem  theoretisch  geforderten  Verhält- 
nisse zu  den  Molekulargewichten  (van  't  Ho  ff 's  osmotischem  Druck;  vergleiche  auch 
die  Anwendung  davon  auf  die  Blutkörperchen  von  H.  J.  Hamburger  in  der  Zeit- 
schrift für  Biologie.  Bd.  XXVII.  1890.  S.  259).  Dennoch  darf  man  nicht  unbeachtet 
lassen,  dass  Aronsohn  in  seinen  Versuchen  mit  ziemlich  großen  Stufen  die  Con- 
centrationen  steigerte  und  es  immerhin  möglich  ist,  dass,  bei  Wiederholung  der 
Untersuchung  von  unserem  Gesichtspunkte  aus,  eine  Proportionalität  mit  den  Mole- 
kulargewichten ans  Licht  treten  wird.  Aronsohn  findet  z.  B.  für  Magnesiumsulfat 
eine  3,6SX  Lösung  noch  nicht  indifferent,  dagegen  «,38#  genügend.  Nun  liegt  die 
Concentration,  welche  Hugo  de  Vries  für  Pllanzenzellen  mit  seiner  1,01  %  Salpeter- 
lösung  isotonisch  fand,  bei  3,69  %  (wenn  das  KrystalLwasser  mitgerechnet  wird), 
also  ein  zwischen  Aronsohn's  beiden  Proccntgehalten  liegender  Wert. 

2)  Vergleiche  Uber  die  Localisation  des  Geschmackssinnes  von  Vintschgau 
m  Hermann 's  Handbuch.  Bd.  III.  2.  S.  161. 

Zwaardemakcr,  Physiologie  dos  Geruchs. 
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denn  Aronsohn  erwähnt  in  seiner  Abhandlung  dieser  Möglichkeit 
nicht. 

Wir  sind  also  nicht  viel  weiter  gekommen.  Wir  wissen  noch  immer 
nicht,  ob  die  Riechstoffe,  um  gerochen  zu  werden,  im  Schleime  gelöst 
werden  müssen.  Zwar  giebt  es  noch  einen  anatomischesn  Beweisgrund, 
welcher  Müller's  Hypothese  mehr  oder  weniger  wahrscheinlich  zu  macheu 
scheint,  nämlich  die  reichliche  Anwesenheit  von  Bowman'schen  Drüsen 
in  der  ganzen  Tierreihe.  Jedoch  ebenso  gut  könnte  es  sein,  dass  die 
Flimmerhärchen  der  Riechzellen  durch  das  Drüsensecret  nicht  befeuchtet, 
sondern  nur  gegen  Austrocknung  geschützt  werden,  dass  nur  eine  sehr 
dünne  Schicht  adhärierender  Feuchtigkeit  die  specifische  Schleimhaut 
bedecke.  Was  uns  die  Histologen  mitteilen ,  spricht  gerade  für  diese 
letztere  Annahme. 

Erweitern  wir  unseren  Blick  außerhalb  des  engen  Rahmens,  innerhalb 
dessen  sich  die  Literatur  über  diesen  Gegenstand  bislang  bewegte,  so 
stoßen  wir  auf  allgemeine  Eigenschaften  der  Riechstoffe,  welche  gegen 
Müller's  Hypothese  streiten.  Die  Riechstoffe  in  der  Natur,  welche 
unsere  Aufmerksamkeit  am  meisten  in  Anspruch  nehmen,  sind  zwar 
flüchtig,  aber  in  der  Regel  gar  nicht  oder  nur  sehr  wenig  in  Wasser 
löslich i).  Betrachten  wir  z.  B.  die  im  Hauptstück  über  die  Physik  der 
Gerüche  angeführte  Reihe  von  Liegeois,  so  werden  wir  in  dieser  fast 
keinem  einzigen  leicht  löslichen  Stoff  begegnen.  Nehmen  wir  irgend  ein 
Handbuch  über  Parfümerienindustrie  zur  Hand,  so  finden  wir  nur  etwa 
ätherische  Öle,  Kampfer,  Harze  u.  s.  w.  erwähnt. 

Ferner,  stellen  wir  ein  Glas  Wasser  in  eine  Stube,  in  welcher  z.  B. 
stark  geraucht,  oder  worin  ein  Fläschchen  Parfüm  umgestoßen  wurde, 
so  wird  das  gläserne  Gefäß  durch  den  anhaftenden  Duft  riechend  werden, 
das  Wasser  aber  geruchlos  bleiben.  Es  wird  sich  ebenso  verhalten, 
wenn  wir  das  Wasser  durch  einen  ganz  geringen  Zusatz  von  Natrium- 
bicarbonat  leicht  alkalisch  machen.  Legen  wir  hingegen  Baumwollen- 
watte in  das  Gemach,  so  werden  wir  noch  nach  Tagen  den  Tabakrauch 
oder  das  Parfüm  wahrnehmen  können2). 

Die  vorerwähnten  Erwägungen  machen  die  Hypothese  nach  meiner 
Ansicht  sehr  unwahrscheinlich,  dass  die  riechenden  Moleküle  zuerst  im 
Schleime  sich  auflösen  müssen,  ehe  sie  zu  den  Riechzellen  gelangen 
können.    Diese  Voraussetzung  ist  allerdings  nicht  widerlegt,  doch  darl 


1)  Wählt  man  statt  des  Wassers  flüssiges  oder  halbflüssiges  Fett,  so  absorbierl 
dieses  sehr  begierig  den  Geruch. 

2)  Eine  gleichartige  Beobachtung  hat.  wie  ich  glaube,  Romsay  in  der  »Nature« 

im  Jahre  1 882  mitgeteilt. 
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sie  keineswegs  als  erhärtet  gelten,  wie  viele  glauben,  und  nur  triftige 
Gründe  könnten  uns  zu  ihrer  Annahme  bestimmen. 

Über  den  Mechanismus  des  Riechens  lassen  sich  folgende  Schluss- 
folgerungen ziehen: 

A.  Beim  Schnüffeln,  d.i.  beim  unmittelbaren  stoßweisen  Ein- 
führen der  riechenden  Luft  in  die  Riechspalte,  wenigstens  in 
deren  vordersten  oder  untersten  Teil;  Ausbreitung  der  Duft- 
wolke daselbst  durch  Diffusion ;  Berührung  der  riechenden 
Moleküle  in  Gasform  mit  den  Flimmerhärchen  der  Riechzellen. 

B.  Bei  ruhigem  Atmen:  bogenförmige  Strömung  der  Atemluft, 
als  höchster  Punkt  von  deren  Bahn  der  Unterrand  der  mittleren 
Muschel  gilt  —  (Paulsen,  Zwaardemaker)  —  oder  der 
Unterrand  der  oberen  Muschel  (Franke);  —  Aufsteigen  der 
riechenden  Moleküle  durch  Diffusion;  Berührung  derselben 
in  Dampfform  mit  den  Flimmerhärchen  der  Riechzellen. 

Die  Leitungsapparate  des  Auges  und  Ohres  haben  nur  den  specifischen 
Zweck,  die  Lichtstrahlen  oder  die  Schallwellen  zur  Netzhaut  oder  zur 
Schnecke  zu  befördern.  Hier  aber  begegnen  wir  einem  Apparat,  der 
hinsichtlich  seiner  sinnlichen  Function  zwar  mit  der  Linse  und  mit  der 
Kette  der  Gehörknöchelchen  verglichen  werden  kann,  zugleich  aber  auch 
für  die  Atmung  nach  deren  besonderen  Erfordernissen  für  Erwärmung 
und  Reflexsensibilität  sich  angepasst  hat.  Es  erhellt  aufs  deutlichste 
aus  der  Formverschiedenheit,  welche  die  Tiere  in  dieser  Hinsicht  zeigen, 
dass  das  Bedürfnis  des  Riechens  einzig  und  allein  bestimmend  gewesen. 
Auch  in  dieser  Hinsicht  ist  das  Sinnesorgan  aufs  innigste  an  das  Atmen 
gebunden,  die  conditio  sine  qua  non  seiner  Thätigkeit. 


IV.  Riechfelder  und  Atemflecken. 

Wir  haben  im  vorigen  Hauptstück  der  Bahn  nachgeforscht,  welche  die 
Atemluft  durch  die  Nasenhöhle  nimmt.  Sie  bildet  bei  ruhigem  Atmen 
eme  bogenförmige  Strömung,  welche  am  Unterrand  der  oberen  Muschel 
ihren  höchsten  Punkt  erreicht  und,  wie  es  scheint,  größtenteils  über  die 
untere  Muschel  zieht.  Nur  ein  kleiner  Teil  der  Luft  nimmt  den  geraden 
Weg,  d.  i.  unter  der  unteren  Muschel  hinweg.  Wir  geben  beim  Schnob- 
ern wie  es  scheint,  der  Strömung  absichtlich  eine  steilere  Richtung 
so  dass  sie  mehr  gerade  in  der  Richtung  nach  dem  Dache  der  Nascn- 
"lüe  aufste.gt.  Es  lässt  sich  kaum  bezweifeln,  dass  die  Intensität  der 
Gerachswahrnehmung  dadurch   gewinne,   denn'  während  beruhigen, 
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Almen  die  riechenden  Moleküle  nur  durch  Diffusion  den  Riechzelleii  sich 
nähern  können,  werden  sie  jetzt  in  großer  Anzahl  unmittelbar  durch  die 
Strömung  selbst  dahin  befördert.  Wir  lernten  sowohl  in  dem  einen  wie 
in  dem  anderen  Falle  die  merkwürdige  Erscheinung  kennen,  dass  die 
Atemluft,  welche  durch  die  hintere  Hälfte  des  Nasenloches  zieht,  am 
Riechen  sich  durchaus  nicht  beteiligt  und  uns  geruchlos  scheint,  selbst 
wenn  sie  mit  Riechteilchen  stark  geschwängert  ist.  Nur  die  durch  die 
vordere  Hälfte  des  Nasenloches  dringende  Luft  kommt  der  Empfindung 
zu  gute  (Fick). 

Solche  Thatsachen  regen  von  selbst  die  Frage  an,  aus  welchen  Be- 
zirken die  Nase  Riechstoffe  aufnimmt?  Wenn  wir  den  Kopf  nach  allen 
Richtungen  wenden,  wird  der  Umkreis  sehr  bedeutend  sein,  jedoch  be- 
trächtlich kleiner  sich  gestalten,  sobald  wir  den  Kopf  unbeweglich  hal- 
ten. Man  würde  bei  oberflächlicher  Betrachtung  denken  können,  dass 
jene  Frage  mit  einer  anderen  einfacheren  sich  decke,  nämlich  mit  jener 
nach  dem  Bezirk,  aus  welchem  die  Luft  beim  Atmen  eingesogen  wird. 
Wir  wissen,  dass  letzterer  Bezirk  zwei  Kegel  mit  den  Nasenöffnungen 
als  Spitzen  bildet,  auf  deren  Gestalt  und  Größe  wir  aus  dem  Atmungs- 
strome einigermaßen  schließen  können,  welchen  wir  an  kalten  Winter- 
tagen zu  Nebelwolken  verdichtet  aus  der  Nase  heraus  treten  sehen. 
Wh-  dürfen  doch  annehmen,  dass  Ein-  und  Ausatmung  sich  in  dieser 
Hinsicht  nicht  nennenswert  von  einander  unterscheiden  werden. 

Gleichwohl  folgt  aus  dem  Fick'schen  Versuche,  dass  die  Räume,  aus 
welchen  wir  atmen,  und  jene,  woraus  wir  riechen,  gewiss  nicht  dieselben 
sein  können.  Letztere  bilden  offenbar  nur  eine  Abteilung  der  ersteren, 
und  nur  durch  absichtliche  Proben  mittels  des  Geruchsorganes  selbst 
wird  es  gelingen,  ihre  Grenzen  zu  bestimmen.  Denken  wir  uns  vor 
dem  Munde  zur  Höhe  der  Oberlippe,  zur  Höhe  der  Unterlippe  und  zur 
Kinnhöhe  reichende  horizontale  Schnittflächen,  so  werden  wir  daraus  die 
Ränder  der  fraglichen  Kegel  bestimmen  können.  Es  werden  auf  diese 
Weise  Felder  entstehen,  welche  wir  analog  mit  den  Sehfeldern  »Riech- 
felder« nennen  können.  Wir  dürfen  als  höchst  wahrscheinlich  anneh- 
men dass  diese  Riechfelder  in  allgemeiner  Form  untereinander  über- 
einstimmen, da  wir  sie  mehr  oder  weniger  als  Projectionen  der  Abteilungen 
der  Nasenlöcher  betrachten  können,  längs  welchen  die  Riechteilchen  sich 
bewegen  und,  sei  es  unmittelbar  oder  durch  Diffusion,  nach  den  En- 
diouneen  des  Sinnesorganes  befördert  werden. 

Wir  sehen  beide  Atemkegel  in  kalter  Luft  sehr  deutlich  getrennt. 
Nicht  unwahrscheinlich  dürfte  dies  auch  mit  den  rechts-  oder  lmksse.ü- 
gen  Riechfeldern  der  Fall  sein.  Dieser  Punkt  wird  bei  der  empirischen 
Abgrenzung  der  Riechfelder  zuerst  unsere  Aufmerksamkeit  in  Anspruch 
nehmen.   Dann  entnahmen  wir  aus  den.  Hauptstück  über  den  Mechan.s- 
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mus  des  Riechens,  wie  beim  Schnobbern  die  Nasenflügel  gehoben  und 
dadurch  der  Atinungsstroni  mehr  als  beim  gewöhnlichen  Atemholen  nach 
der  Scheidewand  geleitet  wird.  Es  kann  nicht  anders  sein  oder  dies  muss 
zur  Folge  haben,  dass  aus  einem  weiteren  Umkreis,  als  bei  normalem 
Atmen,  Luft  nach  innen  gesogen  wird.  Die  Riechfelder  werden  daher 
vermutlich  eine  einigermaßen  beträchtlichere  Breite  haben,  als  der  Durch- 
schnitt der  Atemkegel  in  gleicher  Höhe  angenommen  wird.  Dies  ist  der 
zweite  specielle  Punkt,  den  wir  bei  unseren  Riechfeldmessungen  in  Be- 
tracht zu  ziehen  haben. 

In  der  Literatur  war  bisher  noch  niemals  weder  von  den  Riechfel- 
dern die  Rede,  noch  von  einer  Methode  zur  Abgrenzung  derselben.  Wir 
werden  daher  versuchen,  hier  selbst  irgend  einen  Weg  zu  finden.  Bald 
zeigt  es  sich,  dass  die  größte  Schwierigkeit  hier  in  der  Wahl  eines 
Riechstoffes,  welcher  zugleich  große  Geruchsintensität  und  geringe  Dif- 
fusibilität  besitzt,  gelegen  ist.  Wir  brauchen  vor  allem  eine  kräftige 
Geruchsquelle,  welche  zuerst  außerhalb  und  dann  innerhalb  des  Riech- 
feldes anzubringen  ist.  Und  dann  liegt  die  Gefahr  vor,  dass  das  ganze 
Gemach  oder  jedenfalls  die  Umgebung  des  Kopfes  derartig  mit  Duft  er- 
füllt wird,  dass  man  von  der  Fortsetzung  des  Versuches  wird  abstehen 
müssen.  Ich  fand  glücklicherweise  einen  vortrefflichen  Riechstoff  für 
diesen  Zweck  im  Nelkenöl,  von  welchem  man  ein  paar  Tropfen  in  einer 
Pravaz'schen  Spritze  aufnimmt.  Dann  zieht  man  den  Stempel  zurück 
und  füllt  die  Spritze  mit  Luft,  welche  nach  einigen  Augenblicken  vom 
Nelkenöldampf  gesättigt  ist.  .letzt  genügt  ein  leiser  Druck  auf  den 
Stempel,  um  ein  wenig  Nelkenöl geruch  aus  der  Canüle  hervortreten  zu 
lassen,  welche  in  unserem  Versuche  als  Geruchsquelle  dienen  kann. 
Nach  Überwindung  dieser  geringen  Schwierigkeit  kommt  die  Frage  der 
Bestimmung  und  Registrierung  des  Biechfeldes  an  die  Reihe.  Auch  diese 
Frage  scheint  auf  einfache  Weise  lösbar.  Ein  nicht  allzudünnes  Stück 
Papier  wird  in  der  Höhe  der  Mundspalte  horizontal  unter  die  Nase  ge- 
halten. Am  besten  fixiert  man  es  mit  den  Zähnen.  Dann  stecken  wir 
die  Canülenspitze  von  unten  nach  oben  durch  das  Papier  und  lassen 
etwas  Nelkenöldampf  hervortreten.  In  demselben  Augenblicke  schnup- 
pert die  Versuchsperson  vorsichtig,  und  sobald  während  dieses  Vornan- 
ges  m  der  erstfolgenden  Secunde  eine  Geruchswahrnehmung  entsteht, 
wird  von  einem  Gehülfen  mit  der  Bleifeder  ein  Kreis  um  die  Stichöff- 
nung gezogen.  Unterbleibt  die  Geruchswahrnehmung,  so  wird  keine 
Kreismarke  gemacht.  Auf  diese  Weise  häufen  sich  allmählich  die  kleinen 
Ki  eiszeichen  auf  der  Oberfläche  des  Papiers.  Wenn  deren  Zahl  genü- 
gend scheint  zur  Construierung  des  Riechfeldes,  wird  das  Papier  auf 
den  Tisch  gelegt  und  die  äußerste  Reihe  der  Stichöflhungen  durch  eine 
Linie  vereinigt,  welche  dann  den  Umfang  des  Riechfeldes  darstellt.  Wir 
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fanden  dann  immer  zwei  solcher  Felder  symmetrisch  vor  beiden  Nasen- 
löchern. Die  Abbildung  (Fig.  10)  zeigt  solche  auf  diese  Weise  gewonnene 
Riechfelder  und  die  Stichmarke,  hier  durch  größere  Punkte  angegeben, 
aus  welchen  sie  hervorgegangen.  Wir  haben  es  jedoch  der  größeren 
Objectivität  wegen  unterlassen,  die  äußerste  Punktreihe  durch  eine  Linie 
zu  vereinigen. 

Diese  Methode  ist  ebenso  einfach,  als  schnell  und  sicher.  Man  könnte 
ihr  eigentlich  nur  einen  Vorwurf  machen,  nämlich  dass  durch  die  hori- 
zontale Lagerung  des  Papiers  die  Einatmung  behindert  und  bei  einer 
der  normalen  gleich  starken  Inspiration  etwas  mehr  Luft  von  der  Seite 
nach  innen  gesogen  wird.    Wir  können  aber  auch  die  Bestimmung  statt 


Fig.  10.  Riechfelder. 
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mit  Papier  mit  einem  Stück  weitgewebter  Gaze  wiederholen.  Damit  be- 
kommen wir  aber  keine  nennenswert  kleineren  Riechfelder,  als  mit  dem 
Papierblatte.  Überdies  wird  der  Atem,  wenn  wir  in  einer  gewissen  An- 
zahl von  Fällen  den  Geruchssinn  absichtlich  anstrengen,  mehr  oder  we- 
niger behindert.  Solches  findet  z.  ß.  statt,  wenn  wir  eine  Blume,  eine 
Speise  oder  ein  Getränk  unter  die  Nase  halten  oder  wenn  ein  Tier  die 
Beute  oder  eine  Spur  beriecht.  Die  Riechfeldbestimmung  mittels  dos 
Papierstückes  scheint  darum  nicht  unnatürlich.  Und  in  diesem  Falle 
verdient  sie  unzweifelhaft  den  Vorzug,  weil  auf  keine  ander.  Weise  die 
Resultate  der  Beobachtung  so  leicht  verzeichnet  werden  können.  Da/u 
kommt,  dass  durch  dieses  Papier  eine  Abtrennung  zwischen  dem  Baume, 
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worin  die  Injectionsspritze  sich  befindet  und  welche  daher  mehr  oder 
weniger  stark  nach  Nelkenöl  riecht,  und  dem  Umkreis,  woraus  wir  bei 
den  Versuchen  einatmen,  bewerkstelligt. 

Das  Papier  wird  bei  der  typischen  Ausführung  dieses  Verfahrens  in 
der  Höhe  der  iMundspalte  zwischen  die  Zähne  geklemmt.  Es  wird,  um 
dos  Erweichen  zu  verhindern  und  um  von  Zeit  zu  Zeit  den  Versuch 
unterbrechen  zu  können,  an  der  Berührungsstelle  mit  dem  Munde  mit 
einer  Wasserglaslösung  bestrichen,  so  dass  es  dann  ohne  Schwierigkeit 
ab  und  zu  entfernt,  getrocknet  und  aufs  neue  zwischen  den  Zähnen  ge- 
fasst  werden  kann.  Um  sicher  zu  sein,  dass  das  Papier  fortwährend  in 
die  gleiche  Lage  zurückgebracht  wird,  ziehen  wir  mitten  auf  letzterem 
eine  gerade  Linie,  die  jedesmal  in  die  Medianfläche  fallen  soll.  Die 
Zahneindrücke  geben  dann  noch  weitere  Gewissheit  über  die  Identität 
der  Lage  des  Papiers  zu  verschiedenen  Zeitpunkten. 

Beide  Riechfelder  liegen,  wie  gesagt,  im  Ganzen  genommen  symme- 
trisch, sind  von  einander  durch  einen  Streifen  von  ungefähr  1/2  cm 
Breite,  von  welchem  kein  Geruchsreiz  ausgeht,  getrennt.  Sie  erstrecken 
sich  nach  vorne  nicht  vollkommen  bis  zu  jenem  Punkte,  wo  die  Ver- 
längerungslinie des  Nasenrückens  das  Papier  trifft.  Eine  dicht  an  der 
Oberlippe  gelegene  Zone  bleibt  gleichfalls  frei,  da  sie  der  hinteren  Ab- 
teilung der  Nasenlöcher  entspricht. 

Ich  untersuchte  bisher  nur  wenige  Personen ,  kann  daher  nicht  mit- 
teilen, ob  und  inwiefern  sie  wichtige  individuelle  Unterschiede  darbieten, 
nur  überraschte  es  mich,  in  zwei  Fällen  von  einseitiger  Facialparalyse, 
wie  man  es  in  der  That  theoretisch  erwarten  konnte,  eine  Einschränkung 
des  Riechfeldes  zu  finden  an  derselben  Seite,  an  welcher  der  gelähmte 
Nasenflügel  herabhing  und  das  Nasenloch  verengert  war. 

Wie  wir  bereits  erwähnten,  muss  das  Riechfeld  notwendigerweise 
kleiner  sein  als  der  entsprechende  horizontale  Durchschnitt  des  Atmungs- 
kegels, welcher  nur  in  seitlicher  Ausbreitung  um  ein  Geringes  über- 
schritten sein  kann  infolge  des  einigermaßen  schieferen  Standes  der  Na- 
senflügel bei  absichtlichem  Riechen.  Diese  Unterschiede  werden  aber- 
keineswegs  bedeutend  sein  und  daher  lohnt  es  sich  wohl  der  Mühe,  be- 
vor man  zur  Messung  des  Riechfeldes  schreitet,  zuerst  die  Gestalt  des 
Atmungskegels  zu  untersuchen.  Um  so  lieber  wird  man  hiermit  beginnen, 
weil  der  Horizontaldurchschnitt  des  Atmungskegels  auf  sehr  einfache 
Weise  gefunden  werden  kann.  Man  braucht  nichts  weiter  zu  thun,  als 
einen  Metallspiegel  unter  die  Nase  zu  halten,  auf  welchem  bei'  der 
erstfolgenden  Ausatmung  ein  Atemfleck ')  erscheint,  der  nur  langsam  ver- 
schwindet und  welchen  man  ungestört  besichtigen  kann,  wenn  man  den 

1)  Nederl.  Tijdschr.  v.  Geneeskuncle.  1889.  Bd.  I.  S.  6  u.  297. 
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Spiegel,  noch  ehe  eine  zweite  Ausatmung  gefolgt,  fortniinmt.  Auch  diese 
beiden  Ateinflecken  sind  bei  normalen  Individuen  symmetrisch,  sie  sind  am 
kleinsten  in  der  Höhe  der  Oberlippe  und  etwas  größer  in  der  Höhe  der 
Mundspalte.  Unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  sind  sie  in  der  Kinnhöhe 
zu  schwach  und  flüchtig,  um  eine  gehörige  Untersuchung  zu  gestalten. 

Die  Atemflecken  zeigen  nur  im  ersten  Augenblicke  ihres  Entstehens 
einen  Umfang,  der  dem  wirklichen  Durchschnitt  des  Atmungskegels  ent- 
spricht.   Sie  werden  während  der  Verdunstung  des  Niederschlages  auf 

dem  Spiegel   rasch  klei- 

Fig.  -H.  Vorn. 
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ner.  Um  zu  verhüten, 
dass  dies  nicht  allzu- 
schnell geschehe,  ist  es 
erwünscht,  einen  Metall- 
spiegel zu  wählen,  z.  B. 
einen  nicht  allzu  concaven 
Reflector.  Man  trage  nur 
Sorge,  dass  dieser  nicht 
vorher  durch  die  Hand 
oder  durch  wiederholte 
Versuche  erwärmt  werde. 

Die  Größe  der  At- 
mungsflecken kann,  wie 
erwähnt,  nur  im  ersten 
Augenblicke  nach  dem 
Ausatmen  vollkommen 
richtig  beurteilt  werden. 


Hinten. 

Atemflecken  des  Verfassers. 

Der  rechte  sowie  der  linke  Fleck  zeigt  die  nor- 
male Spaltung  in  einen  anterolateralen  und  einen 
posteromedialen  Teil. 


die  Gestalt  derselben  hingegen  lässt  sich  während  der  ganzen  Dauer  des 
Entstehens  untersuchen.  Diese  bietet  dann  äußerst  interessante  Eigen- 
tümlichkeiten, welche  ich  nun  beschreiben  werde. 

Jeder  Atmungsfleck  für  sich  selbst  hat  eine  abgerundete,  einiger- 
maßen in  die  Breite  ausgedehnte  Gestalt,  welche  sich  während  der  Ver- 
dunstung in  zwei  längs  einer  einigermaßen  schräg  von  vorn  nach  hinten 
laufenden  Trennungslinie  spaltet  und  nach  hinten  zu  etwas  seitwärts  ab- 
weicht. Jeder  Atmungsfleck  bildet  also  einen  Doppelfleck,  wovon  der 
mediane  Teil  jedesmal  mehr  nach  vorn,  der  laterale  Teil  mehr  nach 
rückwärts  gelegen  ist,  eine  Eigentümlichkeit,  die  sich  bei  allen  normal 
geformten  Nasenhöhlen  zeigt.  Es  scheint  mir  nicht  unwahrscheinlich, 
dass  die  besagte  Spaltung  durch  die  unterste  Nasenmuschel  veranlagt 
wird  und  wir  daher  hier  einem  Überrest  jenes  Zustandes  begegnen,  wel- 
cher sich  bei  den  makrosmatischen  Säugetieren  durch  eine  so  hohe  Ent- 
wicklung auszeichnet.  Man  erinnere  sieh,  wie  beim  Hunde  und  bei  einer 
Anzahl   anderer  Säugetiere  die  unlere  Musehel    sich  vielfach  verzWdgl 
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und  den  ganzen  Atmungsweg  derartig  anfüllt,  dass  die  Luft  gezwungen 
wird  zwischen  und  längs  der  zahlreichen  Fächer  hindurchzudringen. 
Man  dürfte  bei  den  Tieren  vielleicht  Atmungsflecken  mit  mehrfacher 
Spaltung  finden.  Also  wäre  dies  von  mir  entdeckte,  beim  Menschen  con- 
stante  Vorkommen  dieser  Trennungslinie  eine  Erinnerung  an  jenen  Zu- 
stand. Die  Spaltung  ist  jedenfalls  eine  normale  Erscheinung  und  nach 
beiden  Seiten  vollständig  symmetrisch.  Die  so  zahlreichen  pathologischen 
Veränderungen  der  Nasenschleimhaut  und  die  Asymmetrien  des  Nasen- 
skelets  ändern  daran  sehr  wenig.  Sie  üben  wohl  einen  Einfluss  auf  die 
Größe  der  Atmungsflecken,  machen  die  gegenseitigen  öfters  ungleich, 
haben  aber  auf  deren  Form,  namentlich  auf  die  Spaltung  nur  geringe 
Einwirkung. 

Wenn  wir  die  Untermuschel  als  die  Ursache  der  Teilung  des  Atmungs- 
fleckes in  eine  anteromediale   und  in  eine  posterolaterale  Hälfte  be- 
trachten, so  ist  es  offenbar,  dass  nur  die  erstgenannte  mit  dem  Riechen 
in  Beziehung  stehen  kann.  Es  bildet  sich  in  Folge  des  Einspringens  der 
Cartilago  tri  angularis  an  der  Innenfläche  der  Nasenflügel  die  so- 
genannte, bei  allen  Säugetieren  vorkommende  Plica  vestibuli,  welche 
sich  unmittelbar  in  die  untere  Muschel  fortsetzt1).   Wir  dürfen  daher  kaum 
zweifeln,  dass  alle  Luft,  welche  durch  die  Plica  vestibuli  aufgefangen  wird, 
unter  die  untere  Muschel  geleitet  wird.    Diese  wird  die  Wasserdampf- 
Strömung  sein,  die  beim  Ausatmen  in  umgekehrter  Richtung  gehend  die 
posterolaterale  Hälfte  des  Atmungsfleckes  entwirft.    Dagegen  wird  jener 
Teil  der  Luft,  welcher  zur  medianen  Seite  der  Plica  vestibuli  dringt, 
\ind  vor  allem  jener  Teil,  der  in  die  vordere  Abteilung  des  Nasenloches 
eintritt,  über  die  untere  Muschel  hinströmen  können.   Wie  bekannt,  kann 
nur  diese  Bahn  eine  Geruchswahrnehmung  auslösen  und  es  ist  vor  der 
Hand  anzunehmen,  dass  der  anteromediane  Teil  des  Atmungsflecks  dem 
entsprechen  wird.    Gerade  diese  Hälfte  wird  also  für  das  Studium  des 
Riechfeldes  wichtig  erscheinen,  während  wir  die  posterolaterale  Hälfte 
unbesorgt  unbeachtet  lassen  können,   .la  es  ist  sogar  wahrscheinlich,  dass 
die  Form  und  Lage  des  Riechfeldes  im  allgemeinen  mit  dieser  vor- 
dersten medianen  Abteilung  übereinstimmen  wird.    Wir  werden  ohne 
weiteres  beide  gleichstellen  können,  wenn  wir  von  der  geringen,  durch 
das  Aufheben  der  Nasenflügel  beim  Schnüffeln  bewirkten  Erweiterung 
des  Riechfeldes,  so  wie  von  dem  kleinen,  zwischen  dem  Ein-  und  Aus- 
atmen bemerkbaren  Unterschied   der  Luftströmung    absehen.  Überall, 
wo  es  nicht  auf  allzugroße  Genauigkeit  ankommt,  wird  es  gestattet  sein, 
das  Riechfeld  aus  der  Lage  und  Größe  des  anteromedianen  Atmungs- 
Qecks  zu  construieren.    Augenblicklich,  fast  mühelos  kann  man  letztge- 


1)  Zuckerkandl,  Anatomie  der  Nasenhöhle.  2.  Aufl.  Bd.  I.  S.  3!i. 
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nannte  Objecto  zur  Ansicht  bringen  und  jedesmal  aufs  neue  je  nach  der 
Blutfüllung  oder  nach  der  katarrhalischen  Schwellung  beobachten. 

Diese  beiden  Umstände  bieten  einen  so  willkommenen  Vorteil,  dass 
wir  uns  zur  vielfältigen  Verwertung  der  Atmungsflecken  während  der 
Versuche  veranlasst  sehen  werden. 


V,  Das  gustatorische  Riechen. 

Kant  hebt  bereits  in  seiner  Anthropologie1)  die  Verwandtschaft 
zwischen  Geruch  und  Geschmack  hervor:  beide  tragen  wenig  zu  den 
empirischen  Vorstellungen  bei,  welche  wir  über  die  Gegenstände  außer 
uns  bilden,  sie  erwecken  aber  hingegen  in  uns  ein  besonders  lebhaftes 
Gefühl  von  Lust  und  Unlust.  Außer  dieser  subjectiven  Ähnlichkeit,  auf 
welche  Kant  den  Nachdruck  legt,  wird  man  auch  noch  eine  objective 
Analogie  nachweisen  können.  Die  uns  durch  diese  beiden  Sinne  bewusst 
gewordenen  Wahrnehmungen,  mögen  sie  auch  weniger  klar  und  scharf 
als  die  uns  durch  Auge  und  Ohr  vermittelten  sein,  haben  doch  Intensität 
und  Qualität  gleichfalls  als  Attribute  und  durch  sie  entsteht  jedenfalls 
die  Vorstellung  einer  sehr  kennzeichnenden  Eigenschaft  des  beobachteten 
Dinges.  Dieselbe  ist  chemischer  Natur,  sowohl  im  Falle  einer  Geruchs- 
wahrnehmung als  einer  Geschmackswahrnehmung,  und  manchmal  werden 
wir  durch  sie  über  die  Zusammensetzung  der  Speisen  und  Gelränke 
genau  belehrt.  Ja,  in  der  größten  Mehrzahl  der  Fälle  hat  jeder  Stoff, 
der  in  unseren  Speisen  und  Getränken  vorkommt,  als  solcher,  seinen 
charakteristischen  Geruch  oder  Geschmack,  wodurch  man  ihn  sogar  in 
einem  Gemisch  erkennen  kann.  Ausnahmen  hiervon  giebt  es  nur  in  kleiner 
Anzahl,  und  derlei  Stoffe  werden  größtenteils  vom  Menschen  auf  künst- 
lichen! Wege  bereitet.  Es  ist  selbstverständlich,  dass  das  Geruchs-  und 
Geschmacksorgan  sich  nicht  phylogenetisch  diesen  Kunstproducten  hallen 
anpassen  können,  jene  Thatsache  darf  daher  niemals  als  ein  Gegen- 


1)  Anthropologie.  Anthropologische  Didaktik,  besonders  §20,  und  ferner  sowohl 
die  vorhergehenden  als  die  folgenden  Paragraphen.  —  Der  bekannte  Satz,  »der  Ge- 
ruch ist  gleichsam  ein  Geschmack  in  die  Ferne«,  bleibe  hier  natürlich  außer  Betrach- 
tung, weil  hiermit  an  und  für  sich  nichts  gesagt  ist.  Nur  sei  erwähnt,  dass  auch  Rous- 
seau eine  ganz  übereinstimmende  Bemerkung  gemacht  hat,  »Ie  sens  de  l'odornt  esl 
au  goüt  ce  que  celui  de  la  vue  est  au  toucher«  (der  Geruch  verhält  sich  zum  Ge- 
schmack, wie  dns  Gesicht  zu  dem  Tastsinn).  Die  vielfache  Analogie,  welche  unsere 
beiden  Sinne  anbieten,  haben  also  offenbar  auch  außerhalb  der  Kreise  der  Natur- 
forscher tiefen  Eindruck  zu  machen  nicht  verfehlt. 
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beweis  gegen  diese  Anschauungsweise  vorgebracht  werden.  Übrigens 
wird  unverkennbar  durch  die  ganze  Tierreihe  hindurch  die  Nahrung 
hauptsächlich  mittels  des  Geruches  und  des  Geschmackes  gewählt.  ^ 
Die  Verwandtschaft  zwischen  diesen  beiden  Sinnen  ist  also  zweifach: 
\.  subjectiv,  durch  ihren  kräftig  affectierenden  Charakter; 
2.  objectiv  dadurch,  dass  sie  uns  von  der  Zusammensetzung 
der  Nahrungsmittel  in  Kenntnis  setzen. 
Es  ist  daher  ganz  natürlich,  dass  die  Geruchs-  und  Geschmacksein- 
drücke  mit  einander  derartig  verschmelzen,  dass  es  unmöglich  ist,  sie 
ohne  absichtliche  Untersuchung  zu  trennen.  Letzteres  ist  allerdings  ein- 
fach genug.  Man  hat  nur  mit  geschlossenem  Mund  an  irgend  einem  Stoff 
zu  riechen,  um  ausschließlich  eine  Geruchs  Wahrnehmung  zu  empfangen, 
und  beim  Kosten  die  Nase  zuzuhalten,  um  eine  gesonderte  Geschmacks- 
empfindung zu  erzielen.  Der  gewöhnlich  gebildete  Mensch  hat  thatsäch- 
lich  nie  an  diesen  Kunstgriff  gedacht  und  ist  also  auch  in  Ungewissheit 
geblieben,  welche  Empfindung  auf  Geruch,  und  welche  auf  Geschmack 
beruhe.  So  hält  man  allgemein  den  aromatischen  Geschmack,  z.  B.  von 
Vanille,  Muskat,  Zimmt  und  den  Geschmack  der  Früchte  für  Wahrneh- 
mungen des  Geschmackssinns,  während  sie  doch  in  der  That  Geruchs- 
eindrücke sind.  Die  älteren  Physiologen  begingen  fortwährend  solche 
Irrtümer  und  man  hat  sogar  noch  in  neuerer  Zeit,  wie  Oehrwall1)  in 
seiner  schönen  Abhandlung  über  den  Geschmackssinn,  die  Fertigkeit  der 
Wein-  und  Theekenner  hervorgehoben  und  den  eigentümlichen  Gontrast, 
welchen  der  sogenannte  Geschmack  des  Weines  und  Käses  zu  einander  bil- 
den, Eigentümlichkeilen  des  Geschmackssinnes  zugeschrieben,  und  dies 
ungeachtet  des  eben  erwähnten  einfachen  Versuches,  welcher  so  leicht 
von  der  Unrichtigkeit  dieser  Ansicht  hätte  überzeugen  können. 

Das  Verschmelzen  zweier  sinnlichen  Eindrücke,  welche  durch  ana- 
tomisch getrennte  Endorgane  aufgenommen,  längs  ganz  verschiedener 
Sahnen  nach  dem  Gehirn  geleitet  werden,  und  in  zwei  besonderen  Cen- 
ren  zum  Bewusstsein  gelangen,  scheint  beim  ersten  Anblick  sehr  sonder- 
bar. Oehrwall2)  versucht  eine  Erklärung,  welche  ich  hier  wortgetreu 
lführe:  — ■  »Es  ist  wahrscheinlich,  dass  in  den  ersten  Stadien  der 
Entwicklung  alle  gleichzeitigen  Empfindungen  sich  mit  einander  zu  zu- 
sammengesetzten verschmelzen,  und  dass  das  Vermögen,  diese  in  einfache 
Bestandteile  aufzulösen,  erst  allmählich  erworben  wird.  Wie  weit  eine 
solche  Analyse  getrieben  werden  kann,  ist  unmöglich  im  voraus  zu  ent- 
scheiden.   Indessen  kann  man  wohl  vermuten,  dass  eine  Bedingung 


1)  A.  Oehrwall,  Untersuchungen  über  den  Geschmackssinn.  Skandinavisches 
Archiv  für  Physiologie.  Bd.  II.  1891.  S.  3. 

2)  Oehrwall  1.  c.  S..20. 
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erfüllt  werden  muss,  damit  wir  vermögen,  eine  zusammengesetzte  Em- 
pfindung in  die  einfachen  Empfindungen,  aus  denen  sie  besteht,  aufzu- 
lösen, nämlich  dass  wir  von  diesen  Empfindungen  in  ihrer  Reinheit,  d.  h. 
befreit  von  den  übrigen  Empfindungen,  mit  denen  sie  gewöhnlich  ver- 
mischt sind,  einige  Erfahrung  besitzen.« 

Henle1)  teilte  offenbar  diese  Auffassung,  als  er  denselben  Gedanken- 
gang in  seinen  anthropologischen  Vorträgen  in  folgende  Worte  fasste:  — 
»Unter  den  gewohnten  Verhältnissen  denken  wir  nicht  daran,  die  Geruchs- 
von  den  Geschmacksempfindungen  zu  trennen,  weil  ein  zugleich  schmeck- 
und  riechbarer  Stoff  mit  dem  Geschmackssinn  immer  auch  den  Geruchssinn 
anregt.« 

Wir  beschäftigten  uns  im  II.  und  III.  Abschnitte  beinahe  ausschließlich 
mit  Geruchseindrücken,  welche  ohne  gleichzeitige  Geschmackswahrneh- 
mungen entstehen.  Solche  mit  gleichzeitiger  Erregung  des  Geschmackes 
sind  jedoch  für  eine  allgemeine  Physiologie  des  Geruchssinns  nicht  minder 
wichtig  und  wir  wollen  daher,  bevor  wir  weiter  gehen,  im  nächstfolgenden 
eine  gewisse  Ergänzung  geben,  indem  wir  den  Vorgang  besprechen, 
welchen  man  das  «gustatorische«  Riechen  nennen  kann. 

Während  ein  Bissen  in  der  Mundhöhle  verweilt,  darin  gekaut  und 
mit  Speichel  vermengt  wird,  dringt  der  Geruch  des  Nahrungsmittels  in 
den  Pharynx.  Beiderseits  des  Zäpfchens  am  weichen  Gaumen  aufsteigend, 
gerät  der  Duft  in  die  Nähe  der  Choanen.  Schließlich  nimmt  die  Aus- 
atmung die  Riechteilchen  mit.  In  diesem  Augenblicke  erst  verspürt  man 
deutlich  das  Aroma.  Vorher  während  des  Kauens  bestand  davon  nur 
eine  äußerst  schwache  unbestimmte  Empfindung. 

Der  Exspirationsstrom  treibt  den  Geruch  weiter  nach  vorne,  uod  wie 
wir  früher  sahen,  in  einer  bogenförmigen  Bahn.  Die  Diffusion  schließlich 
bringt  die  riechenden  Moleküle  zu  den  Riechzellen,  wo  sie  durch  Be- 
rührung mit  den  Riechhärchen  den  sinnlichen  Eindruck  erzeugen.  Viel- 
leicht dass  beim  Menschen  auch  die  breite  gebogene  Fläche  der  mittleren 
Nasenmuschel,  welche  im  rhinoskopischen  Bilde  so  deutlich  zur  Ansicht 
kommt,  den  Luftstrom  teilweise  unmittelbar  in  die  Riechspalte  leitet, 
wodurch  daher  die  schwache  Geruchswahrnehmung  während  des  Kauens 
erklärt  werden  kann. 

Beim  Trinken  kommt  ein  ähnlicher  Mechanismus  zu  Stande.  Während 
des  Schluckens  ist  das  Cavum  pharyngo-nasale  abgeschlossen,  daher  ist 
es  in  diesem  Augenblicke  durchaus  unmöglich,  das  Getränk  zu  riechen. 
Unmittelbar  nachher  jedoch  bildet  die  ganze  Pharynxschleimhaui  eine 
breite  Venlampfüngsfläche.  Der  Geruch  der  in  diesem  Augenblicke  die 
Schleimhaut  befeuchtenden  Flüssigkeit  wird  in  unmittelbarster  Weise  in 


1)  J.  Henle,  Anthropologische  Vorträge.  Heft  2.  S.  4  6. 
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größter  Concentration  durch  die  Ausatmung  nutgeführt.  In  Verbindung 
hiermit  ist  eine  Ausatmung  das  erste,  was  man  nach  einer  Schlingbe- 
wegung macht.  Und  erst  in  diesem  Augenblicke,  nicht  solange  der 
Trunk  im  Munde  verweilt,   spürt  man  das  Aroma,  das  Bouquet,  den 

Geruch  eines  Getränkes  '). 

Der  Mechanismus  des  gustatorischen  Riechens  schließt  sich  also  un- 
mittelbar an  jenen  des  auswendigen  Riechens ,  d.  i.  des  directen  oder 
gewöhnlichen  Nasenriechens  an.  Die  Ausatmung  ist  beim  gustatorischen 
Riechen,  wie  das  Einatmen  beim  Nasenriechen,  die  hauptsächlichste 
Triebkraft. 

Wenn  wir  absehen  vom  Aufsteigen  des  Geruches  aus  der  Mundhöhle 
nach  dem  Pharynx  während  des  Kauens,  und  von  dem  in  der  Anmerkung 
erörterten  Moment,  so  ist  sie  sogar  die  einzige  Bewegungskraft.  Da  nun 
die  Ausatmungsströmung  durch  die  Nasenhöhle  der  Einatmungsströmung 
sehr  ähnlich  sein  muss,  wiederholen  sich  hier  die  im  II.  Abschnitte 
erwähnten  Bedingungen. 


1)  Oder  sollte  vielleicht  auch  die  geringe,  über  dem  weichen  Gaumen  beim 
Schlucken  entstehende  Luftverdünnung  dabei  betheiligt  sein?   Dies  scheint  mir  kei- 
neswegs unwahrscheinlich.    Man  kann  diese  Luftverdünnung  deutlich  an  sich  selbst 
beobachten,  wenn  man  bei  geschlossenem  Munde  und  geschlossener  Nase  ein  wenig 
Speichel    aufschluckt.     Es  wird   dann   eine  Spannung  in   den   Ohren  entstehen. 
Toynbee  (the  diseases  of  the  ear.  London  1868.  S.  95),  welcher  diese  Erscheinung 
zuerst  beobachtete,  nahm  an,  diese  Spannung  entstehe  dadurch,  dass  man  während 
des  Schluckens  ein  wenig  Luft  in  die  Ohren  presst.    Er  kam  auf  diese  Vermutung, 
da  das  Trommelfell  sich  während  des  Versuches,  wie  er  meinte,  nach  außen  be- 
wegte.  Anfangs  der  Schluckbewegung  findet  zwar  eine  Luftverdichtung  in  der  Trom- 
melhöhle statt,  dieselbe  ist  jedoch  nur  von  kurzer  Dauer  und  wird  von  einer  viel 
bedeutenderen  Luftverdünnung  gefolgt.    Diese  Beobachtung  Politzer's  wurde  von 
Frank  B.  Eaton  (Zeitschr.  f.  Ohrenheilkunde.  Bd.  17.  -1887.  S.  63)  bei  Gelegenheit 
von  Versuchen  an  Ohren  mit  weiter  Perforationsöffnung  *  bestätigt.    Dasselbe  findet 
auch  statt,  wenn  man  bei  offner  Nase  schluckt,  wie  Politzer  an  Trommelfellen 
constatieren  konnte,  an  welchen  durch  frühere  pathologische  Processe  sehr  dünne, 
bewegliche  Stellen  vorkamen.    Was  für  die  Trommelhöhle  gilt,  muss  auch  in  höhe- 
rem oder  geringerem  Maße  für  das  Cavum  p  hary  n  go- nasale  und  dessen  Aus- 
buchtungen der  Fall  sein.    In  dem  großen  Räume,  der  in  offener  Verbindung  mit 
der  äußeren  Luft  steht,  wird  von  einer  Luftverdünnung  gewöhnlich  nur  wenig  zu 
bemerken  sein.    In  den  Nebenhöhlen  und  in  den  blinden  Buchten  der  Nase  jedoch 
wird  sie  unzweifelhaft  den  Druckschwankungen  in  der  Trommelhöhle  gleichkommen. 
Unmittelbar  nach  Aufhören  der  Schluckbewegung  compensiert  sich  der  Unterschied 
wieder.    Während  sich  auf  diese  Weise  das  Gleichgewicht  zwischen  der  äußeren 
Luft  und  jener  in  der  Trommelhöhle  herstellt,  strömt  ein  wenig  Luft  aus  dem  Pha- 
rynx nach  den  Keilbeinhöhlen  und  dem  Siebbein-Labyrinth,  sowie  nach  den  blin- 
den Buchten  der  Nase.   Dieses  Zurücksaugen  unmittelbar  nach  dem  Schlucken  wird 
wahrscheinlich  für  das  gustatorische  Riechen  nicht  ohne  Bedeutung  sein.    Diese  Er- 
scheinung tritt  jedoch  gegenüber  der  schnell  darauf  folgenden  Ausatmung  ganz  in 
den  Hiniergrund. 
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Nur  sei  noch  Eines  erwähnt.  Bei  Betrachtung  der  anatomischen  Ver- 
hältnisse beim  Menschen  und  bei  den  Tieren  ergiebt  sich,  dass  bei 
ersterem  die  Bedingungen  für  das  gustatorische  Riechen  eben  so  günstig, 
als  sie  bei  den  Tieren  ungünstig  sind.  Es  scheint  also,  dass  beim 
Menschen  die  gustatorische  Function  des  Geruchssinnes  besonders  in  den 
Vordergrund  trete,  während  sie  bei  den  Tieren  fast  als  rudimentär  be- 
zeichnet werden  muss.  Oder  sollen  wir  an  die  Möglichkeit  denken,  dass 
das  Jacob sohn'sche  Organ  mit  seiner  Choanarrinne  bei  den  Tieren  für 
das  gustatorische  Riechen  diene? 


VI.  Die  Olfactometrie, 

Überall  wo  Maß  und  Zahl  mitreden,  gewinnt  unsere  Beobachtung 
an  Schärfe ,  unser  Urteil  an  Bestimmtheit.  Darum  haben  wir  es  in  der 
Olfactologie  als  einen  Fortschritt  zu  begrüßen,  dass  von  so  vielen  Seiten 
eine  Messung  der  Schärfe  des  Geruchssinnes  angestrebt  wird.  Ich  werde 
mir  daher  erlauben,  hier  die  verschiedenen  zu  diesem  Zwecke  vorge- 
schlagenen Methoden  in  chronologischer  Folge  initzuteilen  und  schließlich 
meine  eigene  olfactometrische  Methode  einigermaßen  ausführlicher  zu 
beschreiben. 

Sämtliche  olfactometrische  Methoden  früherer  und  neuester  Zeit  be- 
zwecken die  Bestimmung  der  »Reizschwelle«,  welche  man  dann  als 
Maß  der  Geruchsschärfe  betrachtet.  Der  zu  diesem  Zwecke  einzuschla- 
gende Weg  ist  jedoch  verschiedenartig.  Theoretisch  handelt  es  sich  vor 
allem  zu  ermitteln,  mit  wie  vielen  Teilen  Luft  man  ein  bestimmtes  Riech- 
gas zu  verdünnen  hat  zur  Erzielung  einer  kaum  merkbaren  Empfindung. 
Ein  solches  Verfahren  wurde  von  Valentin  in  seinem  »Grundriss  der 
Physiologie «  S.  515  angegeben: 

«Mischt  man  ein  Volumen  eines  Riechstoffes  mit  z.  B.  hundert  Volumina 
Luft,  nimmt  hiervon  ein  Volumen,  um  es  mit  neuen  hundert  Volumina 
Atmosphäre  zu  mengen,  und  schreitet  auf  diese  Art  fort,  so  erhält  man 
natürlich  zuletzt  eine  Gasmasse,  die  nur  ein  bekanntes  Minimum  des 
gegebenen  Riechstoffes  einschließt.  Man  kann  Flüssigkeiten,  in  denen 
Riechkörper  aufgelöst  sind,  in  ähnlicher  Weise  immer  mehr  homöo- 
pathisch verdünnen.  Man  hat  auf  diese  Art  ein  Mittel,  die  Grenzwerte; 
welche  das  Geruchsorgan  wahrnimmt,  annähernd  bestimmen  zu  können.« 

»Ein  Luftraum,  der  den  200  000.  Teil  an  Bromdampf  einschloß,  bot 
mir  einen  unangenehmen  Geruch  im  ersten  Augenblicke  dar.  F,s  bedarf 
wahrscheinlich  weniger  als  i/600  Milligramm  Brom,  um  die  eigentümliche 
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Geruchsempfindung  hervorzurufen.  Phosphorwasserstoffgas,  das  nur  755000 
des  Ganzen  dem  Volumen  nach  betrug ,  lieferte  noch  einen  deutlichen 
Knoblauchgestank.  Schwefelwasserstoffgas  scheint  1  oder  2  Million  teile 
herunter  zu  gehen.« 

Der  Leser  wird  aus  diesem  Citate  entnehmen,  dass,  wie  zweckmäßig 
die  Art  der  Verdünnung  auch  sein  möge,  nichts  desto  weniger  ein  Ver- 
suchsfehler sich  notwendig  einschleichen  muss.  Die  Wände  der  Gefäße, 
worin  die  Gase  vermischt  und  das  Gemenge  aufbewahrt  wurden,  halten 
durch  Adhäsion  stets  eine  bestimmte  Menge  Riechstoff  fest.  Wir  erinnern 
uns  aus  dem  zweiten  Abschnitte,  dass,  was  auf  diese  Weise  haften  bleibt, 
keineswegs  als  gering  betrachtet  werden  darf.  In  einer  Reihe  auf  ein- 
anderfolgender  Verdünnungen  wird  also  ein  relativ  bedeutender  Verlust 
zu  Stande  gekommen  sein,  und  der  Wert,  welchen  man  schließlich  als 
Reizschwelle  annehmen  zu  müssen  glaubt,  wird  factisch  sich  als  zu  groß 
ergeben,  d.  h.  wäre  der  Versuchsfehler  vermieden  worden,  so  würde 
man  eine  noch  größere  Verdünnung  riechbar  gefunden  haben.  Valentin 
hat  später  auch  aus  dieser  oder  anderen  Ursachen  einmal  einer  anderen 
Methode  sich  bedient.  So  berichtet  er  z.  B.  einige  Zeilen  weiter,  dass, 
wenn  fünf  Milligramm  Nelkenöl  in  einen  55 — 56  1  Luft  haltenden  Ballon 
getropft  wurden,  diese  Luft  nach  Gewürznelken  roch.  Änliche  Versuche 
findet  man  in  der  2.  Auflage  des  Lehrbuches  für  mehrere  Riechstoffe 
angeführt.  Hier  wurden  also  die  allmählichen  Verdünnungen  vermieden, 
was  unzweifelhaft  ein  großer  Vorteil  war.  Zugleich  wurde  einem  anderen 
Nachteil  vorgebeugt,  nämlich  die  vorübergehende  Abstumpfung  des  Ge- 
ruchssinns des  Versuchsanstellers  und  die  starke  Adhäsion  von  dergleichen 
Riechdämpfen  an  die  Gegenstände  im  Laboratorium,  welche  die  Anwen- 
dung von  concentrierten  Riechstoffen  immer  nach  sich  zieht.  Noch  in 
anderer  Weise  umging  Valentin  die  durch  allmähliche  Verdunstung 
verursachten  Fehler.  Er  tropfte  Moschustinctur  in  eine  große  Menge 
Wasser  und  fand,  dass  vermutlich  noch  V2000000  Teil  eines  Milligramms 
»spurweise»  wahrgenommen  werden  konnte. 

Merkwürdig  ist  es,  dass  in  diesen  ältesten  Messungen  Valentin 's 
bereits  alle  später  angewendeten  Methoden  zurückzufinden  sind,  wenigstens 
in  soweit,  als  man  dasselbe  als  unmittelbare  Methode  zur  Be- 
stimmung der  Reizschwelle  betrachten  kann.  Unter  der  Bezeichnung 
»Reizschwelle«  verstehe  ich  denn  die  Bestimmung  der  größten  Ver- 
dünnung, in  welcher  ein  Riechstoff  noch  riechbar  ist.  Wrenn  man  das  mit 
einem  einzelnen  Atemzuge  respirierte  Luftquantum  in  Erwägung  zieht, 
so  wird  man  im  Stande  sein,  daraus  die  kleinste  noch  riechbare  Menge 
eines  mit  der  Atmung  aufgenommenen  Stoffes  in  Milligrammen  oder 
^lumseinheiten  zu  berechnen. 

Wegen  der  Schwierigkeiten,  mit  welchen  die  unmittelbare  Bestimmung 
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der  Reizschwelle  verbunden  ist,  zumal  bei  Messungen,  welche  öfters 
wiederholt  und  in  kurzer  Zeit  vollendet  werden  müssen,  halte  bereits 
Fröhlich  in  Brücke's  Laboratorium  kurz  nach  Valentin  eine  indirecte 
Methode  gewählt.  Dabei  wird  auf  den  absoluten  Charakter  des  End- 
resultates verzichtet.  Man  kommt  zu  einem  Ergebnisse,  das  wohl  in 
Vergleichung  mit  anderen  Resultaten  die  Beurteilung  der  Geruchsschärfe 
ermöglicht,  allein  an  und  für  sich  nicht  zur  Kenntnis  der  kleinsten  noch 
riechbaren  Menge  eines  Stoffes  führt.  In  dieser  Hinsicht  stehen  alle 
indirecten  Bestimmungsmethoden  dem  von  Valentin  in  die  Physiologie 
des  Geruches  eingeführten  Verfahren  nach.  Dieser  Übelstand  ist  aber 
nicht  groß,  denn  man  darf  sich  über  die  Genauigkeit  der  letzteren  keines- 
wegs übertriebene  Vorstellungen  machen.  Selbst  wenn  die  physiologischen 
Bedingungen  des  Versuchs  so  vollkommen  wie  möglich  sind  und  alle 
Fehlerquellen  vermieden  werden,  so  kann  man  streng  genommen  nichts 
weiter  erlangen  als  die  Bestimmung  der  größten  Verdünnung  des  Riech- 
stoffes, welche  noch  einen  Geruchseindruck  auszulösen  vermag.  Geht 
man  weiter  und  sucht  man  die  Reizschwelle  in  Milligrammen  auszu- 
drücken, so  kommt  man  zu  höchst  ungenauen  Schätzungen.  Es  wäre 
vielleicht  noch  möglich,  den  Umfang  einer  Atmung  bei  angestrengtem 
Riechen  zu  bestimmen,  aber  die  genaue  Ermittlung  des  Bruchteiles  der 
eingeatmeten,  mit  den  Riechzellen  in  Berührung  gekommenen  Menge  des 
Riechgases  erwies  sich  bislang  noch  als  eine  Unmöglichkeit.  Welchen 
Gewinn  hat  man  daher  von  einer  Angabe,  wie  z.  B.  dass  Vgoo  Milligramm 
Brom,  oder  t/60  Milligramm  Phosphorwasserstoff  das  Minimum  Perceptible 
seien?  Unter  solchen  Verhältnissen  darf  man  den  Wert  der  indirecten 
olfactometrischen  Methoden  nicht  zu  gering  veranschlagen,  um  so  weniger 
als  es  in  den  meisten  Fällen  noch  möglich  scheint,  auf  Umwegen,  von 
den  mittels  der  indirecten  Methode  gefundenen  Resultaten  zur  Kenntnis 
der  größten  Verdünnung  zu  gelangen,  in  welcher  die  als  Versuchsobjeet 
benutzten  Stoffe  noch  riechbar  sind. 

R.  Fröhlich1)  mischte  eine  Anzahl  von  ätherischen  Ölen,  Harzen. 
Gewürzen,  Kräutern,  Vanille,  Moschus  u.  s.  w.  mit  einer  bestimmlen 
Menge  Stärkemehl  derartig,  dass,  wie  verschieden  auch  der  Geruch  sein 
mochte,  die  Intensität  ungefähr  dieselbe  war.  Diese  Riechstoffe  von 
gleicher  Intensität  wurden  dann  »in  kleinen  Probefläschchen  wohl  ver- 
schlossen gehalten.  Behufs  der  Prüfung  des  Geruchsorganes  wurden 
dieselben  dem  Experimentator,  nachdem  dieser  die  Augen  vorher  ge- 
schlossen hatte,  vorgehalten,  von  größeren  allmählich  zu  kleineren  Dis- 
tanzen übergehend,  wobei  dann  sowohl  die  Entfernung,  als  auch  d.e 


1)  Sitzungsberichte  der  mathematisch-naturwissenschaftlichen  giasse  der  kaiserl. 
Acadcmie  der  Wissenschaften.  Bd.  VI.  4  85t. 
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Zeit,  welche  derselbe  zur  Fällung  eines  Urteils  dabei  bedurfte,  berücksich- 
tig! wurde.«  Im  Original  heißt  es  dann  später:  »Wir  nahmen  die  Versuche 
mit  der  größtmöglichsten  Genauigkeit  vor,  indem  wir  dabei  jeden  Luft- 
strom welcher  zur  Verbreitung  der  Gerüche  in  der  Atmosphäre  beitragen 
konnte,  sorgfältig  vermieden;  wiederholt  maßen  wir  die  Entfernungen,  in 
welchen  gewisse  Riechstoffe  noch  erkannt  werden  konnten,  an  einem 
Lineale  ab,  mit  der  Vorsicht,  dass  wir  das  dieselben  enthaltende  Fläsch- 
chen  erst  dann  vorsichtig  öffneten,  wenn  es  sich  am  Lineale  in  der 
Richtung  der  Nasenöffnung  befand,  in  welcher  Richtung  dann  das  Fläsch- 
chen  nicht  allzu  langsam,  um  nicht  durch  zu  langes  Offenhalten  die 
Gerüche  in  der  Atmosphäre  zu  verbreiten,  gegen  die  Nase  zugeführt 
werde.  So  roch  ich  in  einer  Entfernung  von  140  mm  noch  deut- 
lich Nelkenöl;  Lichtenfels  roch  Nelkenöl  in  einer  Entfernung  von 
105  mm;  Lavendelöl  roch  ich  auf  160  mm,  Lichtenfels  auf  120.  Es 
sind  diese  Zahlen  die  Resultate  wiederholt  angestellter  Versuche.  Die 
Fehlergröße  beträgt  im  Maximum  40  mm«1). 

Die  Fr  öh  lieh  'sehe  Methode  stützt  sich  offenbar  auf  folgende  physi- 
kalische Betrachtung:  Es  bildet  sich  um  das  Fläschchen  mit  dem  Gemenge 
von  Nelkenöl  und  Stärkemehl  eine  Duftwolke,  deren  Dichtheit  nach 
den  Diffusionsgesetzen  vom  Fläschchen  aus  nach  der  Peripherie  zu- 
nimmt. Sobald  die  Nase  der  Versuchsperson  in  eine  Schichte  dieser 
Wolke  gerät,  deren  Dichtheit  der  Reizschwelle  jener  entspricht,  wird 
sie  zum  ersten  Male  den  Geruch  zu  erkennen  vermögen.  Nun  wird 
in  Wirklichkeit  statt  der  Nase  der  Versuchsperson  das  Fläschchen  selbst 
dieser  genähert,  wodurch  jedoch  die  Bedingungen  kaum  verändert  werden, 
weil  bei  so  langsam  diffundierenden  Ölen  wie  jene  (Nelkenöl,  Lavendelöl), 
mit  welchen  Fröhlich  vorzugsweise  seine  Versuche  anstellte,  man 
sich  die  Duftwolke  gleichsam  als  durch  das  Fläschchen  mitgenommen  vor- 
stellen kann.  Diese  Methode  ist  unzweifelhaft  geistreich  ausgedacht,  schade 
jedoch  dass  ihr  stets  etwas  unberechenbar  Wechselndes  anhaften  wird. 

Überdies  ist  es  klar,  dass  die  mit  einem  und  demselben  Riechstoffe 
gewonnenen  Resultate  wohl  gegenseitig  vergleichbar  sind,  dagegen  aber 
keine  Vergleichung  mit  den  mittels  anderer  Riechstoffe  erzielten  Ergeb- 
nissen gestatten;  die  Diffusionsgeschwindigkeiten  der  verschiedenen  Riech- 
gase gehen  doch  zu  weit  auseinander2).  Auch  kann  man  aus  der  ungefähr 
gleichen  Intensität,  welche  Fröhlich's  Probefläschchen  zeigten,  nicht  auf 
die  Gleichheit  der  Dampfdichtheit  des  Riechgases  in  der  Mündung  der 
Fläschchen  schließen.  Man  weiß  im  Gegenteile  ganz  gewiss,  dass  diese 
ursprüngliche  Dichtheit  äußerst  verschieden  sein  muss,  da  der  eine  Stoff 


1 )  1.  c.  S.  326  u.  334. 

2)  Vergleiche  den  II.  Abschnitt, 
iwaardemaker,  Physiologie  des  Geruchs. 
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in  dieser,  der  andere  in  jener  Concentration  zum  ersten  Male  riech- 
bar wird. 

Die  Physiologie  des  Geruches  war  während  langer  Zeit  angewiesen 
sich  mit  Valentin's  unmittelbaren,  und  mit  Fröhlich's  indirecten 
Messungen  zu  begnügen.  Erst  fünfunddreißig  Jahre  später  versuchte 
E.  Aronsohn  eine  neue  indirecte  Methode.  Dieser  Forscher  ließ,  wie 
wir  im  IV.  Abschnitte  erwähnten,  eine  auf  Körpertemperatur  erwärmte 
«Chlornatriumlösung«  in  vornüber  gebeugter  Stellung  aus  einer  Höhe 
von  ungefähr  y2  m  durch  eine  »Eichel  in  die  Nase  fließen«.  Wenn  er 
nun  dieser  Flüssigkeit  eine  ganz  geringe  Menge  beliebigen  Riechstoffes  zu- 
fügte, so  wurde  eine  deutliche  Geruchs  Wahrnehmung  empfunden.  Bei 
allmählicher  Verminderung  der  zugesetzten  Menge  des  Parfüms  näherte 
man  sich  mehr  und  mehr  der  Reizschwelle.  Aronsohn  gelangte  auf 
diese  Weise  zur  Bestimmung  der  Geruchsschärfe  seiner  Versuchsobjecte. 
Er  war  der  Ansicht,  dass  die  Wahrnehmung  in  diesen  Versuchen  durch 
die  Einwirkung  des  aufgelösten  Riechstoffes  auf  die  Sinnesschleimhaut 
hervorgerufen  werde.  Ich  habe  bereis  früher  erörtert,  dass  dies  noch 
keineswegs  erwiesen  ist,  und  halte  es  vielmehr  für  wahrscheinlich,  dass 
stets  ein  Luftbläschen  in  der  Riechspalte  zurückbleibt,  und  daselbst  ein 
wenig  von  dem  Riechstoffe  in  der  Luft  verflüchtigt  wird1).  Ist  dies  der 
Fall,  so  wird  die  Berührung  des  gasförmigen  Riechstoffes  mit  den  Riech- 
zellen in  der  gewöhnlichen  Weise  ermöglicht.  Wenn  unsere  Ansicht 
richtig  ist,  so  muss  die  von  Aronsohn  gefundene  Reizschwelle  eine 
Function  der  wahren  Reizschwelle  sein.  Das  Verhältnis  dieser  beiden 
Werte  wird  jedoch  ein  ziemlich  zusammengesetztes,  und  in  hohem  Maße 
von  der  dem  Riechstoffe  zur  Verdunstung  aus  der  Auflösung  in  der 
Luftblase  gegebenen  Zeit  abhängig  sein.  Bei  Anwendung  der  Nasen- 
douche  wird  man  daher  genau  die  Zeit  beachten  müssen,  welche  vom 
Beginne  des  Hineinfließens  bis  zum  Augenblicke  der  Geruchswahrnehmung 
abläuft,  ein  Factor,  den  Aronsohn  nicht  berücksichtigt  hat,  was  von 
seinem  Standpunkte  aus  auch  natürlich  ist.  Solche  Zeitmessungen  würden 
übrigens  nur  chronographisch  ausführbar  sein  und  den  Versuch  in  ziem- 
lich beträchtlicher  Weise  verwickeln. 

Wiewohl  Aronsohn's  Verfahren  eine  vollkommen  berechtigte  Methode 
für  die  Geruchsmessung  ist  und  sogar  den  Vorteil  bietet,  dass  sie  uns 
unabhängig  von  der  Atmung  macht,  so  dürften  seine  numerischen  Resul- 
tate vorläufig  nur  wenig  dienlich  sein.  Wir  kennen  nicht  die  Größe  der 
in  der  Kiechspalte  zurückbleibenden  Luflbläschen ,  deren  Schätzung  nur 
möglich  sein  wird,  wenn  bei  jedem  Versuche  die  Kopfhaltung  genau  ange- 

1)  Dieser  Zweifel  wurde  auch  in  Hermann'*  Jahresbericht  hervorgehoben. 
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geben  wäre,  was  in  der  allgemeinen  Beschreibung  nicht  geschehen  und 
ebensowenig  bei  jedem  besonderen  Versuch.  Überdies  bleibt  es  ungewiss, 
ob  stets  hinreichende  Zeit  zur  Verdunstung  gestattet  wurde,  und  endlich 
ob  die  Flüssigkeit  in  der  Nähe  des  Luftbläschens  wohl  an  der  allgemeinen 
Strömung  beteiligt  gewesen.  Denn  sobald  die  Nasenhöhle  mit  der  Salz- 
lösung gefüllt  ist,  werden  offenbar  ähnliche  Verhältnisse  eintreten,  wie 
in  Paulsen's,  meinen  und  Frank's  Versuchen  für  die  Luftströmungen 
in  den  Nasenhöhlen.  Tote  Räume,  in  welchen  fast  Stillstand  stattfindet, 
dürften  in  den  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Nasenhöhlen  gleichfalls  nicht 
fehlen,  und  solche  tote  Räume  können  wir  gerade  in  der  Regio  olfac- 
toria  voraussetzen.  Die  hierhin  geflossene  Flüssigkeit  wird  daher  nicht 
erneuert  und  der  Riechstoff,  welcher  verdampft,  nur  äußerst  langsam 
durch  Diffusion  ersetzt. 

Es  wird  nicht  befremden,  dass  nach  den  von  Fröhlich  und  Aron- 
sohn  angewendeten  indirecten  Messungen  der  Geruchsschärfe  das  all- 
gemeine Bedürfnis  einer  genaueren  Bestimmung  sich  fühlbar  machte, 
welchem  bald,  zuerst  von  Fischer  und  Penzoldt,  und  später  von 
H.  G.  Dibbits  Rechnung  getragen  wurde. 

Fischer  und  Penzoldt  nahmen  die  directe  Messung  wieder  auf, 
wie  Valentin  sie  ursprünglich  angestrebt  hatte.    Sie  vermieden  jedoch 
die   allmählichen  Verdünnungen  und   gewannen  hierdurch  eine  bisher 
unerreichte  Genauigkeit.    Sie  untersuchten,  wie  viel  Mercaptan  und  wie 
viel  Ghlörphenol  in  der  Luft  des  ganzen  Laboratoriumsaales  verteilt 
werden  müsse,  um  bei  einem  von  außen  Eintretenden  einen  wahrnehm- 
baren Geruchseindruck  hervorzurufen.   Es  zeigte  sich,  dass  eine  äußerst 
genüge  Menge  genügt,  0,01  mg  Mercaptan,  gleichmäßig  in  230  cbra  Luft 
des  abgeschlossenen  Raumes  verteilt,   gab  wohl   eine   schwache,  aber 
doch  deutliche  Geruchsempfindung.    Pro  Liter  Luft  müssen  daher  nur 
/230QO000  mg  vorhanden  gewesen  sein,  ein  in  der  That  sehr  überraschendes 
Ergebnis.  Für  Ghlörphenol  fand  man  als  geringste  noch  wahrnehmbare  Menge 
bedaufig  1  mg  in  230  cbm  verteilt,  also  y2300oo  per  Liter  Luft.   Die  Wände 
des  Versuchssaales  waren  vollkommen  glatt,  der  Boden  aus  Steinfließen. 
ha  war  durch  Fächerbewegung   für  die  gleichmäßige  Verteilung  der 
Uil   über  den  ganzen  Saal  gesorgt.    Der  einzige  eingeschlichene  Fehler 
Oestand  darin  ,  dass  man  das  Mercaptan  in  alkoholischer  Lösung  mittels 
eines  fernen  Spray  verstäubte.   Obwohl  dieses  Verfahren  äußerst  praktisch 

t  hT  r       7  Zeit  ('°  MinUlen)  CUe  §aDZe  Meü§e  zu  verdampfen,  so 
d    Anwendung  von  Alkohol  doch  keineswegs  zu  empfehlen,  denn 
dadurch  wird  eme  Compensatio^  des  Geruchs  des  Mercaptans  und  des 

::;r,; :  A,Dkrs  w  ***** **  ™  -  ~  — t 
-i„ ,  irjlD :  r  rher  r3  lvnzoidt      ^  ^  *«> 
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für  ein  normales  Geruchsorgan  liegt  vermutlich  noch  unter  72:joooooo  mg 
Mercaptan  per  Liter. 

II.  C.  Dibbits1)  bediente  sich  der  Eigenschaft  des  Zinkacelates,  durch 
Wasser  teilweise  in  ein  unlösliches  basisches  Salz  und  freie  Essigsäure 
zersetzt  zu  werden,  was  bereits  bei  gewöhnlicher  Stubentemperatur  vor 
sich  geht,  solange  noch  Krystallwasser  vorhanden  ist.  Sobald  jedoch  das 
Salz  ganz  wasserfrei  geworden,  so  hört  auch  dies  Entweichen  der  Essig- 
säure auf.  Dies  ist  noch  der  Fall  bei  Temperaturerhöhung  z.  B.  bis  auf 
80°  C.  Lässt  man  unter  diesen  Verhältnissen  trockene  Luft  über  das 
wasserfreie  Salz  streichen,  so  erleidet  dieses  keinen  Gewichtsverlust,  und 
Lackmuspapier  wird  sich  nicht  in  der  darüber  ziehenden  Luft  verfärben. 
Setzt'  man  jedoch  der  Luft  eine  kleine  Menge  Wasserdampfes  zu,  so  wird 
die  Zersetzung  sofort  beginnen,  das  Salz  an  Gewicht  verlieren  und  Lack- 
muspapier sich  röten. 

H.  C.  Dibbits  leitete  im  Verlauf  von  16  Stunden  60  1  feuchter  Luft 
über  das  Salz ,  während  welcher  Zeit  ein  Gewichtsverlust  von  1 6,8  mg 
sich  ergab.  Wasseraufnahme  hatte  bei  80°  nicht  stattgefunden,  denn 
als  dann  wieder  trockene  Luft  mit  dem  Salze  in  Berührung  gebracht 
wurde,  blieb  das  Gewicht  unverändert.  Der  anfängliche  Gewichtsverlust 
muss  also  auf  Rechnung  der  freigewordenen  Essigsäure  gesetzt  werden. 
Dieser  Gewichtsverlust  giebt  jedoch  nicht  unmittelbar  das  Gewicht  der 
verdunsteten  Essigsäure  an.  Die  Zersetzung  des  Salzes  durch  den  Wasser- 
dampf kann  nach  einer  dieser  beiden  Gleichungen  stattfinden: 
Zn  (C,  ff3  02)  2  +  ff,  0  =  Zn  0  +  2  C,  ff4  02 
1 83        +  '18  =  81   +  120 

oder: 

Zn  (C,  ff3  02)  2  +  2  ff,  0  =  ZnH2  02  +  2  C2  ff4  02 
,183  +  36  =  99  +  120 
Letztere  Gleichung  ist  die  wahrscheinlichste.  Nach  dieser  stimmen 
84  Teile  Gewichtsverlust  (183-99)  mit  120  Teilen  Essigsäure  tiberem, 
also  16,8  mg  Gewichtsverlust  mit  24  Teilen  Essigsäure.  Es  waren  daher 
von  letzterer  24  mg  in  60  1  verteilt  gewesen.  Nun  fand  Dibbits  den 
Essiesäuregeruch  in  der  entweichenden  Luft  noch  deutlich  wahrnehmbar; 
er  kommt  daher  zum  Schlüsse,  dass  Essigsäure  in  einer  Verdünnung  von 
0,40  mg  per  Liter  jedenfalls  über  der  Reizschwelle  der  Geruchsschärfe 

&Zu  derselben  Zeit,  als  Dibbits  seine  Versuche  anstellte,  war  ich 
selbst  bestrebt,  eine  für  physiologische  Untersuchungen  braue hbaro  - 
faetmnetrische  Methode  zu  finden.   Gerade  nut ,  Uuc ksu-bl  aul  d.e  >•  U 
Verwendbarkeit  war  ich  veranlasst,  eine  md.recte  Methode  zu  Wählen, 

4)  H.  CDibbitS,  Festschrift  zu  D anders'  Jubiläum.  1  888.  S.  49*. 
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Fig.  1 


denn,  wie  gesagt,  directe  Bestimmungen  können  der  Art  der  Sache  nach 
nicht  so  schnell  und  leicht  vor  sich  gehen,  um  bei  Untersuchungen  über 
die  Ermüdung  des  Geruchssinnes  u.  s.  w.  verwertet  werden  zu  können. 
Andererseits  sollten  meine  indirecten  Messungen  genügende  Genauigkeit 
besitzen,  damit  eine  zeitweilige  Vergleichung  derselben  mit  den  directen 
Bestimmungen  der  Mühe  lohnen  könne. 

Wenn  man  die  Luft  vor  dem  Einatmen  durch  ein  Rohr  ziehen  lässt, 
dessen  Innenwände  mit  einem  Riechstoffe  bedeckt  sind,  so  wird  man  einen 
deutlichen  Geruch  wahrnehmen.  Der  Geruch  wird  sich  schwächer  oder 
stärker  kundgeben  je  nach  der  Art  des  angewendeten  Stoffes,  und 
weiter  wird  die  Intensität  je  nach  der  Länge  oder  Kürze  des  gewählten 
Rohres  wechseln.  Wenn  man  sich  also  in  einer  Reihe  von  Versuchen 
desselben  Riechstoffes  bedient,  wird  man  Gelegenheit  haben,  durch 
willkürliche  Verlängerung  oder  Verkürzung  des  Rohres  stärkere  oder 
schwächere  Gerüche  zu  erzeugen,  deren  verhältnismäßige  Stärke  man 
außerdem  aus  der  Länge  des  Rohres  genau  kennt.  Dieser  Kunstgrill' 
bringt  von  selbst  die  Lösung  unseres  Problems  und  man  erhält  einen 
Apparat,  für  welchen  ich  den  Namen  »Riechmesser«1)  oder  »Olfacto- 
meter2)  vorschlage  (Fig.  12). 

Ein  solcher  Riechmesser  kann 
höchst  einfach  hergestellt  werden. 
Dessen  wesentliche  Bestandteile  sind 
ein  den  Riechstoff  enthaltender  Cylin- 
der,  und  ein  Rohr,  durch  welches 
man  riecht.  Der  Cy linder  wird 
vollständig  oder  nur  zum  Teil, 
je  nachdem  es  der  Versuch  er- 
heischt, über  das  Rohr  gescho- 
ben. Von  dem  Riechrohre  bleibt  ein 
Ende  frei,  welches  umgebogen  ist 
und  in  das  Nasenloch  eingeführt  wird. 
Die  von  mir  benutzten  Röhren  sind 
nicht  so  dick,  dass  sie  die  Nasenöffnung  vollkommen  füllen;  ich  trage 
Sorge,  sie  nur  in  die  vordere  Hälfte  derselben  einzuführen  mit  Rück- 
sicht auf  den  bereits  oft  erwähnten  Eick 'sehen  Versuch,  aus  welchem 
hervorgeht,  dass  man  nur  mit  der  vorderen  Hälfte  riecht.  Das  Riechrohr 
mit  aufgeschobenem  Riechstolfcylinder  ist  in  einem  kleinen  als  Handhabe 
dienenden  hölzernen  Schirm  befestigt,  welcher  zugleich  den  Riechstoff 

1)  Olfactus.    Plinius  Lib.  X.  Cap.  L.W. 

-2)  Zuerst  beschrieben  im  »Feestbundel  Donders'  .lubileum«.  4888.  S.  187,  in 
demselben  Jahre  veröffentlicht  in  »Berliner  kirn.  Wochenschrift«  Nr.  47  und  im 'fol- 
genden Jahre  in  »The  LanceU  June  29.  1889.  p.  1  300. 
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von  dem  anderen  Nasenloche,  mit  dem  man  nicht  riechen  will,  ab- 
schließt. Rohr  und  Schirm  können  auseinander  genommen  werden,  um 
sie  zu  reinigen  oder  in  der  Tasche  mit  zu  führen. 

Man  muss,  um  vergleichbare  Resultate  zu  erzielen,  den  genannten 
Bestandteilen  des  Apparates  bestimmte  Dimensionen  geben.  Meine  C\  linder 
sind  immer  10  cm  lang  und  8  mm  im  Lichten,  und  haben  eine  gläserne 
Außenhülse  (m.  a.  W.  sie  stecken  in  einem  weiteren  Glasrohr),  um  zu 
verhindern,  dass  der  Geruch  auf  andere  Weise  als  durch  das  Riechrohr 
zur  Nase  dringt.  Das  Riechrohr  hat  5  mm  im  Lichten ,  während  seine 
Wandung  1 — 1,5  mm  dick  ist  und  das  Ganze  daher  genau  in  den  Riech- 
sto  fleylinder  passt. 

Rei  Beachtung  dieser  Vorschriften  befindet  sich  die  Riechquelle 
immer  in  demselben  Abstand  vom  Sinnesorgane.  Auch  die  Art 
und  Weise,  auf  welche  der  Geruch  mit  der  Atmungsluft  mitgeführt  wird, 
ist  stets  constant:  Es  wechselt  nur  die  Schnelligkeit  des  Luftstromes 
innerhalb  bestimmter  Grenzen.  Dies  ist  der  einzige  veränderliche  Factor 
und  die  Schwankungen  sind,  wie  ich  sogleich  zeigen  werde,  so  unbe- 
deutend ,  dass  man  sie  bei  gegenseitiger  Vergleichung  der  Ergebnisse 
nicht  in  Rechnung  zu  bringen  braucht.  Dabei  werden  wir  prüfen, 
welche  Folgen  eine  verschiedene  Weise  des  Atmens  für  die  vom  Olfacto- 
meter  hervorgebrachten  Reize  haben  kann. 

Man  wird  je  nachdem  in  ein  ,und  derselben  Zeit  viel  oder  wenig 
Luft  durch  den  Apparat  einatmen  können.  Sind  nun  die  Mengen  des 
von  der  Innenwand  des  Cylinders  freigewordenen  Riechstoffes  ganz  die- 
selben, so  werden  sie  im  ersteren  Falle  in  einem  großen  Luftquantum 
verteilt,  im  anderen  Falle  in  einem  beschränkten  Luftvolum  zusammen- 
gedrängt sein.  Nun  bringt  es  der  eigenartige  Rau  des  Geruchsorgans 
mit  sich ,  dass  nur  ein  kleiner  Teil  der  Einatmungsluft  in  die.  Nähe  der 
Sinneselemente  geraten  kann;  daher  kommt  nicht  aller  hineingeleiteter 
Riechstoff  zur  Wahrnehmung.  Dies  ist  allein  der  Fall  mit  einem  con- 
stanten  Rruchteil,  welcher  den  Rand,  der  Riechspalte  bestreicht.  Hiervon 
dringt  ein  Teil  durch  Diffusion  in  die  enge  Spalte  und  löst  eine  Empfin- 
dung aus.  Dicht  mit  Geruch  geschwängerte  Luft  wird  deshalb  als  ein 
stärkerer  Reiz  auf  das  Sinnesorgan  wirken  als  ein  in  viel  Luft  verteiltes 
Riechgas,  das  ursprünglich  in  ebenso  großer  Menge  in  die  Nasenhöhle 
einströmte.  Die  Redingungen  für  das  Riechen  sind' demnach  am  günstigsten 
wenn  der  aus  dem  Olfactometer  entnommene  Riechstoff  in  so  wenig  als 
mißlich  Atmungsluft  verteilt  wird.  Dies  ist  nun  der  Fall,  wenn  man 
möglichst  langsam  aspiriert.  Die  absolute  Dauer  jeder  Atmung  wird  dabei 
natürlich  gleichgültig  sein,  da  wir  mir  mit  dem  jedesmal  die  .Nasenhöhle 
aufs  neue^  füllenden  Riechgas,  nicht  aber  mit  der  ganzen  Menge  des 
schließlich  in  den  Lungen  angesammelten  Riechsto lies  zu  rechnen  haben 


VI.  Die  Olfactometrie. 


87 


Man  wählt  daher  bei  oberwähnten  Versuchen  stets  eine  minimale  Strom- 
geschwindigkeit. 

Auch  hierin  soll  Maß  gehalten  werden.  Das  Atmen  soll  der  Luft- 
bewegung eine  gewisse  minimale  Geschwindigkeit  verleihen,  damit  sie 
bogenförmig  längs  der  Nasenscheidewand  ströme,  wie  es  für  das  Riechen 
erforderlich  ist.  Denn  wenn  die  eingeatmete  Luft  über  den  Boden  der 
Nasenhöhle  nach  den  Choanen  streicht,  bleibt  sie  in  zu  großer  Entfernung 
von  dem  eigentlichen  Sinnesorgan,  um  durch  Diffusion  zu  diesem  dringen 
zu  können.  Dadurch  wird  eine  gewisse  Grenze  gesetzt  für  die  Verzöge- 
rung der  Einatmung  beim  Riechen.  Wenn  man  Jemanden  zum  ersten 
Male  das  Olfactometer  zu  einem  Riechversuche  benutzen  lässt,  wird  man 
gewöhnlich  ihn  öfter  aspirieren  sehen,  ehe  er  sich  über  die  Empfindung 
äußert.  Vor  allem  wird  dies  der  Fall  sein,  wenn  der  Apparat  derartig 
eingestellt  ist,  dass  er  einen  schwachen,  eben  noch  wahrnehmbaren 
Geruch  hervorbringt.  Der  Experimentator  bestimmt  durch  diese  vor- 
läufige Untersuchung,  auf  welche  Weise  wohl  zu  aspirieren  sei,  um  mit 
möglichst  wenigem  Riechstoffe  die  deutlichste  Wahrnehmung  zu  erzielen, 
und  wird  diese  bald,  fast  unbewusst  finden.  Das  gleiche  Verfahren 
wird  dann  bei  späteren  Versuchen  beibehalten,  und  nötigenfalls  zurück- 
gesucht. 

Ich  benutze  seit  1889  als  olfactometrische  Cylinder  poröse  Röhren, 
welche  die  Firma  't  Ho  oft  und  Labouchere  in  Delft  aus  den  ge- 
wöhnlichen Bestandteilen  des  Porzellans  ihrer  weltberühmten  Fabrik1) 
für  mich  verfertigte.  Es  ist  eine  poröse,  an  und  für  sich  fast  geruchlose 
gebrannte  Kaolinmasse.  Der  unbedeutende  noch  merkbare  Erdgeruch 
verschwindet  ganz  und  gar,  wenn  man  die  Cylinder  einige  Tage  in  von 
Zeit  zu  Zeit  erneuertem  Wasser  liegen  lässt.  Die  Cylinder  werden  an 
beiden  Enden  glatt  abgeschnitten  und  an  diesen  Stellen  auch  glasiert, 
die  Innen-  und  Außenfläche  bleiben  jedoch  in  ihrem  ursprünglichen  Zu- 
stand, d.  h.  weiß,  porös  und  für  Flüssigkeiten  leicht  durchdringbar. 
Solche  Cylinder  functionieren  bei  physiologischen  Geruchsmessungen  als 
olfactometrische  Cylinder.  Wir  tauchen  sie  vor  dem  Versuche  in  eine 
Stöpselflasche  oder  ein  weites  Reagensglas,  welche  mit  der  riechenden 
Flüssigkeit,  womit  experimentiert  werden  soll,  gefüllt  sind.  Mau  kann 
■i.  B.  eine  Lösung  von  Baldriansäure  wählen.  Der  Gehalt  an  riechendem 
Bestandteil  wird  vorher  genau  bestimmt,  im  Falle  von  Baldriansäure  sehr 
zweckmäßig  durch  Acidimetrie.  Die  porösen  Cylinder  verbleiben  in  einer 
solchen  Stöpselflasche  mehrere  Stunden,  bis  man  annehmen  kann,  dass  die 
Flüssigkeit  die  Poren  des  Porzellans  vollständig  angefüllt  hat,  wenigstens 


W  Dieser  Firma  und  deren  damaligem  Ingenieur  Herrn  Grundel  schulde  ich 
dafür  großen  Dank. 
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dass  dies  in  den  der  Innen-  und  Außenwand  zunächst  gelegenen  Schichten 
stattgefunden  habe.  Sie  werden  dann  aus  der  riechenden  Flüssigkeil 
genommen,  außen  abgetrocknet  und  flüchtig  durchgeblasen,  um  die 
abtropfende  Flüssigkeit  zu  entfernen,  und  schließlich  dem  Olfactometer 
angefügt.  Die  Bestimmung  der  Geruchsschärfe  bietet  dann  keinerlei 
Schwierigkeit  und  man  ist  vollkommen  sicher,  wenn  man  sich  derselben 
Cylinder  mit  der  gleichen  Concentration  der  diese  durchtränkenden 
Flüssigkeit  bedient,  stets  dieselbe  Wertziffer  für  die  dem  minimum  per- 
ceptibile  entsprechende  Cylinderlänge  zu  erhalten.  Das  beabsichtigte 
minimum  perceptibile  ist  dann  in  rein  physischen,  genau  messbaren  Grüßen 
ausgedrückt. 

Diese  Größen  sind: 

1)  die  Länge,  bis  zu  w elcher  der  olfactometrische  Cylinder  heraus- 
geschoben wird; 

2)  die  Concentration  der  als  Geruchsquelle  angewendeten  Lösung. 
Alle  übrigen  Umstände  sind  ganz  constant ,  wie  die  Dimensionen  des 

Riechrohres,  die  Entfernung  der  Geruchsquelle  vom  Sinnesorgane,  die 
Dimensionen  der  porösen  mit  Riechstoff  getränkten  Cylinder,  die  Porosität 
der  Cylinder  u.  s.  w. 

Die  Anwendung  von  aufgelösten  Riechstoffen  ist  für  die  Olfactometrie 
von  großem  Vorteile,  da  man  damit  natürlich  eine  unbegrenzte  Ver- 
schiedenheit in  die  zur  Riechmessung  dienenden  Gerüche  bringen  kann. 
Zugleich  lässt  sich  die  Intensität  des  Reizes  leicht  regulieren.  Man  kann 
mittels  derselben  ein  Individuum  in  einer  Sitzung  die  ganze  Reihe  der 
Abstufungen  durchlaufen  lassen,  denn  es  ist  sogar  möglich,  alle  von  der 
schwächsten  bis  zur  stärksten  in  einem  einzigen  Cylinder  zu  vereinigen. 
Theoretisch  genügt  ein  einziger  Cylinder,  der  in  concentrierte  Lösung 
eingetaucht  war.  Wenn  er  sich  in  solchem  Stande  befindet,  dass  das  vor- 
dere glasierte  Ende  mit  dem  des  Glasrohrs  in  einer  Ebene  steht,  ist  die 
Reizintensität  gleich  Null,  während  beim  vollständigen  Herausschieben  die 
Reizstärke  maximal  wird.  Zwischen  diesen  beiden  Extremen  finden  sich 
alle  möglichen  Übergänge.  An  einem  derselben  muss  in  jedem  Falle 
die  Reizschwelle  des  Patienten  liegen.  Nur  das  Bestreben,  so  lange  man 
noch  nicht  weiß,  um  wie  viel  das  Riechvermögen  abgeschwächt  ist,  alle 
stark  riechenden  Gegenstände  fern  zu  halten,  mahnt  zur  Vorsicht.  Auch 
der  Genauigkeit  wegen  ist  es  erwünscht,  die  Reihe  von  Intensitätssl ufen 
über  zwei  oder  drei  Cylinder  zu  verteilen,  ein  erster  Cylinder.  welcher 
in  ganz  schwache,  ein  zweiter,  der  in  mittelstarke,  und  ein  dritter,  der 
in  concentrierte  Lösung  des  riechenden  Stoffes  hineingelegt  wird. 

Den  Vorteilen  gegenüber  stehen  jedoch  allerlei  Nachteile,  unter  welchen 
vor  allem  der  Zeitverlust  beim  Tränken  der  Cylinder,  deren  Reinigung 
u.  s.  w.    Darum  ist  es  manchmal  praktisch,  statt  der  porösen  Röhren 
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feste  Stoffe  für  olfactometrische  Cylinder  zu  verwenden.  Dies  kann  man 
bewerkstelligen,  wenn  man  einen  oder  den  anderen  Riechstoff  im  reinem 
Zustande  oder  mit  einem  Bindemittel  vermengt,  welches  ihm  die  er- 
forderliche Consistenz  verleiht,  in  Gylinderform  rollt  oder  gießt. 

Auf  diese  Weise  lassen  sich  Wachs,  Tolubalsarn,  Benzoeharz,  Juchten- 
leder, Fette,  Seifen  und  riechende  Holzarten  u.  s.  w.  äußerst  leicht  ver- 
wenden. Wenn  man  derlei  olfactometrische  Cylinder  mit  eingeschobenem 
Riechrohre  aufbewahrt,  werden  sie  jahrelang  dieselbe  Geruchsintensität 
behalten,  da  sie  von  der  Luft  abgeschlossen  sind.  Eine  derartige  Samm- 
lung wird  es  nicht  allein  ermöglichen,  vielerlei  Gerüche  jederzeit  zur 
Hand  zu  haben,  sondern  auch  deren  Intensität  regulieren  zu  können. 
Hat  man  einmal  mit  einem  olfactometrischen  Cylinder  Versuche  angestellt, 
so  kennt  man  ungefähr  die  Stärke  seines  Geruchs  und  durch  das  Ein- 
und  Ausschieben  des  Cylinders  lässt  man  dieselbe  von  Null  bis  zu  ihrer 
vollen  Intensität  variieren.  Ich  bediene  mich  daher  mit  großer  Vorliebe 
bei  Versuchen,  in  welchen  die  Qualität  des  Geruches  keine  entscheidende 
Rolle  spielt,  aus  zwei  bestimmten  Stoffen  verfertigter  olfactometrischer 
Cylinder.  Von  diesen  Stoffen  hat  der  eine  einen  schwachen,  der  andere 
einen  starken  Geruch.    Diese  sind: 

Vulkanisierter  Kautschuk, 
Ammoniacum-Guttapercha. 

Der  Kautschuk  kommt  hauptsächlich  in  Betracht  bei  Messung  eines 
normalen  oder  eines  nur  wenig  abgeschwächten  Geruchssinnes.  Solch 
ein  Riechmesser  ist  nicht  schwer  herzustellen,  denn  für  unseren  Zweck 
genügt  ein  gewöhnliches  Kautschukrohr,  vorausgesetzt,  dass  man  eines 
wählt,  welches  nicht  bereits  vorher  als  Gasschlauch  gedient  und  vor- 
ausgesetzt, dass  dasselbe  8  mm  im  Lichten  hat.  Der  Geruch  solcher 
Röhren  ist  zwar  einigermaßen  verschieden,  je  nach  der  Bereitungsweise 
des  Kautschuks,  dessen  Schwefelgehalte,  und  der  Aufbewahrungszeit, 
allein  dies  ist  kein  Hindernis.  Die  Qualität  der  Geruchswahrnehmung 
stimmt  für  alle  ziemlich  überein,  und  kleine  Unterschiede  der  Intensität 
stören  durchaus  nicht.  Muss  man  doch  jeden  neu  hergestellten  Apparat 
stets  an  einem  normalen  Geruchsorgane  aichen,  was  man  auch  später  bei 
großer  Hitze  oder  strenger  Kälte  s.ogar  für  bereits  geprüfte  Olfactometer 
zu  wiederholen  hat.  Bei  den  von  mir  selbst  aus  rotem  Kautschuk  zu- 
sammengestellten Riechmessern,  entspricht  bei  15°C.  eine  Cylinderlänge 
von  0,7  cm  dem  von  einer  normalen  Person  wahrgenommenen  Minimum. 
Andere  Kautschuksorten  werden  ein  paar  Millimeter  mehr  oder  weniger 
aufweisen. 

Vulkanisierter  Kautschuk  wurde  darum  zur  Construction  eines 
Standard-Riechmessers  gewählt,  weil  dieser  Stoff  drei  unserm  Zwecke 
sehr  zu  gute  kommende  Eigenschaften  besitzt.  Erstens  kann  man  dessen 
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Geruch  häufig  und  lange  fortgesetzt  ohne  Ermüdung  riechen;  das  Sin- 
nesorgan wird  nur  verhältnismäßig  wenig  abgestumpft,  so  dass  man 
jedesmal  aufs  Neue  den  Geruch  erkennt.  Dann  wird  der  Kautschuk- 
geruch nicht  leicht  durch  andere  Parfüms  verdrängt.  Man  kann  auch 
in  Gemächern,  worin  geraucht  wird,  noch  ziemlich  gut  mit  diesen  01- 
taclometern  arbeiten.  Endlich  haftet  der  von  der  Innenfläche  des  Cy- 
linders  freigegebene  gasförmige  Riechstoff  nur  in  geringem  Maße  an  den 
Wänden  des  gläsernen  Riechrohres.  Es  wird  daher  nur  selten  nötig 
werden,  den  Apparat  behufs  der  Reinigung  zu  zerlegen.  Meistens  ge- 
lingt die  Entfernung  der  noch  anhaftenden  Riechteilchen  durch  einfaches 
Blasen  durch  das  Riechrohr.  Das  letztere  wird  jedenfalls  genügen,  wenn 
es  sich  um  die  Prüfung  eines  einigermaßen  abgestumpften  Sinnesorgans 
handelt,  bei  welchem  kleine  Unterschiede  verschwinden. 

Der  Geruch  des  vulkanisierten  Kautschuks  ist  zu  schwach,  um  durch 
ein  Geruchsorgan  wahrgenommen  zu  werden,  welches  bedeutend  an 
Empfindlichkeit  eingebüßt  hat.  Selbst  die  ganze  Cylinderlänge  meines 
Apparates  ('10  cm)  erweist  sich  bald  als  ungenügend  bei  Rauchern,  deren 
Geruchssinn  z.  B.  durch  einen  chronischen  Nasenkatarrh  abgestumpft  ist. 
In  einem  solchen  Falle  wird  das  Ammoniacum-Guttapercha  gute 
Dienste  leisten. 

Wenn  man  Guttapercha  und  Gummi-Ammoniacum  zu  gleichen 
Teilen  mengt  und  erwärmt,  so  erhält  man  eine  Masse,  die  in  allerlei 
Formen  gegossen  werden  kann  und  nach  Abkühlung  eine  sehr  geeignete 
Consistenz  gewinnt.  Aus  dieser  Masse,  dem  »Kuns thorn«,  werden  über 
eingeschobene  Glasröhren  Cylinder  von  10  cm  Länge  und  8  mm  im 
Lichten  geformt.  Der  daran  bemerkbare  Geruch  lässt  sich  schwer  be- 
schreiben. Mir  scheint,  dass  der  Geruch  des  Ammoniacum-Guttaperchas 
oder  Kunsthorns  mit  jenem  des  Kautschuks  eine  gewisse  Ähnlichkeit 
hat,  aber  auch  an  den  des  Lakritzensaftes  erinnert. 

Das  Kunsthorn  riecht  ziemlich  stark.  Sogar  wenn  die  Einatmungsluft 
im  Kunsthorn-OIfactometer  nur  über  eine  äußerst  kleine  Strecke  streicht, 
kann  man  einen  scharfen  brenzlichen  Geruch  sehr  deutlich  wahrnehmen. 
Unter  diesen  Umständen  kann  die  Empfindung  ungefähr  mit  jener  von 
einem  vollkommen  ausgeschobenen  Kautschukcylinder  verglichen  werden. 
Diese  beiden  Olfactometer  schließen  sich  quantitativ  unmittelbar  an  ein- 
ander an.  Scheint  der  eben  beschriebene  aus  Kautschuk  zu  schwach, 
so  bietet  der  kunsthörnerne  gerade  die  erforderten  Grade  von  Riech- 
st,irke.    Das  Kunsthorn  ist  jedoch  unbrauchbar  zur  Bestimmung  der 

 malen  Geruchsschärfe.    Wie  klein  man  auch  die  Cylinderoberfläche 

mache,  immer  wird  der  charakteristische  Geruch  gespürt.  Für  annähernde 
Bestimmungen  aber  kann  auch  dieser  Apparat  einigermaßen  geeignel 
gemacht  werden,  indem  man  eines  der  Cylindcrenden  abschrägt.  Wird 
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ein  solcher  Cylinder  mit  dem  abgeschliffenen  Ende  nach  vorn  über  das 
Riechrohr  geschoben,  so  kann  man  auch  schwache  Reize  erzeugen,  welche 
an  der  Grenze  des  normalen  Riechens  liegen.  Ich  benutze  jedoch  für 
genaue  Messungen  immer  nur  das  andere  senkrecht  abgeschnittene  Ende, 
da  sonst  die  Vergleichung  der  Resultate  unter  sich  gestört  sein  würde. 

Rei  solchen  Olfactometern  sind  die  Geruchsstärken  proportional  zur 
Länge  des  ausgeschobenen  Cylinderteiles.  Der  Reweis  hierfür  ist  be- 
reits in  den  vorangehenden  Erörterungen  enthalten.  Haben  wir  doch 
bemerkt,  dass,  wenn  der  Apparat  die  gehörigen  Dimensionen  hat,  zuerst 
die  Riechljuelle  sich  stets  in  derselben  Entfernung  befindet,  und  ferner 
die  Luft  immer  auf  gleiche  Weise  aspiriert  wird.  Das  Einzige,  was  außer 
der  Länge  des  Cylinderteiles  einem  Wechsel  unterworfen  sein  kann,  ist 
der  Luftstrom,  doch  habe  ich  gezeigt,  dass  auch  diese  Veränderungen 
unbedeutend  sind.  Die  Proportionalität  zwischen  den  Cylinderlängen  und 
den  Geruchsstärken  macht  die  Anwendung  des  Olfactometers  höchst  ein- 
fach. Angenommen,  dass  man  für  eine  Anzahl  von  Personen,  oder  für 
ein  und  dieselbe  Person  unter  verschiedenen  Redingungen,  die  Minima 
bestimmt  hat,  dann  wird  die  Empfindlichkeit  des  Sinnesorganes  dazu 
umgekehrt  proportional  sein.  Der  kleinste  Wert  der  Cylinderlänge  ent- 
spricht der  größten  Riechschärfe.  Dies  liegt  bereits  in  der  Vorstellung 
einbegriffen,  welche  man  sich  über  die  Schärfe  des  Sinneswerkzeuges 
bildet.  Ein  scharfer  Riechsinn  ist  etwas  anderes  als  ein  feiner  Riech- 
sinn1). Redeutet  letzterer  die  Fähigkeit,  kleine  Unterschiede  in  der  Qua- 
lität zu  unterscheiden,  welche,  wie  man  sagt,  Apotheker,  Parfumeure, 
Theehändler  u.  s.  w.  durch  Übung  sich  zu  erwerben  wissen,  so  versteht 
man  hingegen  unter  Riechschärfe  die  Eigenschaft,  bereits  durch  unbe- 
deutende Intensitäten  angeregt  zu  werden.  Der  Grad  dieser  Riechschärfe 
wird  durch  die  Intensität  des  geringsten  Reizes  unmittelbar  angegeben. 
Was  wir  »Messen  der  Riechschärfe«  nennen,  ist  nach  dem  Sinne 
der  Redeutung,  welche  man  allgemein  mit  diesem  Begriffe  selbst  ver- 
bindet und  welche  ich  auch  im  Anfange  dieses  Abschnittes  entwickelt 
habe,  nichts  anderes,  als  die  Bestimmung  und  Vergleichung  der  Reiz- 
schwellen. Daraus  erhellt,  dass  das  Ergebnis  unserer  Messungen  durch 
einen  gemeinen  flruch  ausgedrückt  werden  kann.  Nennen  wir  0  und  0' 
die  gesuchten  Riechschärfen,  L  und  L'  die  gefundene  Cylinderlänge,  so 
ist,  da  sie  verkehrt  proportional  sind. 

0  ~~  II ' 


4)  Vergl.  von  Vintschgau,  Physiologie  des  Geruchs,  in  Hermann'*  Hand- 
Buch  der  Physiologie.  Bd.  III.  2.  S.  270. 
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Wenn  nun  0  die  normale  Riechschärfe  Olfactus)  bedeutet  und  L  die 
entsprechende  Cyliaderlünge,  so  wird,  indem  wir  0  =  \  annehmen, 

l 


sein.  Die  kleinste  Cylinderlänge,  bei  welcher  ein  normales  Sinnesorgan 
noch  Empfindung  hat,  beträgt  für  unseren  vulkanisierten  Kautschuk 
0,7'  cm.  Ein  Sinnesorgan,  welches  durch  einen  pathologischen  Process 
an  Empfindlichkeit  verloren  und  z.  B.  erst  bei  einer  Cylinderlänge  von 
7  cm  einen  deutlichen  Kautschukgerach  wahrnimmt,  hat  daher 

oder  eine  Riechschärfe  von  yi0. 

Es  ist  hierbei  vollkommen  gleichgültig,  mittels  welchen  Olfactometers 
die  Bestimmung  bei  dem  gesunden  und  dem  kranken  Geruchssinne  vor- 
genommen wurde,  wenn  nur  beide  mit  demselben  Apparate  gemessen 
wurden. 

In  jüngster  Zeit  hat  Charles  Henry1)  meine  Methode  etwas  abge- 
ändert, wodurch  sie,  wie  es  scheint,  mehr  den  Bedürfnissen  der  Par- 
fumerien-Industrie  Rechnung  trägt.  Er  behielt  das  Princip  der  zwei 
übereinander  verschiebbaren  Cylinder  bei,  wodurch  nach  Belieben  ein- 
mal eine  größere,  ein  andermal  eine  kleinere  Oberfläche  der  Luft  dar- 
geboten werden  kann,  brachte  aber  zwei  Modifikationen  in  der  tech- 
nischen  Ausführung  an.  In  erster  Reihe  wurde  das  einfache  Riechrohr 
durch  ein  Rohr  ersetzt,  welches  am  Nasenende  gabelförmig  verzweigt 
ist.  Von  beiden  Armen  wird  je  einer  in  eines  der  Nasenlöcher  eingeführt, 
sodass  durch  beide  gleichzeitig  aspiriert  wird.  Eine  zweite  wichtigere 
Abänderung  ist  die,  dass  die  olfactometrischen  Cylinder  weder  aus  po- 
röser gebrannter  Porzellanerde,  noch  aus  einem  festen  Riechstoffe  her- 
gestellt^ werden.  Charles  Henry  nimmt  einen  Cylinder  aus  porösem 
Papier,  lässt  jedoch,  anstatt  denselben  zu  durchtränken,  ihn  mit  dem 
Riechstoff  in  Gasform  in  Rerührung  kommen,  welcher  dann  durch  das 
Papier  zu  diffundieren  anfängt.  Er  berechnet  aus  der  Zeitdauer  der 
stattgehabten  Diffusion  die  Menge  des  in  das  Riechrohr  aufgenommenen 
Riechgases  und  schließt  daraus  auf  die  Menge  des  minimum  percepti- 
bile.  Dies  ist  das  Princip  der  Neuerung,  welche  Charles  Henry  an 
meinen  Olfactometern  anbringen  zu  müssen  glaubte.  Ich  werde  die 
Einzelheiten  der  technischen  Ausführung  mit  nahezu  den  eigenen  \\  or- 
ten des  Autors  beschreiben-). 


e 


1)  Comptcs  rendus  de  l'Academie  des  Sciences  du  9  Fovr.  i  S<M. 
i  Charles  Henry,  Olfactometre  fonde  sur  la  diffusioi)  ,  Iravers  les  mem- 
branes  flexibles.  Comptes  rendus  des  seances  de  l'academie  des  Sciences.  9  Fevr.mi. 


VI.   Die  Olfactometrie. 


93 


Der  Apparat  bestellt  aus  einem  gläsernen  Behälter  A,   in  welchen 
zwei  ineinander  gleitende  Röhren  tauchen: 

I  )  ein  papiernes,  unten  abgeschlossenes  Rohr  B; 

2)  ein  in  Millimeter  geteiltes  Glasrohr  C,  das  beim  Gebrauch  in  die 
Nasenlöcher  eingeführt  wird. 

Die  riechende  Flüssigkeit  wird  in  den  Behälter  gegossen,  und  sobald 
letzterer  von  Duft  gesättigt,  wird  das  Ganze  in  ein  durch  einen  Kork- 
pfropfen dicht  verschlossenes  Cylinderglas  gestellt.    Die  Versuchsperson 
hebt  das  Rohr  C  mit  einer  gleichmäßigen  Handbewegung.  Der  aus  dem 
Behälter  in  das  Glasrohr  gelangte  Dampf  wird  bei  jedem  Einatmen  bei- 
nahe °anz  aufgesaugt.    Es  wäre  leicht,  mittels  eines  unnachgiebigen, 
nur  eine  bestimmte  Ausdehnung  des  Brustkorbes  gestattenden  Gurteis 
eine  andauernd  gleichmäßige  Inspirationsintensität  zu  erzielen,  allein 
diese  (wie  man  sich  durch  Verdin's  Pneumographen  überzeugen  kann 
allerdings  genügende  Vorkehr  hat  eine  dem  Versuche  nachteilige  Been- 
gung zur  Folge.   Der  Versuchende  unterbricht  die  Handbewegung  im 
Augenblicke,  in  welchem  die  Minimum-Empfindung  eintritt,  und  ver- 
zeichnet die  Höhe  und  Dauer  der  Hebung.   Man  findet  das  minimum 
perceptibile  in  diesen  beiden  Größen  ausgedrückt  und  berechnet  es  mit 
Hülfe  einer  Zahl,  welche  abhängig  ist  vom  Versuche  und  von  einer 
Constanten  des  Apparats  und  endlich  auch  noch  von  einer  Constanten  des 
riechenden  Stoffes1). 


1)  »Nennen  wir  Q'  das  Gewicht  des  zu  untersuchenden  Dampfes,  welcher  aus 
dem  gesättigten  Behälter  durch  das  Papier  während  einer  Secunde  pro  qmm  in  das 
Rohr  eintritt;  P  das  Gewicht  desselben,  das  nach  Ablauf  der  Zeit  t  durchgegangen, 
indem  das  einen  Umkreis  R  messende  Papierrohr  bis  zur  Höhe  z  mit  einer  con- 
stanten  Steigungsgeschwindigkeit  o  bloßgelegt  worden  ist,  so  hat  man  in  jedem 
Augenblicke 

dP  =  Q'  In  R  z  dt  +  0'  2?r  R  dz  dt; 
welch  letzteres  Glied  jedoch  eine  unendlich  kleine  Größe  zweiter  Ordnung  ist,  die 
vernachlässigt  werden  darf,  desgleichen  auch  die  nach  und  nach  sich  ergebenden 
Werte  des  Dampfdruckes  im  Rohre,  wie  der  Versuch  und  eine  einfache  Berechnung 
zeigen.    Da  nun  z  =  at  ist,  so  wird 

d  P 

—  =  Q'  in  R  at. 

dt  w. 

daraus  ergiebt  sich  durch  Integration  und  Substitution  des  a  durch  seinen  Wert 

P  =  Q'  TT  R  st. 

Nennen  wir  V  den  Umfang  des  Glasrohres,  so  ist  der  durchduftete  Raum 

V+n  R2z; 

das  minimum  perceptibile  M  ist  nach  der  Definition 

P 

V  +n  RH; 
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Henry's  Olfaotometer  wurde  einer  scharfen  Kritik  seitens  eines 
anderen  französischen  Olfactologen,  Jacques  Passy1),  unterzogen,  welcher 
der  Quotient 

Tili 

V  +  Ti  Wz  =  B 

ist  ein.  Zahl,  welche  zugleich  vom  Versuche  und  vom  Apparate  abhängig  ist,  folg- 
lich Wird,  vorausgesetzt,  dass  der  Dampf  im  Räume  vollkommen  diffundierte, 
(1)  M  =  BztQ'. 

Zur  Bestimmung  des  Q>  betrachten  wir  die  zwei  Verdampfungs-Oberflächen  als 
der  Einheit  gleich,  von  welchen  eine  der  freien  Luft  ausgesetzt,  die  andere  mit  dem 
Papier  des  Olfactometers  bedeckt,  d.  h.  als  ein  biegsames  Diaphragma,  über  und 
unter  welchem  der  Gesamtdruck  gleich  ist,  die  Einzeldrucke  des 
Dampfes  und  der  Luft  aber  verschieden  sind.  Bezeichnet  A  eine  gleich- 
zeitig von  der  Flüssigkeit  und  dem  atmosphärischen  Druck  abhängige  Constante,  so 
erhalten  wir  für  das  Gewicht  q,  welches  in  der  freien  Luft  verdampfte,  wenn  F  die 
Maximalspannung,  f  die  Spannung  des  Dampfes  in  der  Atmosphäre  sind  (die  im  all- 
gemeinen außer  für  Wasserdämpfe  gleich  Null  ist  . 

■2)  .  q  =  A(F  —  f). 

An  der  mit  Papier  bedeckten  Oberfläche  hat  der  Dampfdruck  unmittelbar  über 
dem  Diaphragma  denselben  Wert  f,  im  allgemeinen  gleich  Null;  allein  unmittelbar 
darunter  ergiebt  sich  ein  auffällig  verschiedener  Werth  cp,  daher  nehmen  wir  Hil- 
das Gewicht  g',  welches  durch  das  Papier  hindurch  verdampfte, 

(3)  q'  =  A[F~cp). 

Mit  Gustave  Robin  fortgesetzte  Versuche  gaben  das  merkwürdige  Resultat, 
q' 

dass  —  für  alle  Körper  gleich  bleibt,  unabhängig  von  der  Temperatur  innerhalb  be- 
stimmter Grenzen  (+4°  bis  14°)  und  durchschnittlich  gleich  0,63.  Wir  fanden  in 
der  That:  Alkohol  0,63;  Äther  0,67;  Chloroform  0,63;  Wasserdampf  0,66;  Schwefel- 
kohlenstoff 0,66;  Benzin  0,65. 

Nennen  wir  diese  Verhältnisse  «.  Die  Analogie  zwischen  der  Diffusion  des 
Dampfes  und  der  Wärmedilfusion  verfolgend,  nehmen  wir  einen  Coefficienten  0,  wel- 
cher nur  vom  Papier  und  dem  Körper  abhängig  ist,  so  können  wir 

(4)  q'  =  Q(cp—f) 

setzen,  indem  wir  (3)  und  (4)  gleichstellen  und  die  Spannungen  eliminieren. 

(5)  .     0  =  4  '"' 


i  —  « ' 

aber  da  gleichfalls  Q'=0F,  bekommen  wir,  wenn  wir  in  Betracht  ziehen,  dass  im 
Rohre  des  Olfactometers  f  =  0, 


(6)  Q'  =  q 


1  —  « 

Da  die  Oberfläche  des  Papierrohres  '/4  im  Umfange  geklebt  ist,  so  müssen  wir 
diesen  Wert  mit  dem  Coefficienten  "/12  multiplicieren.  welcher  aus  der  Bestimmung 
des  Gewichtes  des  unter  gleichen  Temperaturverhältnissen  durch  einfaches  Papier 
oder  durch  das  geleimte  Papier  diffundierten  Ammoniaks  berechnet  wird: 

"A"  — - —  ==  -»,69.« 
"4  —  a 


I)  Comptes  rendus  des  Seances  de  In  Societe  biologique  du  30  Janvier  IS92. 
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die  Integralrechnungen  hier  für  verkehrt  angewendet  hält.  Er  erinnert, 
dass  dieselben  auf  folgendes  Gesetz  sich  stützen.  Wenn  man  eine  und 
dieselbe  Flüssigkeit  zuerst  an  der  freien  Luft,  und  dann  unter  einer 
Membran  verdampfen  lässt,  so  ist  das  Verhältnis  zwischen  den  ver- 
dampften Mengen  eine  constante  Zahl,  welche  für  alle  Flüssigkeiten 
0,65  sein  würde.  Nun  aber,  sagt  Passy,  sei  dieses  Gesetz  auf  Henry  s 
Olfactometer  gar  nicht  anzuwenden.  Henry  setze  voraus,  dass  der 
Dampfdruck  unter  der  Membran  constant  wäre,  was  gewiss  nicht  der 
Fall  ist,  denn  diese  Membran  ist  ein  Papiercy  linder,  welcher  anfangs 
des  Versuches  vollkommen,  gegen  Ende  desselben  nur  teilweise  bedeckt 
ist.  Der  Druck  ist  daher  im  Beginne  gleich  der  Maximaldampfspannung, 
und  fällt  erst  später  allmählich  während  des  Versuches.  Überdies  — 
bemerkt  Passy  einige  Zeilen  weiter  —  habe  Henry  nicht  bemerkt, 
dass  er  durch  die  Bewegung  des  Bohres  seines  Instrumentes  den  ganzen 
Innenraum  vergrößerte.  Es  entsteht  demzufolge  ein  Einwärtssaugen  der 
Luft,  und  es  muss  also  notwendiger  Weise  Luft  aus  den  Nasenlöchern 
in  den  Apparat  zurückströmen.  Wenn  dessen  ungeachtet  eine  Biech- 
wahrnehmung  zu  Stande  kommt,  so  geschieht  dies,  weil  der  Geruch  in 
so  übergroßer  Menge  vorhanden  ist,  dass  er  nach  den  Nasenlöchern  zu 
in  entgegengesetzter  Bichtung  des  Luftstromes  in  diesen  diffundieren 
kann.  Kein  Wunder  also,  dass  Henry  für  seine  minima  perceptibilia 
viel  höhere  Werte  fand  als  seine  Vorgänger. 

Was  den  ersten  Teil  dieser  Kritik  anbelangt,  so  kann  ich  Passy 
vollkommen  beistimmen.  Ich  glaube  auch,  dass  Berechnungen  hier  ganz 
verfehlt  sind  und  vermied  sie  darum  sorgfältig  für  meinen  Olfactometer. 
Durch  die  von  Henry  daran  angebrachten  Modificationen  sind  genaue 
Bestimmungen  noch  schwieriger  geworden.  Denn  während  man  bei 
frisch  aus  der  riechenden  Lösung  herausgenommenen  porösen  Porzellan- 
cylindern  noch  voraussetzen  kann,  dass  an  der  Innenfläche  eine  Flüssig- 
keitsschichte  hafte,  welche  auch  die  Brücken  zwischen  den  Poren  be- 
kleidet, und  wir  deshalb  annehmen  können,  dass  die  Flüssigkeit  aus  der 
ganzen  Oberfläche  verdampfe,  so  wird  diese  Folgerung  für  Henry 's 
poröse  Cylinder  nicht  mehr  stichhaltig  sein.  Ich  kann  daher  nicht  ein- 
sehen, dass  wir  durch  letztere  Abänderungen  leichter  zur  Kenntnis  des 
iiiinimurn  perceptibile  in  Milligrammen  gelangen  sollten.  Überdies  be- 
gegnen wir  sowohl  bei  der  einen  als  bei  der  anderen  Modification  allerlei 
Bedenklichkeiten  wegen  der  Adhäsion  des  Biechgases  an  der  Innen- 
fläche des  Biechrohrs.  Wenn  wir  also  für  meinen  Geruchsmesser,  sei 
es  in  seiner  ursprünglichen  Form,  welcher  ich  auch  für  die  Parfumerien- 
industrie  den  Vorzug  gebe,  sei  es  in  einer  modificierten  Gestalt,  die 
gefundene  Geruchsschärfe  in  Dampfdichtigkeit  umrechnen  wollen,  so 
bleiben   wir  auf  Vergleichung   mit   einer   oder   der  anderen  directen 
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Methode,  wie  jene  Valentin'*,  Penzoldt's,  Fischer's  und  Dibbits', 


angewiesen. 


Die  /weile  Einwendung  in  Passy' s  Kritik  scheint  mir  weniger  ge- 
rechtfertigt. Das  Heben  des  Riechrohres  in  Henry's  Versuchen  geschah 
vermutlich  so  langsam,  dass  von  einer  solchen  Gegenströmung  wohl 
kaum  die  Rede  sein  dürfte.  In  einem  Prospect  des  Fabrikanten  G.  Berle- 
mont  wird  nämlich  ein  Beispiel  gegeben.  Darin  wurde  das  Riechrohr 
in  1  I  Secunden  über  eine  Höhe  von  1 5  mm  gehoben.  Man  kann  also 
sicher  annehmen,  dass  die  durch  diese  Bewegung  hervorgerufene  Strö- 
mung ganz  vernachlässigt  werden  dürfe.  Wenigstens  dem  Einflüsse  der 
Einatmung  gegenüber  sinkt  sie  auf  Null  herab.  Doch  bleibt  Henry's 
Olfactometer  ein  Apparat  von  zweifelhaftem  Werte.  Der  Inhalt  des  Glas- 
rohrs beträgt  50  cbcin,  welcher  Raum  noch  um  einige  Centimeter  durch 
das  Ausschieben  während  des  Versuches  vermehrt  wird.  In  dem  an- 
geführten Beispiele  betrug  der  ganze  parfümierte  Raum  65 '/4  cbcin.  Aus 
diesem  Volumen  scheint  man  mehrere  Male,  nehmen  wir  an  z.  B.  vier- 
mal, während  des  Versuches  eingeatmet  zu  haben.  Henry  nimmt  an, 
dass  der  ganze  Raum  durch  solch  eine  Einatmung  entleert  werde,  was 
er  doch  kaum  im  absoluten  Sinne  meinen  kann.  Vermutlich  wird  die 
Luft  im  Apparate  nur  verdünnt,  ünd  unmittelbar  nach  Anhalten  des 
Atmens  wieder  von  außen  gefüllt.  Es  ist  mir  rätselhaft,  wie  man  unter 
diesen  Umständen  zur  Berechnung  einer  wirklichen  Dampfdichtigkeit  ge- 
langen kann.  Selbst  vergleichende  Bestimmungen  der  Geruchsschärfe 
—  welche  doch  immer  der  Zweck  einer  indirecten  olfactometrischen 
Methode  sind  —  scheinen  mir  auf  diese  Weise  nicht  erreichbar.  Dies 
würde  nur  dann  der  Fall  sein,  wenn  Henry  die  Luft  unten  in  seinem 
olfaetmetrischen  Cylinder  von  außen  aus  frei  eintreten  ließe,  dann  aber 
wäre  Henry's  Modifikation  meinem  ursprünglichen  Riechmesser  voll- 
kommen gleich,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  das  poröse  mit  Flüssig- 
keit getränkte  Rohr  durch  ein  Papier  ersetzt  wird,  durch  welches  ein 
Riechgas  hindurch  diffundiert.  Ich  will  gerne  anerkennen,  dass  unter 
einigen  Umständen  eine  wichtige  technische  Verbesserung  hiermit  erreicht 
sein  würde.  Wenn  ich  alles  in  allem  den  erbitterten  Streit  zwischen 
Henry  und  Passy  in  der  Socicte  de  Biologie1)  erwäge,  so  will  es  mir 
scheinen,  dass  Henry  dadurch  auf  einen  Irrweg  geraten,  dass  er  ein 
nur  für  indirecte  Bestimmungen  der  Geruchsschärfe  berechnetes  Olfacto- 
meter für  die  absolute  Methode  anwenden  wollte.  Zu  diesen.  Zweck 
wurde  der  olfaclometrische  Cylinder  am  unteren  Ende  abgeschlossen, 
und  die  von  Passy  mit  Recht  beanstandeten  gewagten  Berechnungen 
gemacht.    Gleichzeitig  aber  wurde  dem  Zweck  nicht  genüge  geleistet. 

1)  Comptes  rendus  des  Seances  de  la  Societe  de  Biologie.  G  et  20  FevrieM892. 
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.laques  Passy  >)  gab  kurz  nach  oberwähnter  Polemik,  anfangs  1892, 
eine  directe  olfaclometrisehe  Methode  an,  welche  große  Einfachheit  mit 
ziemlich  bedeutender  Genauigkeit  vereinigt.  Er  giebt  folgende  Be- 
schreibung : 

»Ich  nehme  eine  bestimmte  Menge  Riechstoffes,  z.  B.  I  g,  löse  sie  in 
bestimmten  Gewichtsteilen  Alkohol,  z.  B.  9  g,  und  stelle  so  eine  erste 
Lösung  her,  welche  y10  des  Riechstoffes  enthält.  Von  dieser  ersten 
Lösung  nehme  ich  wieder  eine  bestimmte  Menge,  z.  B.  1  g,  welche  ich 
in  einer  neuen  Menge  Alkohol  auflöse,  u.  s.  f.  Ich  erhalte  auf  diese 
Weise  sehr  leicht  und  mit  einer  großen  Genauigkeit,  eine  Reihenfolge 
von  titrierten  Lösungen  von  y10,  y100,  yioo0,  yioooooo  u-  s-  w-  Je  na°h 
Bedarf.  Ich  entnehme,  nachdem  dies  geschehen,  der  ersten  Lösung  einen 
Tropfen,  welchen  ich  in  eine  Flasche,  etwa  z.  B.  eine  Literflasche,  ein- 
führe, deren  Boden  zur  Beschleunigung  der  Verdunstung  leicht  erwärmt 
wird.  Der  zu  Untersuchende  legt  dann  die  Nase  an  die  Flaschenmün- 
dung und  riecht.  Hierauf  nehme  ich  auf  dieselbe  Weise  einen  Tropfen 
aus  der  zweiten  Auflösung,  und  fahre  so  lange  fort,  bis  das  Versuchssubject 
erklärt  nichts  mehr  riechen  zu  können.  Ich  schließe  daraus,  dass  das 
minimum  perceptible  zwischen  den  beiden  letzten  Versuchen  liege.  Ich 
nehme  dann  die  Gegenprobe  vor,  welche  darin  besteht,  dass  man  mit  einer 
zu  schwachen  Lösung  beginnt  und  allmählich  zu  stärkeren  fortschreitet, 
bis  eine  Geruchswahrnehmung  entsteht2).  Die  Grenzen,  innerhalb  welcher 
das  Minimum  liegt,  werden  auf  diese  Weise  annähernd  gefunden,  und 
letzteres  wird  dann  leicht  durch  ein  genaueres  Vorgehen  zu  bestimmen 
sein,  wozu  genügen  wird,  entweder  mehrere  Tropfen  der  allzu  schwachen 
Lösung  zu  verwenden,  oder  eine  Reihenfolge  von  Auflösungen  herzu- 
stellen, welche  zwischen  den  zu  starken  und  zu  schwachen  Verdünnungen 
liegen.« 

Wie  wir  sehen,  kann  man  dieses  Verfahren  sehr  schnell,  und  die 
Messungen  mit  großer  Genauigkeit  ausführen.  Dennoch  ergeben  sich 
hier  einige  sehr  störende  Fehlerquellen.  Passy  warnt  vor  zweien,  zu- 
erst vor  der  Anwesenheit  von  Alkohol,  welcher  den  Geruch  teilweise 
maskiert.  Er  bedient  sich,  um  diesen  Nachteil  so  viel  als  möglich  zu 
beseitigen,  äußerst  kleiner  Tröpfchen  (4  75  in  einem  Gramm).  Gleichwohl 
ist  es  offenbar,  dass  auf  diese  Weise  der  Fehler  keineswegs  vollkommen 
ausgeschlossen  wird.  Ich  werde  in  einem  späteren  Abschnitte  Gelegen- 
heit  haben,  der  Ursache  nachzuforschen,  worauf  dieses  teilweise  Verhüllen 

1)  L.  c.  30  Janvier  4  892. 

2)  „Dieses  letztere  Verfahren  wird  sich  in  der  Thai  als  das  angemessenste  be- 
ehren, sobald  man  annähernd  den  richtigen  Verdünnungsgrad  ermittelt  hat.  Hier- 
durch allem  lässt  sich  der  Ermüdung  vorbeugen,  welche  sich  rasch  bei  Anwendung 
von  zu  starken  Lösungen  einstellt.« 


Zwaardcmakor,  Physiologie  des  Geruchs. 
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des  Geruches  durch  Alkohol  beruht.  Wir  haben  es  dabei  mit  der  Coui- 
pensation  der  Gerüche  zu  thun,  einerseits  des  Parfüms  und  andererseits 
des  Alkohols.  Wir  werden  später  sehen,  dass  der  Einfluss  der  Com- 
pensation  so  groß  ist,  dass  auf  diese  Weise  die  Ermittelung  der  richtigen 
Wertziffer  des  minimum  perceptibile  unmöglich  ist.  Passy's  Methode 
wird  daher  nur  dann  von  Vorteil  sein,  wenn  wir  die  alkoholischen  Lö- 
sungen durch  Auflösung  oder  Verteilung  in  Wasser  ersetzen,  und  dann 
natürlich  Sorge  tragen,  dass  das  angewendete  destillierte  Wasser  wirklich 
vollkommen  geruchlos  ist.  Der  zweite  von  Passy  hervorgehobene  Fehler 
ist  der  Verlust  an  Riechstoff,  welcher  einfach  durch  das  Öffnen  des 
Literkolbens  und  durch  das  wiederholte  Daranriechen  entsteht.  Man 
kann  diese  Störung  dadurch  vermindern,  dass  man  nur  wenige,  sehr 
kurze  Inspirationen  macht.  Passy  bediente  sich  dieses  Kunstgriffes. 
Man  könnte  auch  sehr  große  Kolben  nehmen,  z.  B.  jene,  worin  der  Alko- 
hol versendet  wird.  In  diesem  Falle  nähert  sich  diese  Methode  jedoch 
mehr  und  mehr  dem  Versuchsverfahren,  welches  Fischer  und  Penzoldt 
und  auch  Valentin  bei  einzelnen  ihrer  Bestimmungen  angewendet  haben. 
Zugleich  verliert  sie  auch  ihre  leichte  Ausführbarkeit,  durch  welche  sie 
sich  in  der  ihr  von  Passy  gegebenen  Form  gerade  so  günstig  unter- 
scheidet. Eine  dritte  Fehlerquelle  scheint  mir  die  Condensation  des 
Riechstoffes  an  der  Kolbenwandung,  eine  Erscheinung,  die  noch  sehr 
wenig  erforscht  wurde,  die  aber  unbestreitbar  für  mehrere  Riechstoffe 
auf  die  Ergebnisse  von  großem  Einfluss  ist.  Wir  können  uns  ja  täglich 
leicht  von  dieser  Condensation  überzeugen.  Wenn  man  z.  B.  auf  den 
Boden  eines  Glaskolbens  einzelne  Tropfen  Olivenöl  träufelt,  und  diese 
Tropfen  augenblicklich  wieder  entfernt,  so  mag  man  ein  solches  Glas 
öfters  ausblasen  oder  ausspülen,  es  wird  dennoch  nicht  gelingen  den 
Ölgeruch  zu  vertreiben.  Offenbar  haftet  der  Geruch  äußerst  fest  dem 
Glase  an.  Angenommen  also,  dass  man  nach  Passy's  Methode  Bestim- 
mungen bezüglich  der  Biechschärfe  für  den  riechenden  Bestandteil  eines 
Olivenöls  anstellen  wollte,  so  müsste  man  gerade  in  Folge  der  Conden- 
sation und  der  Adhäsion  gegen  die  Wände  eine  vollkommen  unrichtige 
Wertziffer  erhalten. 

Passy  zeigt,  dass  die  seiner  Methode  anhaftenden  Fehler  alle  in 
demselben  Sinne  wirken.  Die  für  das  minimum  perceptibile  gefundenen 
Werte  sind  daher  alle  zu  hoch. 

Es  findet  unter  diesem  Vorbehalte  an  Milligramm  pro  Liter  Luft  für: 

Orangenessenz   0,0005-0,001 

Wintergrünessenz   0,0005—0,001 

Rosmarin   0,00005-0,002 

Äther   0,0005-0,005 

Folia  menthae   0,000005-0,00005 
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Kampfer   5 

Äther   1 

Citral   0,5—0,1 

Krystallisiertes  Heliotropin    .  .  .  0,4 — 0,05 

Cumarin   0,05  —  0,01 

Vanillin   0,05—0,0005 

Natürlicher  Moschus   0,01 

Künstlicher  Moschus   0,00001—0,000005 

Passy's1)  Methode  ist  gewiss  ein  großer  Gewinn  für  die  Olfactometrie. 
Sie  ermöglicht  mit  geringen  Hilfsmitteln  und  in  kurzer  Zeit  die  Menge 
Riechstoffes  in  Milligramm  zu  ermitteln,  die  in  einem  Liter  Luft  enthalten 
sein  muss,  damit  diese  Luft  eine  Geruchswahrnehmung  hervorrufe.  Man 
wird  jedoch,  wie  erwähnt,  dann  bei  den  Bestimmungen  vier  Bedingungen 
beachten  müssen,  nämlich: 

1)  nur  Auflösungen  in  geruchlosem  destilliertem  Wasser  zu  gebrauchen; 

2)  wenige  kurze  Einatmungen  zu  machen; 

3)  einen  möglichst  großen  Kolben  zu  nehmen; 

4)  diese  Methode  nur  für  Riechstoffe  anzuwenden,  deren  Dampf  nur 
wenig  an  den  Wandungen  condensiert. 

Das  neueste  olfactometrische  Verfahren,  dessen  ich  in  dieser  ge- 
schichtlichen Übersicht  erwähnen  will,  ist  abermals  ein  eindirecte  Methode. 

N.  Savelieff  construierte  in  Morokscho wetz'  Laboratorium  einen 
Olfactometer  einfacher  Art2).  Der  Apparat  besteht  aus  einer  Wulff 'sehen 
Flasche,  deren  einer  Hals  mit  einem  Kork  verschlossen  und  durch  den 
ein  bis  an  den  Boden  reichendes  Glasrohr  gesteckt  ist,  das  an  der 
Durchgangsstelle  möglichst  hermetisch  anschließt;  durch  den  Kork  des 
andern  Halses  geht  ebenfalls  ein  Glasrohr,  das  rechtwinklig  gebogen  ist 
und  nicht  bis  an  den  Boden  der  Flasche  reicht.    Das  andere  Ende 


1)  Comptes  rendus  des  Scances  de  la  Societe  de  Biologie  du  30  Janvier  1892. 

2)  N.  Savelieff,  Untersuchung  des  Geruchssinnes  zu  klinischen  Zwecken 
Neurologisches  Centraiblatt.  1893.  Nr.  10.  S.  340.  —  In  diesem  Artikel  wird  auch 
mein  Olfactometer  kritisiert.  Vielleicht  darf  ich  mich  einer  Entgegnung  enthoben 
erachten,  da  dieser  Schriftsteller  offenbar  von  meiner  Methode  selbst  keine  Ahnung 
hat.  Er  sagt  z.  B.:  «Eine  dritte  Methode  endlich  zur  Bestimmung  der  Geruchsschärfe 
bestand  m  der  Feststellung  der  Entfernung  des  Riechstoffes  vom  Geruchsorgane 
auf  welcher  der  Geruchstoff  noch  eine  Riechempfindung  hervorbringen  kann  Sie 
war  bei  den  Experimenten  von  Fröhlich  und  Zwaardemaker  angewandt.«  - 
tollte  Dr.  Saveheff  einmal  geneigt  sein,  sich  mit  meiner  Methode  bekannt  zu 
machen,  so  w.rd  er  in  den  neueren  Lehrbüchern  für  Physiologie  (Hermann,  Gad 
u  Heymanns)  und  in  den  modernen  specialistischen  Handbüchern  (Bresgen 
Zarnico,  M.  .Schmidt,  das  Princip  der  Methode  sehr  deutlich  und  kurz  2 
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dieses  Rohres  ist  durch  den  Kork  einer  zweiten  Wulff'schen  Flasche  hin- 
durchgesteckt.  Durch  den  zweiten  Kork  letzterer  ist  ein  hohler  Glas- 
cylinder  geführt,  dessen  oberes  Ende  sich  dichotomisch  gabelt,  wobei 
die  beiden  Zweige  in  zwei  olivenförinige  Endungen  auslaufen,  und  beim 
Einführen  die  äußeren  Nasenöffnungen  genau  anpassen.  In  die  erste 
Wulff'sche  Flasche  wird  eine  Mischung  aus  einer  abgewogenen  Quan- 
tität ätherischen  Öles  und  einer  bestimmten  Wassermenge  gegossen ,  je- 
doch nur  so  viel,  dass  das  Niveau  dieser  Flüssigkeit  niedriger  steht  als 
das  Ende  der  oben  beschriebenen  rechtwinklig  gebogenen  Glasröhre 
reicht.  Indem  wir  dann  die  riechende  Flüssigkeit  in  der  Wulff'schen 
Flasche  durch  genau  bestimmte  Zusätze  von  Wasser  nach  und  nach  ver- 
dünnen, können  wir  den  Geruchsstimulus  auf  einen  so  geringen  Grad 
bringen,  dass  er  schließlich  aufhört,  in  dem  Geruchsorgan  eine  Empfin- 
dung hervorzurufen.  Daraus  können  wir,  da  wir  die  Concentration  der 
riechenden  Mischungen  genau  kennen,  die  minima  perceptibilia  in  einem 
gegebenen  Falle  feststellen. 

Diese  Methode  hat  natürlich  den  Nachteil,  dass  ihre  Resultate  nicht 
in  einfacher  Beziehung  zur  wirklichen  Reizschwelle  stehen.  Eine  Mischung 
doppelter  Concentration  in  der  ersten  Flasche  giebt  dem  Experimentator 
keinen  zweimal  stärkeren  Reiz.  Auch  wechselt  die  Reizstärke  bei  gleicher 
Concentration  je  nach  der  Höhe  der  Flüssigkeitssäule,  und  endlich  wird 
dieselbe  in  Folge  der  Adhäsion  für  verschiedene  Apparate  nicht  die 
gleiche  sein.  Wenn  man  also  bestimmt  hat,  dass  eine  Person  mit  nor- 
malem Geruchssinn  ein  Nelkenölwasser  von  1  auf  2  000  000  als  untere 
Grenze  zeigt,  wird  man  darum  noch  nicht  schließen  können,  dass  man 
mit  anderen  Flaschen  und  mit  einer  anderen  Flüssigkeitsmenge  dieselbe 
Grenze  finden  wird.  Endlich  hat  die  Savelieff sehe  Methode,  obgleich 
dieselbe  unter  den  notwendigen  Kautelen,  und  wenn  man  wirkliche 
Lösungen  anstatt  Mischungen  von  ätherischen  Ölen  und  Wasser  benutzt, 
zu  physiologischen  Zwecken  dienlich  gemacht  werden  kann,  als  Methode 
den  Nachteil,  dass  man  mit  concentrierten  Lösungen  anfangen  muss. 
Unter  diesen  Umständen  wird  der  Geruchssinn  durch  die  ersten  Inspi- 
rationen ganz  betäubt,  und  man  wird  längere  Zeit  vergehen  lassen 
müssen,  bevor  man  aufs  neue  beobachten  kann.  Man  wird  immer  ge- 
neiat  sein,  zu  früh  wieder  zu  beginnen,  und  dadurch  immer  zu  niedrige 
Werte  erhalten.  Keinenfalls  wird  man  die  Sicherheit  haben,  diese 
Schwierigkeit  vermieden  zu  haben.  Diese  Gewissheit  hat  man  nur,  wenn 
man  mit  minimalen  Reizen  anfängt,  von  welchen  man  im  voraus  weiß 
dass  dieselben  unter  der  Reizschwelle  liegen.  Da  Savel.  eff  erst  das 
ätherische  öl  mit  wenig  Wasser  in  die  Flasche  hinein  thut,  und  spater 
nach  und  nach  Wasser  zugießt,  bis  er  den  Geruchsreiz  auf  einen  so 
Grad  gebracht  hat,   dass  derselbe  aufhört,  eine  Empfindung 
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hervorzurufen,  wird  die  oben  genannte  Betäubung  des  Geruchssinnes 
sich  ohne  Schranken  geltend  machen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  ist  es  klar,  dass  eine  olfactometrische 
Methode,  welche  sich  bewähren  soll,  folgenden  Forderungen  genü- 
gen muss: 

1)  dass  sie  gestattet,  mit  den  schwächsten  Reizen  anzufangen,  und 
erst  allmählich  zu  den  stärkeren  überzugehen. 

2)  dass  man  sehr  schnell  und  in  continuierlicher  Reihe  von  den 
schwächsten  zu  den  stärksten  Riechreizen  steigen  kann. 

Der  ersten  Forderung  entsprechen  die  Methoden  Valentin's,  Passy's, 
Fröhlich's  und  die  meinige.  Die  zweite  Forderung  wird,  so  weit  ich 
sehe,  zur  Zeit  nicht  erfüllt  werden  können  ohne  das  Princip  der  in 
einander  schiebenden  Cylinder.  Was  die  veränderliche  Spalte  bei  der 
Bestimmung  des  Lichtsinnes,  die  Entfernung  bei  der  Bestimmung  der 
Gehörsschärfe  bedeuten,  das  ist  in  der  Olfactometrie  das  rasche  Ver- 
größern oder  Verkleinern  der  Fläche,  welche  den  Geruch  abgiebt,  wie 
dieses  in  so  einfacher  Weise  durch  das  Vorschieben  eines  olfactome- 
trischen  Cylinders  über  das  Riechrohr  erzielt  worden  ist. 

In  welcher  Weise  das  eben  genannte  Princip  technisch  ausgearbeitet 
wird,  ist  nur  aus  praktischen  Rücksichten  wichtig.  Ich  habe  erst  Cylinder 
aus  festen  Riechstoffen  gewählt,  später  poröse  Porzellancylinder ,  welche 
ich  für  einige  Stunden  in  eine  Riechstofflösung  hinein  legte.  Jedoch 
jeder  andere  Cylinder  kann  genau  dasselbe  leisten.  Im  allgemeinen  bin 
ich  bei  8  mm  innerem  Durchschnitt,  also  bei  einem  inneren  Umkreis  von 
50  mm  stehen  geblieben.  Kurz,  noch  viele  Variationen  können  ausge- 
dacht werden,  und  ich  zweifle  keinen  Augenblick,  dass  man  manche 
bessere  finden  wird.  Das  Princip  aber,  auf  welchem  alle  beruhen, 
bleibe  unangetastet,  weil  es  kein  anderes  giebt,  welches  ermöglicht,  in 
wenigen  Augenblicken  die  Reizintensität  von  Null  bis  zur  beliebigen 
Höhe  zu  heben.  Nur  eine  wichtige,  kaum  vermeidliche  Fehlerquelle 
haftet  an  dem  Princip  der  übereinander  schiebenden  Cylinder,  das  ist 
die  Adhäsion  an  der  inneren  Wand  des  Innenrohres.  Bei  genauen  Unter- 
suchungen soll  man  deswegen  eine  Correction  anbringen,  welche  sich 
durch  an  anderer  Stelle  zu  beschreibende  Versuche  berechnen  lässt. 
Bei  gewöhnlichen  Bestimmungen  thul  man  am  besten,  dieselben  zu  ver- 
nachlässigen, da  sie  die  Resultate  kaum  beeinträchtigt.  Nicht  das  Princip 
selbst,  sondern  die  Anwendungen,  welche  dasselbe  bisher  gefunden  hat 
(mein  Olfactometer,  und  derjenige  Henry's),  haben  noch  eine  zweite 
Unvollkommenheit.  Ich  meine  die  Unbestimmtheit  im  Modus  der  Aspi- 
ration. Diese  geschieht,  während  das  andere  Nasenloch  und  die  hintere 
Hälfte  des  zum  Riechen  bestimmten  offen  bleiben,  auf  sehr  verschiedene 
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Weise.  Das  eine  Mal  schnell,  plötzlich  und  oberflächlich,  das  andere 
Mal  langsam,  allmählich  und  tief.  Diese  Unvollkommenheit  ist  nur  schein- 
bar ein  Fehler,  denn  die  Art  und  Weise,  nach  welcher  man  beim  Riechen 
aspiriert,  muss  fortwährend  geändert  werden,  je  nach  der  Reizintensitäl 
und  nach  der  Diffusionsgeschwindigkeit  des  Riechgases,  welches  man 
beobachten  soll.  Die  Versuchsperson  sucht  unbewusst  die  günstigsten 
Bedingungen,  ebenso  wie  sie  mit  dem  Auge  beim  Fixieren  die  richtige 
Accommodation  findet. 

Nach  graphischer  Methode  lassen  sich  diese  Aspirationsmodi  leicht 
studieren,  aber  es  wäre  schade,  wenn  man  dieselben  an  feste  Formen 
binden  wollte.  Dadurch  würde  man  unter  ganz  unnatürlichen  Beding- 
ungen Riechmessungen  anstellen,  und  der  Olfactometrie  einen  noch 
größeren  Nachteil  bringen,  als  ihr  leider  früher  durch  den  Gebrauch  zu 
starker,  ganz  betäubender  Riechreize  geschehen  ist.  Letzterem  Umstände 
glaube  ich  es  zuschreiben  zu  müssen,  dass  auf  diesem  Gebiete  bis 
jetzt  so  wenige  Beobachtungen  stattgefunden  haben.  Für  die  Zukunft 
droht  vielleicht  die  andere  Klippe  noch  verhängnisvoller  zu  werden,  jene 
nämlich,  durch  Abschließung  der  Atemwege,  durch  Reglementierung  der 
Atemverteilung  ungeeignete  Bedingungen  für  das  Riechen  zu  schaffen, 
und  in  Folge  dessen  Werte  zu  erhalten ,  die  nichts  weniger  sind  als 
Reizschwellenwerte.  Gerade  um  diesem  Übelstand  vorzubeugen,  gab 
ich  dem  Riechrohre  meines  Olfactometers  einen  so  engen  Durchmesser, 
dass  er  unter  keinen  Umständen  das  Nasenloch  vollständig  abschließen 
kann.  Der  Olfactometer  wird  also  das  Atemholen  frei  lassen,  höchstens 
einerseits  den  Widerstand  für  die  eingeatmete  Luft  um  ein  Geringes 
vermehren.  Was  wir  mit  Hilfe  unseres  Apparates  bestimmen,  sind  daher 
Schwellenwerte  unter  nahezu  natürlichen  Bedingungen.  Leider  lassen 
sich  dieselben  nur  auf  einem  Umwege  zu  Dampfdichtigkeiten  umrechnen. 
Die  directen  Methoden  Valentin's,  Fischer  und  Penzoldt's  und  Passy's 
sollen  hierbei  herangezogen  werden.  Doch  sogar,  wenn  man  diese  Un- 
vollkommenheit der  Olfactometer,  welche  nach  dem  Princip  der  inein- 
ander schiebenden  Cylinder  construiert  sind,  ohne  weiteres  zugiebt, 
bleibt  doch  die  Schnelligkeit  des  Experimentierens  der  Methode,  in 
welcher  sie  zur  Zeit  noch  von  keinem  anderen  Verfahren  übertroffen 
worden  ist,  unbeeinträchtigt. 
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Wir  werden  hier  für  Solche,  welche  selbst  olfactometrische  Be- 
stimmungen anzustellen  beabsichtigen,  die  technische  Ausführung  der- 
selben eingehender  besprechen,  nachdem  wir  vorher  Einiges  über  die 
Construction  des  Riechrnessers  mitgeteilt  haben.  Der  Apparat  besteht, 
wie  bereits  erwähnt,  aus  zwei  übereinander  verschiebbaren  Cylindern, 
deren  einer  die  Riechquelle,  der  andere  das  Riechrohr  darstellt.  Einige 
andere  Einrichtungen  dürfen  jedoch  nicht  übersehen  werden.  Die  in- 
einander verschiebbaren  Röhren  werden  durch  ein  hölzernes  Schirmchen 
gehalten,  welches  in  der  Regel  7>/2  cm  breit  und  10  cm  hoch  ist.  Ge- 
ringere Dimensionen  sind  nicht  zu  empfehlen,  weil  das  Schirmchen  zur 
Abwehr  des  Geruches  dienen  muss,  welcher  aus  dem  Olfactometer  nach 
außen  hin  diffundiert.  Die  dadurch  verursachte  Störung  würde  zwar 
allerdings  nicht  bedeutend  sein,  kann  aber  doch  bei  starken  Riechstoffen 
durch  etwaiges  Einatmen  in  das  andere  Nasenloch  Verwirrungen  ver- 
anlassen, welchem  Nachteil  man  bei  genügend  großen  Schirmen  nicht 
begegnet.  Ich  wählte  als  Material  für  diese  Schirme  Holz,  weil  es  leicht 
ist,  und  der  Apparat,  falls  er  zu  Boden  fällt,  nicht  sobald  Gefahr  läuft, 
zu  brechen.  Bisweilen  lasse  ich  das  Holz  färben  und  mit  einem  geruch- 
losen Firnis  überziehen,  meist  jedoch  bleibt  es  im  natürlichen  Zustande. 
Jedenfalls  aber  wird  es  notwendig  sein,  das  Holzschirmchen  der  freien 
Luft  auszusetzen,  damit  der  Holz-  und  Firnisgeruch  so  viel  als  möglich 
sich  verliere.  Wird  dies  unterlassen,  so  können  sich  sehr  störende  Irr- 
tümer einschleichen.  So  fand  ich,  dass  ein  äußerst  geringer,  kaum 
merklicher  Schellackgeruch  nicht  weniger  als  8  cm  Kautschuk  maskierte. 
Auf  diese  Weise  würde  die  notwendige  Correction  viel  größer  sein  müs- 
sen als  der  zu  messende  Wert. 

Etwas  unter  der  halben  Höhe  des  Schirms  ist  eine  Öffnung  für  das 
Riechrohr  angebracht,  worin  dieses  befestigt  wird,  was  mittels  eines 
Korkes  oder  eines  Holzpfropfens  geschehen  kann,  in  welche  das  Riech- 
rohr gekittet  wird.  Oder  man  kann,  wie  es  bei  meinen  neueren  Riech- 
messern der  Fall  ist,  um  das  Riechrohr  eine  metallene  Hülse  befestigen, 
welche  mittels  eines  Bajonettverschlusses  in  eine  ähnliche,  an  den  Schirm 
geschraubte  Hülse  einpasst.  Diese  letztere  Befestigungsart  scheint  mir 
sowohl  Geschwindigkeit  als  Sicherheit  der  Handhabung  zu  vereinigen. 

Das  Riechrohr  selbst  hat  5  mm  im  Lichten  und  eine  Länge  von 
1b  cm.  Zehn  dieser  Centimeter  ragen  an  der  Hinterwand  des  Schirms 
heraus.  Dieses  Stück  ist  in  Centimeter  eingeteilt,  welche  einfach  mit 
einem  Diamant  eingeritzt  werden.  Von  den  fünf  übrigen  Centimetern 
befindet  sich  ein  kleinerer  Teil  innerhalb  der  Hülse,  der  größere  Teil 
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bleibt  an  der  vorderen  Wand  des  Schirms  frei.  Das  Riechrohr  isl  an 
dieser  Vorderseite  mit  einer  sanften  Krümmung  rechtwinklig  gebogen. 
Das  nach  aufwärts  gerichtete  Stück  hat  in  der  Regel  keine  größere  Länge 
als  1'/2  cm,  denn  würde  man  es  länger  machen,  so  liefe  man  Gefahr, 
dass  das  Schirmchen  nicht  seinen  Zweck,  den  Geruch  abzuhalten,  er- 
füllte. Es  käme  nämlich  dann  bei  den  Versuchen  die  Nase  zu  nahe  an 
den  Oberrand  des  Schirms  zu  liegen.  Bei  einer  Biegung  von  1'/2  cm 
bleiben  die  Nasenlöcher  noch  3 1/2 — 4  cm  von  diesem  Oberrand  entfernt, 
ein,  wie  die  Erfahrung  lehrt,  genügender  Abstand,  Dr.  C.  Reuter  hat 
die  rechtwinkligen  Biegungen  der  Bequemlichkeit  halber  etwas  modifi- 
ciert  und  einer  Krümmung  von  45°  den  Vorzug  gegeben,  es  hat  sich 
aber  herausgestellt,  dass  diese  Modifikation  keine  Veränderung  der  Re- 
sultate giebt.  »In  der  Thak,  äußert  sich  der  genannte  Forscher,  »ist  es 
mir  nicht  gelungen,  einen  Unterschied  der  Riechkraft  der  olfactomelri- 
schen  Cylinder  nachzuweisen,  wenn  ich  abwechselnd  dasselbe  Individuum 
mit  den  stärker  oder  schwächer  gekrümmten  Innenröhrchen  untersuchte.« 

Bei  den  Versuchen  selbst  wird  nun  das  gebogene  Ende  des  Riech- 
rohrs in  eines  der  Nasenlöcher  eingeführt,  was  nicht  allzutief  geschehen 
darf.  Gewöhnlich  führe  ich  das  Rohr  nur  0,5 — 1  cm  weit  ein.  Übrigens 
lege  man  es  in  die  vordere  Hälfte  des  Nasenloches,  jedoch  in  keinem 
Falle  so  weit,  dass  es  den  Vorderrand  zu  fest  berührt.  Nach  der  Un- 
tersuchung wird  das  Nasenende  des  Riechrohrs  einige  Augenblicke  in 
eine  Carbollösung  getaucht  oder  noch  einfacher  an  einer  Spiritusflamme 
erhitzt,  um  es  vollkommen  zu  desinficieren.  Zur  weiteren  Reinigung  von 
dem  noch  etwa  anhaftenden  Riechstoffe,  welcher  während  des  Versuches 
an  der  Innenwand  sich  condensierte,  wird  das  Rohr  mit  dem  Munde 
durchblasen  und  schließlich  an  der  Spiritusflamme  getrocknet.  Sollte 
dies  nicht  genügen,  so  wird  ein  Wasserstrahl  durchgeleitet  und  dann 
mit  entfetteter  Baumwolle  ausgewischt,  wozu  ein  Metalldraht  als  Watte- 
träger dient. 

Die  porösen  olfactometrischen  Cylinder  werden  von  der  Firma 
t'Hooft  &  Labouchere  aus  verschiedenen  Arten  Töpfererde,  verfer- 
tigt. Wir  wählten  ein  Gemenge  von  drei  Gattungen  Thon,  nämlich  einer 
fetten  und  einer  magern  und  einer  an  Kieselsäure  reichen  Thonerde. 
Diese  drei  Bestandteile  werden  mit  einem  Schmelzmittel  gemischt.  Die 
Porosität  dieser  Röhren  wird  je  nach  der  Temperatur  des  Ofens  etwas 
verschieden  sich  gestalten,  wird  aber  von  dem  Fabrikanten  jedesmal 
ziemlich  genau  wieder  getroffen.  Der  Thongeruch  ist  minimal.  Die  Lichte 
des  Cylinders  soll  genau  8  mm  betragen,  in  welchem  Falle  der  Umkreis 
50  mm  beträgt,  ein  Wert,  welcher  die  Berechnung  der  riechenden  Ober- 
fläche aus  der  vorgeschobenen  Cylinderlänge  leicht  gestattet.  Es  wird 
jedoch  beim  Brennen  der  Cylinder  nicht  immer  gelingen,  die  gewünschte 
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Weite  zu  erzielen,  denn  der  Thon  schrumpft  beträchtlich  infolge  der  je- 
weiligen Temperatur  des  Ofens  und  der  Zusammensetzung  der  Thon- 
masse. Dem  Fabrikanten  wird  es  nur  dann  allmählich  gelingen,  die 
richtigen  Mischungsverhältnisse  zu  treffen,  wenn  er  wiederholt  nach 
einander  Cylinder  aus  demselben  Gemenge  an  verschiedenen  Stellen  des 
Ofens  brennt.  Zu  weite  Cylinder  siud  vollkommen  unbrauchbar,  zu 
enge  könnten  nötigenfalls  mit  einem  Glasstäbchen  ausgeweitet  werden. 
Eine  etwas  zu  große  Länge  schadet  nichts,  weil  man  das  übergeschobene 
Stückchen  nicht  zu  benutzen  und  nur  das  Riechrohr  etwas  weiter  durch 
die  Metallhülse  zu  schieben  braucht,  wobei  jedoch  Riechrohr  und  Cylin- 
der vollständig  über  einander  schließen  und  in  gleicher  Ebene  senk- 
recht abschneiden  müssen.  Wie  erwähnt,  werden  die  beiden  Enden 
des  Cylinders  mit  Glasur  bedeckt,  die  innere  und  äußere  Oberfläche 
aber  müssen  davon  sorgfältig  frei  gehalten  werden.  Da  es  kaum  mög- 
lich ist,  das  Riechrohr  und  den  porösen  Cylinder  so  dicht  aneinander 
fügend  zu  machen,  dass  kein  Raum  dazwischen  übrig  bleibt,  füllen  wir 
die  etwa  noch  zwischen  beiden  bleibenden  Abstände  durch  einen  Papier- 
streifen, ein  Rlatt  Stanniol  oder  eine  dünne  Metallhülle  aus.  Auf  diese 
Weise  wird  dafür  gesorgt,  dass  die  Luft  nur  am  offenen  Ende  einge- 
sogen wird. 

Die  porösen  Cylinder  werden  vor  dem  Gebrauch  in  eine  reichliche  und 
öfters  erneuerte  oder  strömende  Menge  Wassers  gelegt,  damit  sie  den 
ihnen  etwa  noch  in  geringem  Maße  anhaftenden  Thongeruch  verlieren. 
Hierauf  werden  sie  in  einer  weithalsigen  Stöpselflasche  aufbewahrt,  wel- 
che die  riechende  Lösung  enthält.  Ich  benutze  zu  diesem  Zwecke  für 
weniger  genaue  Versuche  auch  weite  Reagensgläser  von  ungefähr  125 
cem  Inhalt  und  schließe  dieselben  mit  einem  Wattepfropf.  Dies  hat  den 
Vorteil,  dass  man  keinen  Kork  von  dem  etwa  daran  haftenden  Riechstoff 
zu  reinigen  nötig  hat.  Rei  genauen  Restimmungen  soll  man  jedoch  immer 
eine  ein  halbes  oder  ein  ganzes  Liter  haltende  Stöpselflasche  nehmen, 
da  infolge  des  geringen  Inhaltes  und  der  Anwendung  der  Wattepfropfen 
unzweifelhaft  kleine  Fehler  einschleichen  können. 

Ich  verwende  mit  Vorliebe  zum  Tränken  der  porösen  Cylinder  wäs- 
serige Lösungen  der  Riechstoffe.  In  der  Regel  dürfte  dies  keine  Schwie- 
rigkeit bieten,  denn  nur  in  Ausnahmefällen  werden  die  benutzten  Gerüche 
so  wenig  im  Wasser  löslich  sein,  dass  man  keine  Lösungen  von  1  :<I0  000, 
1:100000  herstellen  könnte.  In  keinem  Falle  jedoch  wird  es  gestattet 
sein,  Alkohol  zuzusetzen,  weil  der  Alkohol  selbst  ein  Riechstoff  ist.  Ge- 
gen die  Zugabe  einer  geringen  Menge  Glycerins  ist  aber  nichts  einzu- 
wenden, dies  hat  sogar  den  Vorteil,  dass  man  den  Riechstoff  zuerst  in 
Glycerin  auflösen  und  dann  diese  Lösung  mittels  einer  Pipette  tropfen- 
weise zusetzen  kann.  Ich  habe  auch  einige  male  Olivenöl  als  Lösemittel 
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versucht,  allein  vergebens,  da  es  mir  nicht  gelang,  vollkommen  geruch- 
loses Öl  zu  erhalten,  was  wohl  jederzeit  äußerst  schwer  sein  dürfte, 
weil  Fette  gar  zu  leicht  Gerüche  festhalten  und  daher,  selbst  wenn  sie 
ursprünglich  vollkommen  rein  gewesen,  kaum  jemals  ganz  geruchlos 
bleiben  werden1).  Eher  dürfte  dies  noch  mit  flüssigem  Paraffin  gelin- 
gen, indes  fehlen  mir  noch  Erfahrungen  darüber.  Ich  pflege  gewöhn- 
lich die  porösen  Cylinder  während  einer  Nacht  in  einer  solchen  Stöpsel- 
flasche liegen  zu  lassen.  Längeres  Verweilen  scheint  mir  nicht  rätlich, 
weil  im  Verlauf  von  Tagen  in  solchen  sehr  verdünnten  Lösungen  durch 
die  Einwirkung  des  Lichtes,  durch  niedrige  Organismen  u.  s.  w.  Zer- 
setzungen einzutreten  scheinen;  wenigstens  findet  man  schließlich  den 
Inhalt  der  Flaschen  vollkommen  geruchlos. 

Die  porösen  Cylinder  nach  den  Versuchen  wieder  von  dem  Riechstoff 
zu  befreien,  macht  keine  Schwierigkeiten.  Man  hat  sie  einfach  in  eine 
reichliche  Menge  Wasser  zu  legen.  Um  sie  sterilisiert  zu  erhalten,  koche 
ich  sie  überdies  auch  häufig  aus,  namentlich  wenn  sie  mit  Harn  oder 
anderen  organischen  Stoffen  durchtränkt  waren.  Man  kann  sie  auch  im 
Kohlenfeuer  erhitzen,  was  gewiss  das  gründlichste  Reinigungsverfahren 
ist;  sie  müssen  jedoch  darnach  abermals  in  Wasser  gelegt  werden,  um 
sie  von  dem  Erdgeruch  zu  befreien. 

Ich  habe  im  Laufe  der  Zeit  die  porösen  Cylinder  mit  einer  großen 
Anzahl  von  Lösungen  einfacher  oder  mehr  oder  weniger  zusammen- 
gesetzter chemischer  Verbindungen  getränkt.  Falls  man  keine  besondere 
Ursache  hat,  einem  bestimmten  Riechstoff  den  Vorzug  zu  geben,  so  ver- 
dienen bei  Versuchen,  bei  welchen  die  Qualität  der  Wahrnehmung  ver- 
nachlässigt werden  darf,  die  Fettsäuren  und  von  diesen  wieder  am 
meisten  die  Baldriansäure,  besondere  Beachtung.  Letztere  wurde  von 
A.  Goldscheider  bereits  erfolgreich  für  klinische  Beobachtungen  ange- 
wendet. Dr.  C.  Reuter  war  so  gefällig,  für  diesen  Stoff  die  normale 
Riechschärfe  genau  zu  bestimmen.  Er  bereitete  eine  Lösung  von  Aci- 
dum  Valerianum  (Pharmac.  Germ.)  1  :  10000,  und  fand  hiermit  fol- 
gende Ergebnisse: 

bei  5  Personen  0,5  cm  Cylinderlänge 
1  Person     0,8   »  » 
4      »         1,0   »  » 
1      »         4,2   »  » 
Der  am  häufigsten  vorkommende  Wert  war  also  0,5,  der  mittlere 
Wert  0,7.   Wir  dürften  daher  nicht  irre  gehen,  wenn  wir  eine  Cylinder- 
länge von  0,5  als  dem  normalen  minimum  pereeptibile  entsprechend 


1)  So  ist  z.  B.  aus  Margarin  hergestellte  Butter  nur  äußerst  mühsam  vom  Ge- 
ruch des  Maschinenöls  zu  befreien. 
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annehmen.  Der  Besitzer  eines  gesunden  Geruchsorganes  wird 
richtig  wahrnehmbaren  Eindruck  zu  erhalten,  den  porösen,  vorher  gehörig 
mit  1^:  1 0  000  Baldriansäure  durchtränkten  Cylinder  nicht  weiter  als  bis 
zll  y2 — -i  cm  heraus  zu  schieben  haben. 

Auch  ich  stellte  ähnliche  Messungen  für  einige  andere  Präparate  an, 
in  erster  Reihe  für  Essigsäure  nnd  für  Ammoniak. 

Eine  2procentige  Essigsäurelösung  erzeugt  ungefähr  bei  0,5—1,0  cm 
Gylinderlänge,  und  eine  1  procentige  Lösung  bei  74— 7a  cm  einen  minimalen 
Eindruck.  Die  Essigsäuredämpfe  haften  dabei  sehr  stark  an  der  Innenseite 
des  gläsernen  Riechrohres,  welches  daher  jedesmal  vor  dem  Einatmen 
gereinigt,  oder  wenigstens  durchgeblasen  werden  muss.  Der  Versuch  mit 
Essigsäure  wird  infolge  dessen  sehr  mühsam  und  man  erhält  bei  unzu- 
reichender Übung  leicht  eine  zu  niedrige  Wertziffer.  Dies  erklärt  sich 
daraus,  dass  ohne  gehörige  Vorsicht  etwas  von  der  früheren  Aspiration 
an  der  Innenwand  des  Riechrohres  hängen  geblieben,  und  dem  vom 
Cylinder  abgegebenen  Essigsäuredampfe  sich  beimengt. 

Eine  4  procentige  Ammoniaklösung  löst  bereits  bei  0,3  cm  Cylinder- 
länge  einen  schwachen  Riecheindruck  aus.  In  einzelnen  Fällen  steigt  die 
Riechschwelle  wohl  auch  bis  auf  0,4—0,5  cm. 

Eine  1  procentige  Auflösung  von  Benzaldehyd  in  Glycerin  wurde 
50 mal  verdünnt,  also  eine  Lösung  von  1  :  5000  hergestellt.  Ein  darin 
±  5  Stunden  versenkter  olfactometrischer  Cylinder  erzeugte  bei  einem 
normalen  Geruchsorgane,  wenn  bis  auf  2  cm  herausgeschoben,  einen 
schwachen,  aber  noch  deutlichen  Eindruck,  welcher  in  einer  Reihe  von 
Bestimmungen  ungefähr  der  Riechschwelle  zu  entsprechen  schien.  2  cm 
Benzaldehyd,  1  :  5000  besitzen  also  gleiche  Riechkraft]  wie  1  cm  Kaut- 
schuk. Man  fand,  wenn  die  Verdünnung  bis  auf  1  :  10  000  gebracht 
wurde,  das  minimum  pereeptibile  bei  3 — 4  cm. 

Eine  1  procentige  Auflösung  des  offizineilen  Kirschlorbeerwassers, 
dessen  Bestandteil  das  Benzaldehyd  bildet,  löste  eine  minimale  Wahr- 
nehmung bei  0,9 — 1,2  cm  aus.  Auch  hierbei  muss  eine  sorgfältige 
Reinigung  der  Riechrohres  vorangehen,  weil  sonst  die  Adhäsion  im  Innern 
des  Riechrohrs  das  Minimum  bei  aufeinanderfolgenden  Bestimmungen 
bedeutend  niedriger  stellen  würde.  Dieser  Einfluss  kann  so  groß  sein, 
dass  die  Riechschwelle  bei  dem  nicht  vorher  gereinigten  Olfactometer 
bereits  nach  der  zweiten  und  dritten  Aspiration  bei  0,1  cm  zu  liegen 
scheint. 

Ich  habe  mir  die  Frage  gestellt,  welche  Ziffer  hier  als  die  richtige 
verzeichnet  werden  müsse.  Vom  praktischen  Standpunkte  ohne  Zweifel 
jene,  welche  mittels  eines  vollkommen  reinen,  trockenen  Riechmessers 
gewonnen  wurde.  Allein  vom  theoretischen  Gesichtspunkte  muss  man 
anders  urteilen.    Ebenso  wie  die  späteren  Aspirationen  durch  den  an 
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der  Innenwand  des  Rohres  haftenden  Riechstoff  verstärkt  werden,  so 
wird  in  gleicher  Weise  die  erste  Aspiration  durch  dessen  Gondensation 
abgeschwächt.  Wenn  wir  sagen,  1  cm  eines  \  procentigen  Kirschlorbeer- 
wassers gäbe  die  Reizschwelle,  so  meinen  wir  hiermit  eigentlich,  dass 
die  Luft,  nachdem  sie  über  1  cm  Länge  eines  mit  \  procentigem  Kirsch- 
lorbeerwasser getränkten  porösen  Rohres  gezogen,  und  nachdem  sie  den 
an  dem  ±  15  cm  langen  Riechrohre  haftenden  Riechstoff  abgegeben 
hatte,  eine  solche  Dampfdichtigkeit  von  Benzaldehyd  besitzt,  dass  sie 
einen  gerade  noch  merkbaren  Geruchseindruck  hervorbringt.  Es  handelt 
sich  eben  um  die  Kenntnis  der  Dampfdichtigkeit.  Da  man  diese  nicht 
unmittelbar  bestimmen  kann,  so  werden  wir  uns  mit  einer  indirecten 
Messung  begnügen  müssen,  von  deren  Resultat  dann  die  gesuchte  Dampf- 
dichtigkeit eine  Function  ist.  Durch  die  Adhäsion  an  der  Innenwand  des 
Riechrohres  wird  jedoch  das  Verhältnis  zwischen  beiden  Ergebnissen 
beträchtlich  compliciert.  Es  geht  dadurch  Riechgas  verloren,  welches 
dem  Sinnesorgane  nicht  mehr  zu  gute  kommt.  Dieser  Verlust  ist  größer 
bei  der  ersten  Aspiration  als  bei  den  folgenden.  Es  dürfte  daher  theo- 
retisch richtiger  sein,  die  letzteren  als  Maßstab  zu  nehmen.  Praktisch 
jedoch  ergiebt  sich  die  Schwierigkeit,  dass  mit  jedesmalig  aufs  neue 
eingetauchten  Cylindern  die  zweite  Aspiration  eine  kleinere  Cylinder- 
länge  erheischt,  als  die  erste,  die  dritte  eine  kleinere  als  die  zweite, 
die  vierte  eine  kleinere  als  die  dritte  u.  s.  w.,  während  die  zuletzt  ge- 
fundenen Cylinderlängen  immer  weniger  sich  unter  einander  unter- 
scheiden, aber  man  dessenungeachtet  in  Verlegenheit  gerät,  bei  wel- 
cher Aspiration  man  aufhören  müsse.  Wartet  man  zu  lange,  so  erzeugt 
das  Riechrohr  ohne  olfactometrischen  Cylinder  einfach  durch  das  An- 
haften des  Riechstoffes  bereits  eine  Geruchswahrnehmung;  hört  man 
hingegen  zu  früh  auf,  so  werden  die  nachfolgenden  Aspirationen  noch 
nicht  gleichwertig  sein. 

Dr.  C.  Reuter  stellte  gleichfalls  bezügliche  Untersuchungen  an1), 
worüber  folgende  Mitteilungen: 

»Frau  R.  Rhinoskopischer  Befund  vollkommen  normal;  Atemflecke 
symmetrisch.  Zur  Untersuchung  diente  ein  poröser,  mit  einer  2 procen- 
tigen Lösung  von  Aqua  amygdalarum  amararum  in  Aqua  destillata 
getränkter  olfactometrischer  Cylinder  mit  vollkommen  trockenem  Riech- 
rohr. 

Minimum  perceptibile 

bei  der  ersten  Inspiration  0,9  cm 
bei  der  zweiten  Inspiration  0,7  cm. 


\)  Dr.  C.  Reuter.  Beitrage  zur  Untersuchung  des  Geruchssinnes.  Zei 
klinische  Medicin.  Bd.  XII.  Heft  \  u.  2. 
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Benutzte  ich  nun  ein  sorgfältig  gereinigtes,  danach  aber  mit  Aqua  de-, 
stillata  befeuchtetes  Riechröhrchen,  so  stieg  das  minimum  percepti- 
bile  erheblich.    Ich  fand  minmehr: 

bei  der  ersten  Inspiration  1,5  cm 
bei  der  zweiten  Inspiration  1,2  cm1). 

Es  scheint  mir  unter  diesen  Umständen  besser,  die  erste  durch  das 
vollkommen  gereinigte,  trockene  Riechrohr  gemachte  Inspiration  als  Maß- 
stab zu  nehmen.  Dies  ist  eine  jedesmal  aufs  neue  darstellbare  Beding- 
ung, welche  man  beliebig  oft  wiederholen  kann.  Man  wird  dann  für 
genaue  Bestimmungen  eine  Correction  vornehmen,  einen  Teil  der  Cylinder- 
länge  abziehen  müssen,  nämlich  soviel  als  mit  der  Gesamtmenge  des 
haftenden  Riechstoffes  übereinstimmt.  Wir  werden  darauf  am  Schlüsse 
dieses  Abschnittes  zurückkommen. 

Ich  stellte  auch  unmittelbar  nach  den  oben  erwähnten  Bestimmungen 
mit  Iprocentigem  Kirschlorbeerwasser  einige  Messungen  mit  0,5procenliger 
Aqua  Laurocerasi  an,  und  fand  in  der  That,  dass  der  Cylinder  un- 
gefähr bis  zur  doppelten  Länge,  d.  h.  bis  2  — 2,5  cm  herausgezogen 
werden  müsse,  um  das  minimum  perceptibile  zu  schaffen.  Dagegen  gab 
ein  mit  2procentigem  Kirschlorbeerwasser  getränktes  Rohr  die  Hälfte 
der  ursprünglich  für  die  1  procentige  gefundene  Cylinderlänge,  nämlich 
0,5  cm.  Dass  die  Verhältnisse  für  die  0,5-,  I-  und  2procentigen  Lösungen 
nicht  vollkommen  wie  2,  1  und  0,5  zu  einander  stehen,  ist  leicht 
erklärlich  durch  die  Thatsache,  dass  die  porösen  Cylinder  doch  jederzeit 
noch  etwas  Erdgeruch  beibehalten.  Hierdurch  wird  ein  Teil  des  Renzal- 
dehydgeruches verhüllt  (worüber  des  Weiteren  in  dem  IX.  Abschnitt)  und 
zwar  um  so  mehr,  je  nachdem  der  Cylinder  über  eine  größere  Länge 
herausgeschoben  ist.  Davon  kommt  es,  dass  bei  schwachen  Lösungen 
stets  zu  große  Cylinderlängen  gefunden  werden,  selbst  dann,  wenn  der 
Erdgeruch  unter  der  normalen  Riechschwelle  bleibt.    Denn  es  bedarf 


1)  »Zu  dem  gleichen  Ergebnis  führte  eine  bei  mir  selbst  im  Anschluss  an  einen 
acuten  Schnupfen  vorgenommene  Messung  mit  dem  Ammoniak-Guttapercha-Cylinder. 
»Linker  Atemfleck  etwas  verkürzt. 

»Ich  fand  bei  vollständig  getrocknetem  Riechrohr  Olfactus:  links,  bei  der 
ersten  Inspiration:  (entspricht  1,5  cm  Ammoniak-Guttapercha);  bei  der  zweiten 
Inspiration  V35  (entsprechend  1,4  cm  Ammoniak-Guttapercha).  —  Rechts:  bei  der 
ersten  Inspiration  i/30  (entsprechend  1  ,-2  cm  Ammoniak-Guttapercha) ;  bei  der  zweiten 
Inspiration  V23  (entsprechend  1  cm  Ammoniak-Guttapercha). 

»Befeuchtete  ich  nunmehr  das  zuvor  gereinigte  Riechrohr,  so  erhielt  ich  einen  viel 
kleineren  Olfactus.  Derselbe  betrug:  Rechts,  bei  der  ersten  Inspiration  1/m 
(entspricht  3,4  cm  Ammoniak-Guttapercha) ;  bei  der  zweiten  Inspiration  Vc>2  entspre- 
chend 2,8  cm  Ammoniak-Guttapercha).  —  Links:  bei  der  ersten  Inspiration  i/st 
(entsprechend  3,ä  cm  Ammoniak-Guttapercha);  bei  der  zweiten  Inspiration  '/e7  (ent- 
sprechend 2,7  cm  Ammonium-Guttapercha^... 
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keiner  besonderen  Erwähnung,  dass  der  Erdgeruch,  selbst  wenn  wir 
ihn  nicht  wahrnehmen,  doch  vorhanden  sein  und  einen  Teil  des  Geruches 
verhüllen  kann.  Eben  weil  gerade  dieser  störende  Einfluss,  wie  gesagt, 
sich  bei  starken  Lösungen  in  viel  geringerem  Maße  bemerkbar  macht,  ziehe 
ich  es  vor,  mich  solcher  mehr  concentrierter  Auflösungen  zu  bedienen, 
welche  ich  dann  derart  wähle,  dass  das  minimum  perceptibile  eines  nor- 
malen Sinnesorganes  auf  der  groben  Graduierung  des  Olfactometers  ab- 
lesbar bleibt. 

Diese  stärkeren  Lösungen  besitzen  noch  einen  anderen  Vorteil.  Durch 
die  Abzüge,  welche  an  den  wirklich  gefundenen  Werten  wegen  der 
Adhäsion  im  Riechrohre  vorgenommen  werden  müssen,  wird  die  umge- 
kehrte Proportionalität  zwischen  den  Riechschärfen  und  den  Cylinder- 
längen  gestört.  Genau  genommen  gilt  es  nur,  nachdem  die  Correc- 
tion  statt  gefunden,  jede  Cylinderlänge  also  um  einen  constanten 
Betrag  für  die  Adhäsion  im  Rohr  zu  vermindern.  Diese  Correction  wird 
weniger  notwendig  werden  durch  Verstärkung  der  Goncentration  des 
Riechstoffes,  womit  der  poröse  Cylinder  getränkt.  Ihre  Bedeutung  wird 
schließlich  numerisch  so  gering,  dass  man  sie  ganz  unberücksichtigt 
lassen  kann.  Auf  diese  Weise  haben  wir  für  die  Riechmessungen  eine 
Methode  gefunden,  welche  »Präcisionsmessungen«  wenigstens  nahe 
kommt. 

Wir  fanden  in  dieser  Beziehung  empfehlenswert: 

\)  Baldriansäure   1  :  10000 

2)  Benzaldehyd  

3)  Kirschlorbeerwasser  ...  2^ 
i)  Essigsäure  %% 

deren  minimum  perceptibile  sich  ergab: 

1)  für  0,1  °/o0  Baldriansäure  bei  .   .   .  .,    0,8  cm  Cylinderlänge 

2)  »   1     "/00  Benzaldehyd  bei    ....    0,4  cm  » 

3)  »   2     °/o   Kirschlorbeerwasser  bei  .    0,5  cm  » 

4)  m   2     %   Essigsäure  bei  0,5  cm  » 

Für  eine  Anzahl  der  Untersuchungen  wird  die  absolute  Intensität  der 
Riecheindrücke  in  den  Hintergrund  treten,  dagegen  vergleichende  In- 
tensitäten an  Wichtigkeit  gewinnen.  In  diesem  Falle  gewähren  die  po- 
rösen Röhren  als  olfactometrische  Cylinder  gar  keinen  Vorteil.  Ich 
bediente  mich  deren,  weil  sie  mich  in  Stand  setzen,  Auflösungen  von 
bestimmter  Stärke  einer  chemisch  reinen  und  bekannten  Verbindung 
zu  verwenden  und  dadurch  einen  einmal  gebrauchten  Riechreiz  immer 
wieder  aufs  neue  in  vollständig  gleicher  Qualität  und  Intensität  herstellen 
zu  können. 

Wir  hatten  uns  um  dieser  Vorteile  willen  mit  jenem  einigermaßen 
weitläufigen  Verfahren  behoben,   sobald  es   sich  jedoch  nur  um  ver- 
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Reichende  Bestimmungen  handelte,  liegt  es  auf  der  Hand,  sich  nach 
einfacheren  Hilfsmitteln  umzusehen.  Dann  kommen  die  olfactometnschen 
Cylinder  aus  festen  Stolfen  in  Erwägung,  von  welchen  wir  in  erster 
Reihe  zwei  genauer  beschreiben  wollen. 

Ausgezeichnet  eignet  sich  der  Kautschukriechmesser  für  Versuche  an 
normalen  oder  nahezu  normalen  Geruchsorganen.  Schirmchen  und  Innen- 
rohr  sind  ganz  die  gleichen  wie  jene  bei  den  Riechmessern  mit  porösen 
lindern.    Als  Cylinder  dient  einfach  ein  Stück  eines  gewöhnlichen 
Kautschukschlauches,  welcher  eine  Innenlichte  von  8  mm  haben  muss, 
weil  dies  die  von  mir  angenommene  Normweite  der  olfactometrischen 
Cylinder  ist.    Sie  sollen  ferner  ganz  neu  sein  und  dürfen  nicht  in  der 
Nähe  von  riechenden  Stoffen  gelegen  haben.    Ein  Rohr,  welches,  wenn 
auch  nur  ein  einziges  Mal  zum  Durchleiten  von  Leuchtgas,  von  Essig- 
säure- oder  Ammoniakdämpfen  gedient  hatte,  ist  für  immer  unbrauchbar 
geworden  und  daher  zu  verwerfen.   Man  wähle  unter  den  neuen  Rohren 
ein  solches,  welches  einen  deutlich  reinen  Kautschukduft  abgiebt.  Nicht 
so  sehr  in  Hinsicht  auf  die  Qualität,  als  auf  die  Intensität  des  Geruches 
wird  man  die  Unterschiede  bemerken,  welche  nach  meinem  Dafürhalten 
größtenteils    mit   der  Neuheit  und  Geschmeidigkeit  zusammenhängen. 
Hat  man  einen  geeigneten  Schlauch  gefunden,   so  schneide  man  ein 
genau  10  cm  langes  Stück  ab   und  schiebe  dies  in  ein  Glasrohr,  in 
welches  dessen  Umfang  genau  hineinpasst.    Das  Glasrohr  wird  schließ- 
lich mit  dem  Kautschuk  gleich  abgeschnitten.   Auf  diese  Weise  wird  der 
olfactometrische  Cylinder  hergestellt.   Anfangs  hatte  ich  eines  der  Enden 
des  als  Hülle  dienenden  Glasrohres  durch  Schmelzen  ein  wenig  zu  ver- 
engern versucht,  um  das  abgeschnittene  Ende  des  Kautschuk  mit  einem 
schmalen  Glasrand  zu  bedecken.    Ich  that  dies  in  der  Absicht  zu  ver- 
hindern, dass  die  in  den  Cylinder  eingesogene  Luft  vorher  mit  Kaut- 
schukgeruch geschwängert  werde.    Bald  ergab  es  sich  aber,  dass  diese 
Complication  nur  so  lange  bestehe,  als  der  Cylinder  neu  ist.   Das  freie 
abgeschnittene  Ende  verliert  den  Kautschukgeruch,   sobald  es  einige 
Zeit  lang  in  Gebrauch  gewesen,  weil  es  fortwährend  mit  der  Außenluft 
in  Berührung  ist.    Hierin  liegt  zugleich  eine  Warnung,  den  Riechmesser 
stets  eingeschoben  zu  bewahren,  in  welchem  Falle  der  Kautschuk  nur 
wenige  Secunden  während  eines  Versuches  der  Luft  ausgesetzt  wird, 
sonst  jedoch,  wenn  nicht  im  Gebrauch,  wird  der  Kautschuk  beständig 
durch  das  Innenrohr  hermetisch  abgeschlossen  sein,  und  es  kann  dann 
nicht  befremden,  wenn  er  Jahre  lang  seine  Riechstärke  behält.    Ich  be- 
sitze einen  Riechmesser,  den  ersten  von  meinem  Gehülfen  aus  Kaut- 
schuk verfertigten,  welcher  jetzt  nach  sechs  Jahren  für  das  minimum 
pereeptibile  bei  normalen  Geruchsorganen  dieselben  Werte  anzeigt  wie 
im  Jahre  1888.    Dieser  Olfactometer  wird  zu  Zeiten  täglich  benutzt,  da 
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ich  mich  dessen  stets  zur  Prüfung  meiner  eigenen  Riechschärfe,  ehe  ich 
einen  Versuch  anstelle,  bediene.  Im  Ganzen  dürfte  der  Kautschuk  dabei 
wohl  nur  einige  hundert  Secunden  der  Luft  ausgesetzt  gewesen  sein  und 
während  der  langen  Pause  zur  Erzeugung  des  Geruches  der  oberflächlichen 
Schichten  aus  den  tieferen  hinlänglich  Gelegenheit  bestanden  haben.  Allein 
darin  ist  die  Schwierigkeit  nicht  zu  suchen.  Die  Gefahr  für  solche  Riech- 
messer entsteht  vielmehr  durch  die  Aufnahme  und  das  Festhalten  von 
Gerüchen  aus  der  Umgebung.  Schon  aus  dieser  Ursache  allein  muss  er 
eingeschoben  aufbewahrt  werden.  Überdies  lege  ich  vorsichtshalber  nie- 
mals das  Instrument  in  ein  geschlossenes  Etui  oder  in  einen  Schrank,  in 
welchem  doch  immer  der  eine  oder  der  andere  Geruch  vorherrscht, 
sondern  setze  es  frei  auf  einen  an  der  Wand  angebrachten  Bord. 

Das  minimum  perceptibile  für  ein  normales  Geruchsorgan  liegt  bei 
solchen  Kautschukriechmessern  gewöhnlich  auf  ungefähr  \  cm,  um  ein 
Geringes  mehr  oder  weniger  je  nach  der  Art  des  Kautschuks,  aus  dem 
der  Apparat  zusammengesetzt  wurde.  Wärme  und  Kälte  haben  aller- 
dings einigen,  jedoch  keinen  namhaften  Einfluss.  So  fand  ich  z.  B.  bei 
mir  selbt  das  minimum  perceptibile  auf  0,7  cm  des  Kautschukriech- 
messers, als  die  Stubentemperatur  in  diesem  Augenblicke  13°C.  betrug. 
Ich  bedeckte  dann  den  olfactometrischen  Cylinder  mit  einem  Eismantel, 
wodurch  dieser  bis  auf  Null  Grad  abgekühlt  wurde,  und  fand  unter 
diesem  Umstände  das  minimum  perceptibile  erst  auf  3,5  cm.  Die  Riech- 
kraft des  Kautschuks  war  demnach  fünfmal  geringer  geworden.  Nach- 
dem ich  darauf  das  Eis  entfernt  hatte ,  fand  ich  abermals ,  wenn  auch 
nicht  genau,  doch  nahezu  den  früheren  Wert,  nämlich  1  cm.  Offenbar 
hatte  der  Kautschuk  die  Stubentemperatur  noch  nicht  vollkommen  an- 
genommen. 

Ich  erwärmte  hierauf  den  Cylinder  mittels  eines  mit  wai*mem  Wasser 
gelullten  Mantels.  Das  minimum  perceptibile  schien  nun  bei  16°C.  auf 
0,7  cm,  bei  30°  C.  auf  0,6  cm  zu  liegen.  Ich  fand  also  einen  äußerst 
geringen  Unterschied  zwischen  dem  minimum  perceptibile  bei  gewöhn- 
licher Stubentemperatur  und  jenem  bei  30°  C.  Dieser  zufälligen  Eigen- 
schaft des  Kautschuks,  nämlich  der  Unempfindlichkeit  gegen  Temperatur- 
unterschiede zwischen  13°  und  30"  C. ,  ist  es  vermutlich  zuzuschreiben, 
dass  die  Kautschukriechmesser  so  außerordentlich  für  Normalolfactometer 
geeignet  sind.  Sie  sind  leicht  zu  reinigen,  denn  der  Kautschuk  haftet  nur 
in  geringem  Maße  am  Glase;  es  wird  gewöhnlich  genügen,  sie  ein  paarmal 
durchzublasen,  oder,  sollte  dies  nicht  hinlänglich  sein,  sie  mit  hygro- 
skopischer Watte  auszuwischen.  Misstraut  man  dennoch  der  Reinheit,  so 
durchspüle  man  sie  mit  einem  Wasserstrahle,  wonach  die  absolute  Geruch- 
losigkeit  nicht  länger  zweifelhaft  sein  wird.  Zur  Vermeidung  der  Not- 
wendigkeit, dieses  Verfahren  mehrmals  wiederholen  zu  müssen,  dürfte 
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es  zweckdienlich  sein,  die  ausgewaschenen  und  getrockneten  Innenröhren 
etwas  zu  erwärmen,  da  mich  die  Erfahrung  lehrte,  dass  trockene 
Röhren  in  geringerem  Maße  der  Adhäsion  der  Gerüche  unterworfen  sind, 
als  feuchte. 

Es  wird  in  vielen  Fällen  wünschenswert  sein,  über  einen  Olfacto- 
uieter  mit  einem  festen  Riechstoffe,  welcher  einen  bedeutend  stärkeren 
Geruch  abgiebt,  verfügen  zu  können.  Ich  bediene  mich  zu  diesem 
Zwecke  gewöhnlich,  wie  ich  bereits  im  vorigen  Abschnitte  bemerkt  habe, 
eines  Riechmessers,  dessen  olfactometrischer  Cylinder  aus  einem  gleich- 
leiligen  Gemenge  von  Guttapercha  und  Gummi-Ammoniacum  besteht.  Man 
schmelzt  zur  Anfertigung  solcher  Cylinder  beide  Pflanzensäfte  zusammen 
und  gießt  die  Mischung  in  eine  weite  Glasröhre ,  deren  unteres  Ende 
mit  einem  Kork  geschlossen  ist.  Schon  vorher  trage  man  Sorge,  diesen 
untersten  Pfropf  mit  einem  Bohrloche  zu  versehen ,  durch  welches  ein 
metallenes  oder  gläsernes  Stäbchen  von  genau  8  mm  Dicke  gesteckt  wird. 
Man  entfernt  später  nach  erfolgter  Abkühlung  der  Masse  sowohl  Stäbchen 
als  Kork  und  besitzt  dann  einen  Cylinder  von  dem  erforderten  Caliber, 
welcher  überdies  noch  mit  einer  gläsernen  Hülse  versehen  und  also 
unmittelbar  zu  olfactometrischem  Cylinder  geeignet  ist.  Er  wird  an  den 
Enden  in  einer  Länge  von  10  cm  glatt  abgeschliffen.  Der  Geruch  eines 
solchen  Cylinders  erinnert  an  jenen  von  Süßholz  (Lakritzensaft:  Succus 
Liquiritiae)  und  hat  eine  so  starke  Intensität,  dass  ein  normales  Ge- 
ruchsorgan bereits  einen  Riechreiz  empfängt,  ehe  der  Cylinder  noch 
nicht  ganz  1  mm  vorgeschoben  ist. 

Dr.  Reuter  hat  zur  Zeit,  als  er  die  respiratorischen  Anosmien  un- 
tersuchte, das  Verhältnis  zwischen  seinen  Kautschuk-  und  Ammoniacum- 
Guttapercha-Riechmessern  berechnet1)  und  fand,  dass  letztere  bei  glei- 
cher Cylinderlänge  einen  25  mal  stärkeren  Riecheindruck  auslösten  als 
jene  von  Kautschuk.  Diese  Ziffer  dürfte  allerdings  für  Riechmesser  von 
verschiedenen  Fabrikaten  sich  einigermaßen  verschieden  gestalten.  So 
gelangte  ich  bereits  während  der  ersten  Zeit  meiner  Riechmessungen  zur 
Abschätzung  eines  Centimeters  Kautschuk  als  gleichwertig  einem  0,03  cm 
Ammoniacum-Guttapercha.  Dr.  Reuter's  Berechnungen  beruhen  jedoch 
auf  einer  viel  größeren  Anzahl  von  Beobachtungen.  Er  erhielt  seine 
Zifferwerte  aus  der  Zusammenstellung  sämtlicher  bei  seinen  Kranken  ge- 
wonnenen Ergebnisse,  durch  die  Berechnung  des  Durchschnittsverhält- 
nisses. Wenn  daher  irgend  ein  Geruchsorgan  in  einen  Zustand  gerät,  dass 
das  rainimum  perceptibile  auf  y2  cm  des  Ammoniacum-Guttapercha  fällt, 
so  folgt  daraus,  dass  aus  einem  Kautschuk-Riechmesser  in  diesem  Falle 
keine  Geruchswahrnehmung  stattfinden  kann,  da  10  cm  des  Kautschuks 

\)  Zeitschrift  für  klinische  Medicin.  Bd.  XXII. 
Zwaardemakor,  Physiologie  des  Geruchs. 
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unter  der  Riechschwelle  bleiben.  Dagegen  wird  ein  Geruchsorgan,  des- 
sen minimurn  perceptibile  einem  Drittelcentirneter  des  Aniinoniacum-Gutta- 
percha  entspricht,  den  Kautschukduft  noch  eben  wahrnehmen  können, 
wenn  der  Cylinder  ganz  ausgeschoben  ist,  weil  10  cm  des  Kautschuks 
0,4  cm  des  Ammoniacum-Guttapercha  entsprechen.  Diese  Bemerkungen 
gelten  jedoch  nur  für  solche  Olfactometer ,  welche  bereits  einige  Zeit 
vorher  verfertigt  wurden,  denn  man  geht  von  der  Voraussetzung  aus, 
dass  dann  das  freie  abgeschnittene  Ende  keinen  erheblichen  Geruch 
mehr  abgebe.  Dies  ist  erst  der  Fall,  wenn  die  andauernde  Einwirkung 
der  freien  Luft  die  Schnittflächen  geruchlos  gemacht  hat. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  Olfactometer  aus  Ammoniacum-Gutta- 
percha für  normale  oder  fast  normale  Geruchsorgane  unbrauchbar  siud. 
Ich  schliff  daher,  um  damit  dennoch  wenigstens  annäherungsweise  Be- 
stimmungen zu  ermöglichen,  eines  der  Enden  in  einem  Winkel  von 
45°  ab,  wodurch  die  vorgeschobene  riechende  Oberfläche  beträcht- 
lich verkleinert  wurde.  Da  jedoch  gleichzeitig  der  Luftzutritt  sich  än- 
dert, so  erlaubt  dieser  Kunstgriff  nur  mehr  eine  rohe  Schätzung,  welche 
indessen  als  ein  Fingerzeig  für  weitere  Untersuchungen  dienen  kann. 
Es  muss  also  das  gerade  abgeschnittene  Ende  bei  jeder  genauen  Mes- 
sung benutzt  werden. 

Ebenso  wenig  als  bei  dem  Kautschuk-Riechmesser  wird  hier  eine 
dichtere  Abschließ  ung  des  nach  dem  Schirmchen  gerichteten  Cylinder- 
endes  nötig  sein,  weil  bei  zweckentsprechend  hergestellten  Instrumenten 
die  olfactometrischen  Cylinder  und  die  Riechröhrchen  genau  ineinander 
passen  und  kein  Zwischenraum  zwischen  beiden  offen  bleibt. 

Man  kann  Riechmesser  von  noch  größerer  Intensität  als  jene  aus 
Ammoniacum-Guttapercha  verfertigen,  wenn  man  die  Moschuswurzel 
(Radix  Sumbul)  für  den  olfactometrischen  Cylinder  verwendet.  Es  ist 
zwar  nicht  leicht,  diese  veraltete  Droge  in  hinreichend  großen  Stücken 
zu  finden.  Gelingt  dies,  so  bohrt  man  mit  einem  Korkbohrer  8  mm  weite 
Öffnungen  in  die  Wurzel  und  schiebt  die  durchlöcherten  Stücke  in  ein 
weites  Glasrohr  und  vereinigt  sie  auf  diese  Weise  zu  einem  olfactome- 
trischen Cylinder  von  1 0  cm.  Ich  pflege  die  beiden  Enden  mit  einer 
kupfernen  Hülse  zu  schließen,  um  das  Herausfallen  der  Stücke  zu  ver- 
hindern. Der  Geruch  eines  solchen  Riechmessers  erinnert  einigermaßen 
an  Moschus,  ohne  jedoch  damit  vollkommen  übereinzustimmen.  Reuter 
schätzte  dessen  Intensität  bei  den  Untersuchungen  über  respirator.sche 
Anosmien  auf  5  mal  stärker  als  jene  des  Ammoniacum-Guttaperchas  ). 
Ein  Riechorgan,  dessen  minimurn  perceptibile  *i/a  cm  der  Moschus- 
wurzel entspricht,  wird  also  mit  einem  Olfactometer  aus  Ammoniacum- 

i)  Zeitschrift  für  klinische  Medicin;  Bd.  XXII. 
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Guttapercha  keinerlei  Geruch  wahrnehmen  können.  Ein  Sinnesorgan 
jedoch,  dessen  Reizschwelle  bei  1  ]/2  cm  der  Moschuswurzel  liegt,  wird 
hingegen  den  Geruch  des  Amnioniacum- Guttaperchas  bereits  einiger- 
maßen erkennen  können. 

Einen  noch  viel  intensiveren  Reiz  ist  man  im  Stande,  mittels  eines 
einfach  aus  Hammeltalg  gebildeten  Riechmessers  hervorzurufen,  worüber 
jedoch  bislang  genaue  Restimmungen  mangeln.  Dieser  Stoff  zählt,  soweit 
meine  Erfahrungen  reichen,  zu  den  allerintensivsten  festen  Riechstoffen, 
welche  sich  zu  Olfactometern  verarbeiten  lassen. 

Wenn  es  sich  um  Messungen  von  Sinnesorganen  handelt,  welche  eine 
so  bedeutende  Abstumpfung  zeigen,  dass  sogar  der  Talg-Olfactometer 
keinen  Eindruck  hervorzurufen  vermag,  dann  scheint  es  praktisch,  zu 
porösen,  mit  irgend  einem  starken  Riechstoff  getränkten  Cylindern  Zu- 
flucht zu  nehmen.  Requemer  als  poröse  Cylinder  sind  für  diesen  Zweck 
zuweilen  Glasröhren  von  9  mm  im  Lichten,  deren  Innenfläche  mit  dickem 
Löschpapier  ausgekleidet  ist.  Man  lässt  ein  ätherisches  Öl,  z.  B.  Oleum 
Caryophyllorum,  durch  das  Löschpapier  aufsaugen,  indem  man  das 
untere  Ende  des  Gylinders  in  ein  das  Nelkenöl  enthaltendes  Uhrglas 
setzt,  und  stellt  auf  diese  Weise  einen  ausgezeichneten  improvisierten 
Riechmesser  dar.  Wir  experimentierten  also  mit  Riechmessern  aus  festen 
Stoffen,  deren  aufsteigende  Intensitätsreihe  folgende  ist: 

Kautschuk, 

Ammoniacum-Guttapercha, 

Moschus, 

Hammeltalg. 

Wir  wollen  den  ersten  als  einen  Riechmesser  von  geringer  Stärke,  den 
zweiten  und  dritten  Olfactometer  von  mittlerer  Stärke  und  den  vierten 
von  bedeutender  Stärke  bezeichnen. 

Ich  benutzte  außerdem  noch  verschiedene  andere  olfactometrische 
Cylinder. 

Unter  den  schwachen  Riechmessern  sei  z.  B.  eines  Olfactometers  er- 
wähnt, dessen  Riechstoff  aus  Juchtenleder  gebildet  ist.  Dieses  Leder 
verdankt  seinen  Geruch  dem  Sandelholz,  womit  es  gegerbt  ist,  und  dem 
erapyreumatischen  Öle  der  Birkenrinde,  welches  gleichfalls  zur  Leder- 
bereitung dient.  Eigentlich  ist  also  ein  solches  zusammengerolltes  Stück 
Leder  den  von  uns  verwendeten  porösen  Röhren  vollkommen  analog, 
nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  es  nicht  mit  einer  wässerigen  Lösung 
sondern  mit  einem  ätherischen  Öle  getränkt  ist,  dessen  Übermaß  entfernt 
wurde.  Die  zu  meinen  Versuchen  benutzte  Art  Leder  giebt  erst  bei 
ungefähr  2,5-3  cm  Gylinderlänge  einen  deutlich  erkennbaren  Geruchs- 
emclruck.    Andere  Arten    werden   natürlich  andere  Zifferwerte 
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obwohl  sie  in  der  Regel  den  Kautschuk  an  Riechkraft  nicht  übertreffen 
werden. 

Zur  Zusammenstellung  eines  anderen  schwachen  Riechmessers  dienen 
auch  olfactometrische  Cylinder  aus  dem  Paraffin,  welches  die  Histo- 
logen  zum  Einbetten  der  Präparate  verwenden.  In  diesem  Falle  wird 
man  das  minimum  perceptibile  auf  Vi-''  cm  finden.  Durch  Erwär- 
men der  geschmolzenen  Masse  während  längerer  Zeit  wird  jedoch  die 
Riechkraft  bedeutend  zunehmen,  sogar  so  sehr,  dass  die  Intensität  mehr 
mit  jener  des  Ammoniacum-Guttapercha  übereinstimmt  und  man  z.  B.  be- 
reits auf  '/2  mm  den  charakteristischen  Paraffinduft  wahrnehmen  kann. 
Dieser  Geruch  dürfte  in  diesem  Falle  den  Zersetzungsproducten  zuge- 
schrieben werden  müssen,  da  das  Paraffin  als  solches,  als  eine  reine 
Kohlenwasserstoffverbindung,  geruchlos  ist. 

Man  erhält  eine  vierte  Art  schwacher  Riechmesser  aus  einem  mit 
Palisanderholz  gefütterten  Glasrohr.    Solche  Cylinder,  wenn  neu  ver- 
fertigt,  besitzen  eine  einigermaßen  stärkere  Riechkraft  als  jene  aus 
Kautschuk,  da  aber  das  Caliber  auf  die  Dauer  infolge  des  Schrumpfens 
des  Holzes  weiter  wird  und  daher  der  Cylinder  nicht  mehr  abgeschlos- 
sen aufbewahrt  werden  kann,  so  wird  die  Intensität  allmählich  abnehmen. 
Cederholz  dagegen  liefert  einen  fünften  schwachen  Riechmesser,  wel- 
cher ziemlich  vollständig  seine  Riechkraft  bewahrt  und  von  jener  des 
Kautschuks  sich  nicht  bedeutend  unterscheidet.   Er  ruft,  außer  einem 
Riecheindrucke  im  engeren  Sinne,  zugleich  eine  eigentümliche  Reizwir- 
kung hervor,  welche  wahrscheinlich  von  den  sensitiven  Nerven  am  Ein- 
gänge der  Nasenhöhle  ausgeht,  wodurch  eine  gemischte  Empfindung 
entsteht,  daher  die  Cederholzcylinder  für  stichhaltige  Riechversuche  nicht 
so  zweckmäßig  sind  als  andere  Stoffe.    Benzoeharz  giebt  eine  sechste 
Art  schwacher  Riechmesser,  welche  jedoch  echte  und  vollkommen  reme 
Riecheindrücke  hervorrufen.   Dieses  Harz  wird  einfach  geschmolzen  und 
in  der  bekannten  Form  gegossen.   Dr.  Reuter  stellte  über  deren  Riech- 
kraft sorgfältige  Messungen  an  und  fand  sie  14  mal  stärker  als  jene  des 
Kautschuks.    Diese  Ziffer  scheint  mir  einigermaßen  zu  hoch  angeschla- 
gen   Von  einem  so  geübten  Beobachter  dürfen  wir  nicht  annehmen,  dass 
das  starke  Adhäsionsvermögen  des  Benzoegeruches  an  das  Glas  zu  einer 
kleinen  Störung  Veranlassung  gegeben  hat.   Wahrscheinlich  ist  es  daher, 
dass  die  Temperatur  der  Umgebung  nicht  unbeteiligt  gewesen  sei,  da 
diese  für  den  fraglichen  Stoff  von  ziemlich  bedeutendem  Emüuss  ist 
und  Dr.  Reuter's  Messungen  während  des  Sommers,  meine  eigenen 
hingegen  im  Winter  vorgenommen  wurden.    Nach  diesen  WinterbeM  - 
mungen  dürfte  die  Riechkraft  des  Benzoeharzes  mehr  jener  des  Kaut, 

schuks  nahe  kommen.  .  .,.,,,„. 

Als  Riechmesser  mittlerer  Stärke  sei  in  erster  Reme  ein  solche: 
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von  Tolubalsam  genannt.  Dieser  Balsam  wird  einfach  geschmolzen 
und  in  die  erforderliche  Form  gegossen.  Die  Riechkraft  ist  ziemlich  be- 
deutend und  reiht  sich  ungefähr  zwischen  jene  von  Kautschuk  und  von 
Ammoniacum-Guttapercha. 

Ein  Riechcylinder  von  beiläufig  derselben  Intensität  wird  aus  Ca cao- 
butter  verfertigt.  Dieser  hat  aber  die  Eigentümlichkeit,  einen  Fett- 
Geruch  zu  geben,  wenn  er  nur  um  ein  Geringes,  z.  B.  \  mm,  den  Ca- 
caoduft  hingegen,  wenn  er  auf  2  mm  ausgeschoben  wird.  Offenbar  ist 
da  der  Cacaogeruch  aus  dem  vordersten  Stücke  verdampft. 

Einen  Riechmesser  von  etwas  geringerer  Stärke  erhält  man  aus  ge- 
schmolzenem und  in  Cylinderform  gegossenem  gelbem  Wachs.  Es 
giebt  gleichwohl  keinen  Stoff,  wenigstens  in  der  Reihe  der  von  mir  zu 
Versuchen  verwendeten,  der  so  sehr  den  Temperatureinflüssen  unter- 
worfen wäre.  Ich  habe  bereits  im  zweiten  Abschnitte  erwähnt,  dass 
gelbes  Wachs  bei  gewöhnlicher  Stubentemperatur  zweimal  stärker  riecht, 
als  beim  Gefrierpunkte.  Der  Geruch  selbst  erinnert  an  den  des  Honigs, 
haftet  stark  am  Glase  und  veranlasst  bald  Ermüdung  in  dem  Sinne, 
dass  nach  einigen  schnell  aufeinander  folgenden  Bestimmungen  die  Reiz- 
schwellen rasch  größer  werden.  Der  einzige  Vorteil  ist  der  feine,  all- 
gemein bekannte  Geruch,  der  einen  reinen,  von  Gefühls-  und  Geschmacks- 
empfindungen vollkommen  freien  Eindruck  erzeugt. 

Riechmesser  von  sehr  großer  Intensität  stellte  ich  nebst  jenen  aus 
Hammeltalg  aus  Muskatbutter  und  aus  Asa  foetida  her.  Mit  diesen  bei- 
den Stoffen  ist  man  wirklich  im  Stande,  sehr  kräftige  Riecheindrücke  zu 
erzielen,  welche  auf  normale  Geruchsorgane  bereits  bei  minimaler  Cy- 
linderlänge  äußerst  energisch  wirken.  Die  Muskatbutter  erzeugt,  so  wie 
das  Cederholz ,  nebst  dem  Riecheindruck  außerdem  noch  eine  sensible 
Empfindung,  welche  unzweifelhaft  von  den  Trigeminusenden  herrührt. 

Ein  anderer  echter  Riechstoff,  jedoch  keine  Nebenempfindungen  her- 
vorrufend, von  überraschend  großer  Intensität  ist  das  Scatolholz,  des- 
sen Geruch  nebenbei  die  Eigenschaft  hat,  in  so  hohem  Maße  ekelerregend 
zu  sein,  dass  seine  Intensität  noch  bedeutend  stärker  zu  sein  scheint, 
als  es  wirklich  der  Fall  ist.  Auch  hiervon  wird  man  nach'  Wahl  einen 
Riechmesser  herstellen  können,  obwohl  man  nicht  außer  Acht  lassen 
darf,  dass  er  bei  unvollkommenem  Luftabschlüsse  sehr  bald  an  Kraft 
verlieren  wird. 
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Schema. 


Typen.  Varianten. 

Juchtenleder 


Schwache  Riechmesser 


Paraffin 

Kautschuk  \  Palisanderholz 


Cederholz 
Benzoe 


Ammoniacum-Guttapercha  {  gelbes  Wachs 


Mittelkräftige  Riechmesser 


Cacaobutter 
Tolubalsam 


Radix  Sumbul 


Asa  foetida 


Sehr  kräftige  Riechmesser 


Muskatbutter 


mit  Nelkenöl  getränktes 
Löschpapier 


Scatolholz. 


Ich  pflege  die  in  diesem  Schema  verzeichneten  Riechmesser  immer 
in  Bereitschaft  zu  halten,  und  verfüge  demnach  über  eine  Auswahl  so- 
wohl qualitativ  als  quantitativ  verschiedener  Riechquellen.  Überdies  kann 
ihre  Anzahl  nach  Belieben  noch  durch  poröse,  mit  verschiedenen  Lösun- 
gen getränkte  olfactometrische  Cylinder  vermehrt  werden.  Letztere  kön- 
nen jedoch  nicht  in  jedem  Augenblicke  vollzählig  zur  Hand  sein.  Am 
vorteilhaftesten  für  vergleichende  Untersuchungen  und  für  Gombinationen 
von  Gerüchen  sind  also  die  festen  Riechstoffe. 

Behufs  des  rascheren  und  bequemeren  Wechseins  der  Qualitäten 
versuchte  ich  einen  nach  Art  eines  Revolvers  aus  verschiedenen  olfacto- 
metrischen  Cylindern  zusammengestellten  Riechmesser.  Zu  diesem  Zwecke 
benutzte  ich  vier  feste  Riechstoffe  mittlerer  Stärke :  Palisanderholz,  Wachs, 
Tolubalsam  und  Ammoniacum-Guttapercha,  aus  welchen  die  Cylinder 
auf  gewöhnliche  Weise  verfertigt,  je  an  ein  Riechrohr  aufgeschoben  und 
zu  einem  Bündel  vereinigt  wurden.  Diese  vier  Riechröhren  stellten 
gleichsam  die  zu  einem  dickeren,  kurzen  Cylinder  zusammengefügten 
Läufe  eines  Revolvers  dar,  welcher  sich  um  eine  Achse  senkrecht  zum 
olfactometrischen  Schirmchen  dreht.  Eine  Vierteldrehung  bewerkstelligt 
jedesmal  das  genaue  Einstellen  eines  Riechrohrs  vor  ein  kürzeres  Na- 
senstück, das  durch  das  Schirmchen  gesteckt  ist.  Wurde  das  Cylinder- 
Bündel  nach  vorne  gezogen,  so  wurde  zugleich  auch  jeder  der  vier 
Cylinder  mehr  oder  minder  entsprechend  von  seinem  Riechrohre  abge- 
schoben, und  ich  konnte  also  auf  gewöhnliche  Weise  nach  Bedarf  die 
Intensitäten  verändern.  Obwohl  die  Riechstärken  nicht  namhaft  ver- 
schieden waren  (der  Palisanderholzcylinder  war  ganz  frisch  gedrechselt], 
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so  schienen  mir  dennoch  die  Intensitätsunterschiede  zu  groß,  um  be- 
sonderen Vorteil  von  dieser  Einrichtung  ziehen  zu  können.  Durch  Ver- 
engerung des  vordersten  Lufteinganges,  jenes  nämlich  vorne  am  offenen 
CyUnderende,  können  wir,  jedesmal  der  bezüglichen  Intensität  entspre- 
chend, diesem  Übelstande  zu  begegnen  trachten  und  dieses  mit  ziem- 
lichem' Erfolge.  Ich  machte  jedoch  niemals  praktische  Anwendung  von 
dem  Revolver-Riechmesser,  zweifle  aber  keineswegs,  dass  dies  mit  eini- 
ger Vorsicht <)  sicherlich  gelingen  dürfte  und  für  die  Lehre  der  specifi- 
schen  Energien  förderlich  sein  werde.  Ich  halte  den  Umstand,  dass  der 
Geruch  der  festen  Riechstoffe  sich  meistens  chemisch  nicht  definieren 
lässt,  zwar  im  gegenwärtigen,  aber  nicht  in  einem  späteren  Stadium  der 
Olfactologie  für  eine  Schwierigkeit. 

Wir  beschäftigten  uns  bisher  stets  nur  mit  der  Messung  der  Schärfe 
des  Geruchssinnes  durch  die  Reize,  welche  auf  gewöhnliche  Weise  mit 
einer  Einatmung  zur  Sinnesschleimhaut  gelangen.  Wir  haben  jedoch  im 
V.  Abschnitte  nachgewiesen ,  dass  es  auch  ein  gustatorisches  Riechen 
giebt,  d.  h.  ein  Riechen,  das  eine  Componente  des  Kostens  oder  Schmeckens 
ist,  wobei  die  Gerüche  durch  das  Ausatmen  aus  dem  Pharynx  in  die 
Nasenhöhle  geleitet  werden.  Es  kann  unter  gewissen  Umständen  das 
Redürfnis  entstehen,  auch  in  dieser  Reziehung  das  Vermögen  unseres 
Sinnesorganes  zu  messen.  Ich  machte  zu  diesem  Zwecke  folgende  Mo- 
dification  an  meinem  Riechmesser.  Es  wird  eine  Röhre  von  5  mm  im 
Lichten  und  von  20  cm  Länge  an  einem  Ende  gerade  abgeschnitten  und 
am  entgegengesetzten  Ende  eine  seitliche  endständige  Öffnung  angebracht. 
Man  erhält  letztere,  indem  man  das  lange  Rohr,  woraus  das  20  cm-Stück 
zu  nehmen  ist,  rechtwinkelig  biegt  und  an  dieser  Stelle  abschneidet,  in 
der  Weise,  dass  die  Schnittfläche  in  der  Richtung  des  weiter  verwende- 
ten Teiles  und  zugleich  senkrecht  auf  den  wegzuwerfenden  Teil  zu 
stehen  kommt.  Dann  entsteht  von  selbst  eine  endständige  und  seitliche 
Öffnung.  Dieses  lange  Rohr  wird  mit  nach  aufwärts  gerichteter  seit- 
licher endständiger  Öffnung  über  einen  Türk'schen  Zungenspatel,  ohne 
die  Uvula  zu  berühren,  in  den  Rachen  geführt.  Der  Untersucher  bläst 
dann  mit  dem  Munde  oder  mittels  eines  Gasbehälters  mit  sehr  geringer 
Stromgeschwindigkeit  die  mit  Riechgas  geschwängerte  Luft  in  den  Pha- 
rynx. Unterdessen  atmet  die  Versuchsperson  ruhig  fort  und  führt  mit 
jedem  Atemzuge  das  eben  eingeblasene  Riechgas  durch  die  Choanen  in 
die  Nasenhöhle.  Die  Versuchsperson  kann,  wenn  gewillt,  beim  Aus- 
atmen das  Durchblasen  selbst  besorgen,  indem  sie  ein  gekrümmtes  Röhr- 

1)  Es  ist  z.  B.  zu  empfehlen,  das  kurze,  gemeinschaftliche  Riechrohr  öfters  mit 
Watte  zu  reinigen,  um  den  etwa  anhaftenden  Geruch,  welcher  Compensationen  ver- 
anlassen könnte,  zu  entfernen.  Dazu  ist  es  notwendig,  dasselbe  leicht  abnehmen 
zu  können. 
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eben  in  eines  ihrer  eigenen  Nasenlöcher  einführt  und  es  mit  der  Ein- 
blaseöffhung  verbindet. 

Es  wird  sich  nun  darum  handeln,  die  Menge  des  Riechgases  zu  do- 
sieren, was  auf  folgende  Weise  geschieht.  Wie  aus  der  Abbildung 
(Fig.  13)  zu  ersehen,  wird  das  lange  Riechrohr  in  einer  Handhabe  be- 
festigt. Der  Befestigungspunkt  liegt  gerade  in  der  Mitte  des  Riechrohrs, 
so  dass  sie  nach  der  dem  Munde  der  Versuchsperson  abgewendeten 
Seite  10  cm  frei  vorragt.  Über  dieses  10  cm  lange  Stück  schiebt  sich 
ein  olfaclometrischer  Cylinder,  durch  weichen  die  Luft,  ehe  sie  in  das 

lange  Rohr  eintritt,  streichen 
muss.  Der  olfactometrische  Cy- 
linder ist  zu  diesem  Zwecke  in 
eine  einfache  gläserne  Einrich- 
tung hineingelegt,  wie  aus  der 
Abbildung  ersichtlich.  Ich  schlage 
für  diesen  kleinen  Apparat  den 
Namen  »gustatoris  eher  Riech- 
messer «  vor.  Seine  Anweisun- 
gen sind  allerdings  nicht  sehr 
genau,  denn  es  ist  schwierig, 
den  Einblasedruck  constant  zu 
erhalten,  was  geboten  ist,  wenn 
der  angewendete  Riechreiz  eini- 
germaßen der  Länge ,  auf  welche  der  olfactometrische  Cylinder  vorge- 
schoben, proportional  sein  soll.  Doch  wird  man  im  Stande  sein,  mit 
diesem  Instrumente  einigermaßen  bedeutende  Verschiedenheiten  sehr  gut 
zu  entdecken.  Auch  lassen  sich  nach  Bedarf  noch  viele  Verbesserungen 
anbringen.  Hier  haben  wir  nur  die  Absicht,  das  Princip  zu  erwähnen. 
Man  kann  in  den  gustatorischen  Riechmesser  alle  oben  besprochenen 
olfactorischen  Cylinder,  sowohl  die  aus  festen  Riechstoffen,  als  jene  aus 
porösen  Röhren,  einlegen  und  verwenden. 

Wir  haben  nun  noch  den  allgemeinen  Gang  einer  olfactometrischen 
Untersuchung  übersichtlich  zu  schildern.  Wir  setzen  dabei  voraus,  dass 
der  Riechmesser  vollkommen  in  Bereitschaft  gestellt  sei,  nämlich  falls 
er  aus  einem  porösen  Rohre  besteht,  der  Cylinder  getränkt,  flüchtig  ab- 
getrocknet und  mit  einer  Glashülse  versehen;  falls  er  aus  einem  festen 
Riechstoffe  verfertigt,  sorgfältig  gereinigt  worden  ist.  Die  erste  Auf- 
gabe wird  dann  sein,  die  Versuchsperson  durch  einen  deutlichen,  jedoch 
nicht  maximalen  Riechreiz  mit  der  wahrzunehmenden  Geruchsqualität  be- 
kannt zu  machen.  Darauf  schwächt  man  sehr  allmählich  diesen  Reiz  ab, 
bis  man  sich  dem  minimum  pereeptibile  nähert.  Sobald  man  die  Lage 
der  Reizschwelle  ungefähr  ermittelt,  wird  der  Riechmesser  gereinigt  und 


Fig.  13. 


Gustatorischer  Riechmesser, 
d,  h,  ein  Riechmesser,  welcher  geeignet  ist, 
die  Geruchsschärfe  für  durch  die  Choanen 
in  die  Nase  gelangenden  Gerüche  zu  messen. 
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betreffenden  Falls  der  olfactometrische  Cylinder  in  die  zu  prüfende 
Lösung  getaucht.  Dann  wiederholt  man  die  Riechschärfebestimmung, 
von  der  Cylinderlänge  ausgehend,  welche  man  als  die  der  Reizschwelle 
entsprechende  annimmt.  Auf  diese  Weise  wird  diese  näher  präcisiert; 
dann  folgt  abermaliges  Reinigen  und  nötigenfalls  wiederholtes  Eintauchen 
des  Cylinders,  und  endlich  eine  Schlussbestimmung,  indem  man  von  den 
schwachen  Reizen  beginnend  zur  wirklichen  Reizschwelle  aufsteigt.  Da- 
bei erweist  es  sich  ungemein  praktisch,  abwechselnd  den  Riechmesser  in 
die  vordere  und  in  die  hintere  Hälfte  des  Nasenloches  einzuführen,  um 
die  minimale  Geruchswahrnehmung  mit  einer  absolut  geruchlosen  Aspi- 
ration zu  vergleichen.  Ich  nahm  bislang  bei  meinen  Versuchen  immer 
den  schwächsten  mit  der  ihm  eigentümlichen  Qualität  wahrgenommenen 
Riechreiz  als  die  wirkliche  Reizschwelle  an.  Es  ist  selbstsprechend,  dass 
man  als  solche  auch  den  Reiz  bezeichnen  kann,  welcher  in  50^"  der 
Fälle  gut,  und  in  50^  gar  nicht  wahrgenommen  wurde;  vorläufig  je- 
doch gab  ich  den  erstgenannten  Grenzwerten  den  Vorzug. 

Es  bedarf  keiner  besonderen  Bemerkung,  dass  man  vor  einer  olfacto- 
metrischen  Messung,  wie  die  eben  beschriebene,  sich  von  dem  normalen 
Zustand  der  Nasenhöhlen  überzeugen  soll.  Zu  diesem  Zwecke  lasse 
man  die  Versuchsperson  die  Nase  schneuzen,  und  bringe  dann  deren 
Atemflecken  auf  einer  polierten  Metallfläche  zur  Anschauung.  Zeigen 
diese  die  normale  Spaltung,  verschwinden  sie  überdies  allmählich  und 
symmetrisch,  so  darf  man  vorläufig  die  Nasenhöhle  als  normal  betrachten. 
Wenn  aber  die  Spaltung  fehlt  oder  eine  einigermaßen  deutliche  Asym- 
metrie bemerkbar  wird,  so  müssen  die  vordere  und  hintere  Rhinoskopie 
nähere  Aufklärung  verschaffen. 

Wenn  die  Versuchsperson  während  der  Untersuchung  zufällig  einen 
maximalen  Riechreiz  erleidet,  so  lasse  man  sicherheitshalber  eine  Unter- 
brechung von  einigen  Minuten  eintreten,  um  die  Gefahr  der  Abstumpfung 
durch  Ermüdung  zu  beseitigen.  Falls  aber  die  Reize  die  Reizschwelle 
nur  in  geringem  Maße  überschreiten,  so  wird  diese  Vorsichtsmaßregel 
überflüssig  sein,  weil  die  für  das  Ablesen  der  Scala  des  Riechmessers, 
und  zum  Reinigen  des  Instrumentes  benötigte  Zeit  dem  Sinnesorgane 
hinreichende  Ruhe  verschaffen. 

Endlich  haben  wir  noch  eine  Hauptbedingung  zu  beachten,  welche 
bei  jeder  ollaclometrischen  Bestimmung  unbedingt  erfüllt  werden  muss, 
nämlich  die  vollkommene  Geruchlosigkeit  des  Untersuchungslokales! 
Wenn  die  Wände  mit  Vorhängen  u.  s.  w.  bekleidet  sind,  darf  darin  des 
Tages  zuvor  nicht  geraucht  worden  sein.  Parfüms  oder  riechende  Chemi- 
kalien müssen  in  gut  verschlossenen  Flaschen  oder  Büchsen  aufbewahrt 
werden.  Der  Eintritt  zufälliger  Gerüche  aus  Nebengemächern  oder  von 
außen  muss  durch  guten  Verschluss  des  Gemaches  verhindert  werden 
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Wenn  auch  nur  eine  einzige  dieser  Bedingungen  vernachlässigt  wurde, 
so  werden  die  angestellten  Bestimmungen  nur  einen  provisorischen  Wert 
haben. 

Nach  beendigter  Messung  tritt  uns  die  Frage  entgegen,  wie  wir  uns 
bezüglich  der  Berechnung  der  Correctionen  zu  verhalten  haben. 

Die  wichtigste  Correction  betrifft  die  Adhäsionen  an  den  Wänden  des 
Riechrohrs.  Es  kann  von  einer  solchen  Correction  nur  bei  der  ersten 
Aspiration  die  Rede  sein,  welche  durch  ein  vollkommen  reines,  trockenes 
Riechrohr  stattfindet.  Auch  ist  sie  fast  nur  bei  einem  Olfactometer  aus- 
führbar, dessen  Cylinder  aus  einem  porösen,  mit  einer  Riechstofflösung 
getränkten  Rohre  besteht.  In  diesem  Falle  wird  die  Correction  auf 
folgende  Weise  berechnet.  Man  denke  sich  den  Riechstoff  bis  zu  dem 
Grade  verdünnt,  dass  die  Reizschwelle  des  Beobachters  gerade  auf  1 0  cm 
Cylinderlänge  fällt,  d.  h.  dass  die  Luft,  welche  über  10  cm  des  frisch 
aus  der  Riechlösung  herausgenommenen  Cylinders  strich,  das  minimum 
perceptibile  des  Geruches  anzeigt,  nachdem  sie  durch  das  Riechrohr  ge- 
zogen, dessen  Länge  1 5  cm  beträgt.  Die  von  dem  Cylinder  abgegebenen 
riechenden  Moleküle  wurden  also  um  den  Betrag  jener  Teilchen  ver- 
mindert, welche  infolge  ihrer  Adhäsion  an  den  Glaswänden  des  Riech- 
rohrs haften  geblieben.  Wenn  man  daher  das  Riechrohr  kürzer  macht, 
wird  weniger  Riechstoff  hinreichen,  da  der  Verlust  geringer  ist.  Es  ist 
zweckmäßig,  das  Riechrohr  auf  eine  Länge  von  5  cm  zu  beschränken, 
also  den  gekrümmten,  an  dieser  Seite  des  Schirmchens  befindlichen  Ab- 
schnitt. In  diesem  Falle  bleibt  die  Art  und  Weise  des  Riechens  am 
Riechmesser  unverändert,  aber  die  Luft  streicht  nach  Schwängerung  mit 
Riechteilchen  durch  eine  Röhre  von  5,  anstatt  von  15  cm  Länge.  Schiebt 
man  den  noch  übrig  gebliebenen  Teil  des  Riechrohrs  um  ein  geringes 
durch  das  Schirmchen  hinein,  so  dass  ein  paar  Millimeter  hervorragen, 
so  wird  es  nicht  schwierig  sein,  den  olfactometrischen  Cylinder  über 
dieses  vorstehende  Stückchen  gehörig  schließend  anzupassen.  Man  ver- 
ringert dann  vorsichtig  durch  Einschieben  eines  Glasrohrs  die  Länge  des 
porösen  Cylinders  um  gerade  so  viel,  dass  das  minimum  perceptibile 
entsteht.  Der  Unterschied  zwischen  der  nun  gewonnenen  Länge  und 
der  ursprünglichen  von  10  cm  giebt  die  gesuchte  Correction.  Denn  es 
ist  klar,  dass  die  Modifikation,  die  man  an  der  Cylinderlänge  anbringen 
kann,  welche  die  Reizschwelle  anzeigt,  auf  Rechnung  der  nun  ausblei- 
benden Adhäsion  an  der  Innenwand  des  10  cm  langen  Riechrohivs  zu 
stellen  sei.  Die  Adhäsion  längs  des  ganzen  Riechrohres  wird  1  '/2  mal 
größer  sein. 

Man  wird  solche  Berechnungen  ebenfalls  für  Verdünnungen  anderer 
Gerüche  anstellen  können.  Die  der  Reizschwelle  entsprechende  Cylinder- 
länge kann  z.  B.  auch  7,  5  und  3  cm  betragen.    Dennoch  ist  in  d.esen 
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Fällen,  da  die  Concentration  größer,  auch  das  der  Adhäsion  entsprechende 
Cylinderstück  verhältnismäßig  kleiner.  Dann  wird  das  Ablesen  aber 
schwieriger  sein.  Darum  geben  bis  auf  10  cm  Reizschwelle  verdünnte 
Lösungen  die  genauesten  Correctionsberechnungen. 

Die  Adhäsionscorrection  für  aus  festen  Riechstoffen  verfertigte  Riech- 
messer ist  viel  schwieriger.  Die  Reizschwelle  des  normalen  Sinnesorganes 
findet  sich  dann  meistens  auf  1,  2  mm,  höchstens  auf  1  cm.  (Vergl. 
die  vorher  angegebenen  Beispiele.)  Bei  der  relativen  Größe  der  Scalen 
unserer  Olfactometer  wird  es  dann  beinahe  unmöglich  sein,  die  durch 
das  Wegfallen  der  Adhäsion  sich  ergebenden  Veränderungen  abzulesen. 
Glücklicherweise  ist  die  Correction  in  diesen  Fällen  von  viel  geringerer 
Bedeutung  und  wird  nur  dann  wieder  Berücksichtigung  verdienen,  wenn 
es  sich  darum  handelt,  die  Reizschwelle  eines  kaum  abgestumpften  Sinnes- 
organs zu  bestimmen.  Dann  wird  man  nach  Bedürfnis  die  soeben  be- 
schriebene Methode  anwenden  können.  Sollten  sich  hingegen  Schwierig- 
keiten ergeben,  so  bleibt  noch  ein  anderer  Ausweg  offen. 

Man  ermittle  an  einem  Olfactometer  von  sehr  starkem  Gerüche  die 
Reizschwelle  bei  einem  normalen  oder  anomalen  Sinnesorgane,  entferne 
dann  schnell  den  olfactometrischen  Cylinder  und  reinige  das  Riechrohr 
an  der  Außenseite  mit  einem  nassen  Handtuche ,  trockne  es  sorgfältig 
ab  und  schiebe  einen  Kautschukcylinder  darüber,  dessen  Reizschwelle 
man  nun  bestimmt.    Es  werden  sich  in  dem  durch  den  Olfactometer 
ziehenden  Luftstrome  zwei  Gerüche  vermengen:   1)  der  ursprüngliche, 
im  Rohre  haften  gebliebene  Geruch,  und  2)  der  neu  zugeführte  Kaut- 
schukduft.   Es  findet  dabei  eine  Compensation  statt,  von  welcher  in 
einem  folgenden  Abschnitte  die  Rede  sein  wird.    Wir  werden  dann  er- 
fahren, dass  bei  einer  solchen  Compensation  bestimmte  Verhältnisse  herr- 
chen.    Sobald  man  diese  kennt,  kann  eine  Berechnung  der  Geruchs- 
enge, welche  das  Biechrohr  festgehalten  und  an  die  erste  Aspiration 
bgegeben  hatte,  vorgenommen  werden.  Diese  Berechnung  wird  nur  dann 
ichtig  sein,  wenn  man  die  Kautschukbestimmung  einigemal  wiederholt 
at  und  es  schließlich  gelungen  ist,  bereits  bei  der  ersten  Aspiration 
die  Reizschwelle  zu  finden.    Selbst  dann  wird  die  von  dem  Riechrohre 
n  die  erste  Einatmung  abgegebene  Geruchsmenge  noch  nicht  das  Maß 
der  ganzen  Adhäsion  sein.    Darum  steht  diese  Methode  hinter  der  eben 
eschilderten  zurück  und  sie  wird  besonders  für  stark  anhaftende  Riech- 
toffe  unbrauchbar  sein.    Die  praktische  Folge  hiervon  ist,  dass  man  in 
er  Regel  für  Riechmesser  aus  festen  Riechstoffen  von  der  Adhäsions- 
orrection  abstehen  und  sie  nur  bei  Olfactometern  mit  porösen  Cylindern 
nzuwenden  versuchen  soll. 

Nach  der  Adhäsionscorrection  verdient  eigentlich  nur  noch  eine  Tem- 
eraturcorrection  unsere  Aufmerksamkeit.    Ich  habe  bereits  darauf  hin- 
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gewiesen,  von  welch  großem  Einfluss  der  Wärmegrad  auf  die  Riechkraft 
eines  Olfactometers  sein  kann.  Es  giebt  besonders  einige  Stoffe,  welche 
in  dieser  Beziehung  innerhalb  der  Grenzen,  zwischen  denen  unsere  Stu- 
bentemperaturen schwanken,  merkwürdige  Unterschiede  zeigen,  so  z.  B. 
Wachs,  das  im  Winter  in  einer  kalten  Stube  fast  zweimal  schwächer 
riecht,  als  im  Sommer.  Dagegen  giebt  es  wieder  andere  Olfactometer, 
welche  beinahe  unempfindlich  gegen  Temperaturschwankungen  sind,  wie 
die  aus  Kautschuk  verfertigten,  deren  normale  Beizschwelle  im  Winter 
z.  B.  bei  1 3°  C.  und  im  Sommer  etwa  bei  25°  C.  nahezu  dieselbe  ist. 
Ich  pflege  darum  bei  meinen  Versuchen  die  Stubentemperatur  zu  no- 
tieren, sobald  diese  namhaft  von  1  5°  C.  abweicht. 

Es  wird  bei  jeder  genauen  Messung  vorausgesetzt,  dass  die  Schluss- 
bestimmung mittels  eines  frisch  aus  der  Riechlösung  genommeneu  olfac- 
tometrischen  Cylinders  angestellt  werde.  Dann  wird  es  überflüssig  sein, 
die  größere  oder  geringere  Porosität  des  Porzellancylinders  zu  beachten, 
da  auch  die  Zwischensubstanz  der  Poren  mit  einer  Feuchtigkeitsschicht 
überkleidet  und  verbunden  ist.  Es  giebt  daher  die  ganze  Innenfläche 
Riechteilchen  ab  und  wird  gleiche  Ausbreitung  haben,  gleichgültig  ob 
die  Poren  groß  oder  klein  sind.  Allerdings  lässt  sich  mit  Grund  be- 
zweifeln ,  ob  sogar  nach  Austrocknung  obiger  Zwischenbrückchen  ver- 
schiedenartig gebrannte  Röhren  namhaft  verschiedene  Resultate  geben 
würden.  Vermeidet  man  die  Extreme  der  Porosität  und  Dichtigkeit  und 
zugleich  das  zu  starke  Austrocknen  der  oberflächlichen  Schichten,  so 
erhält  man  wohl  beinahe  immer  dieselben  Ziffern. 

Man  beginnt  jeden  gehörigen  Versuch  mit  einem  reinen  und  gut  ge- 
trockneten Riechrohre,  über  welches  ein  mit  einer  Riechstofflösung  ge- 
tränkter olfactometrischer  Cylinder  geschoben  wird.  Folge  davon  ist, 
dass  die  durch  das  Riechrohr  ziehende  Luft  mit  Wasserdämpfen  gesättigt 
wird,  welche  sich  an  der  Innenfläche  des  Riechrohres  niederschlagen. 
Die  Dicke  dieser  Dampfschicht  auf  dem  Glase  soll  nach  Bunsen1)  bei 
23°  C.  ungefähr  0,00101  mm  betragen.  Da  unser  ganzes  Biechrohr  15  cm 
lang  und  5  mm  weit  ist,  so  misst  die  Oberfläche  ihrer  Innenwand 
23,57  qmm.  Der  anhaftende  Wasserdampf  wird  daher  etwas  weniger 
als  2,38  mg  betragen.  Dieselbe  Berechnung  gilt  für  alle  Versuche,  da 
das  Bohr  ursprünglich  trocken  war  und  der  Cylinder  ein  Übermaß  von 
Wasserdämpfen  verschafft.  Wenn  es  uns  demzufolge  nicht  befremden 
kann,  dass  alle  in  Wasser  löslichen  Biechstoffe,  wie  Benzaldehyd,  Essig- 
säure u.  s.  w.,  eine  starke  Adhäsion  zeigen  (weil  2'/2  mg  Wasser  diesel- 
ben reichlich  auflösen),  so  ist  es  andererseits  klar,  dass  die  Feuchtigkeit 
der  Luft  darauf  keinen  Einfluss  haben  wird.    Nur  dann  wird  letztere 


1    Wiedemann's  Annalen.  Bd.  XXIV.  188K.  S.  m. 
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in  Betracht  kommen,  wenn  der  olfactometrische  Cylinder  selbst  keinen 
Wasserdampf  abgiebt.    Dies  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  der  Cylinder  mit 
einer  Glycerinlösung  getränkt  wurde.    Ich  ging  bisher  nur  m  seltenen 
Fällen  dazu  über,  doch  konnte  ich  mich  von  der  Zweckmäßigkeit  mittels 
einer  Vanillinlösung  in  Glycerin  1:12500  überzeugen.    Wenn  man  sich 
zur  Wiederholung  dieser  Versuche  entschließt,  wird  man  unzweilelhalt 
die  Feuchtigkeit  der  Luit  in  Bechnung  ziehen  müssen,  weil,  es  dann  von 
dieser  abhängen  wird,  ob  viel  oder  wenig  Wasserdampf  gegen  die  In- 
nenwand des  Riechrohrs  niederschlagen  und  daher  viel  oder  wenig  frei- 
gewordener Riechstoff  in   der  capillären  Schicht  sich  auflösen  könne. 
Ganz  dieselben  Betrachtungen  gelten  für  Riechmesser  aus  festen  Stoffen. 
Auch  dabei  wird  der  Cylinder  selbst  keinen  Wasserdampf  liefern  und 
nur  die  aspirierte  Luft  einen  Wasserniederschlag  im  Riechrohre  hervor- 
bringen. Die  Adhäsion  wird  dadurch  in  nicht  geringem  Maße  beeinflusst 
werden,  und  da  die  Feuchtigkeit  der  Luft  nicht  an  jedem  Tage  dieselbe 
ist,  so  wird  jene  auch  jedesmal  verschieden  sein.    Dies  in  Betreff  der 
Adhäsion,  abgesehen  von  der  Frage,  ob  die  Feuchtigkeit  der  Luft  viel- 
leicht auch  auf  das  Freiwerden  der  Riechpartikelchen  einen  Einfluss  sollte 
ausüben  können.  Die  Riechmesser  mit  festen  Cylindern  verursachen,  wie 
man  bemerkt,  eine  Fehlerquelle,  welche  bei  Riechmessern  mit  porösen  Cy- 
lindern nicht  vorkommt,  daher  letztere  für  genaue  Bestimmungen  den 
Vorzug  verdienen.  Dann  wird  man,  außer  dem  Verzeichnen  der  Tempe- 
raturen, einzig  und  allein  eine  Correction  für  die  Adhäsion  gegen  die 
Innenwand  des  Riechrohrs  nach  der  vorher  beschriebenen  Methode  vor- 
zunehmen haben,   um  einen  ziemlich  hohen  Grad  von  Präcision  zu  er- 
reichen. 


VIII.  Die  Norm  der  Geruchsschärfe  und  der  Begriff 

„Olfactie". 

Begreift  man  unter  Norm  den  idealen  Typus,  von  dem  jede  Person 
eine  besondere,  mehr  oder  weniger  unvollkommene  Abspiegelung  sein 
sollte,  so  giebt  es  natürlich  gar  keine  Norm,  denn  nicht  nur  nach  der 
Rasse,  dem  Lebensalter,  sondern  auch  nach  den  gesellschaftlichen  Ver- 
hältnissen verändern  sich  die  Menschen,  und  man  würde  höchst  will- 
kürlich verfahren,  wollte  man  einer  dieser  zahlreichen  Varietäten  den 
Vorzug  geben  und  sie  als  Typus  betrachten.  Man  hätte  auf  diese  Weise 
zahllose  Normen  aufzustehen!  Nennt  man  jedoch  »Norm«  eine  mit  brei- 
ten Zügen  entworfene  Gestalt,   welcher   die  übergroße  Mehrheit  eines 
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Volkes  in  einem  bestimmten  Alter  entspricht,  wovon  das  einzelne  Indi- 
viduum nicht  anders  als  nach  den  Regeln  der  Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung abweichen  darf,  dann  wird  dieser  Begriff  in  jeder  Hinsicht  ge- 
rechtfertigt sein.  Es  werden  sich  dann  demgemäß  nur  so  viele  Normen 
ergeben,  als  man  natürliche  Gruppen  zusammenstellen  kann.  Allerdings 
läuft  man  auch  bei  dieser  Gruppenbildung  noch  einigermaßen  Gefahr 
einer  gekünstelten  Zusammenstellung.  Doch  kann  man  sich  in  dieser 
Beziehung  durch  Regeln  leiten  lassen,  wie  sie  u.  a.  der  Anatom  Stie da  <) 
vor  einigen  Jahren  aufgestellt  hat.  Dadurch  wird  der  erwähnte  Fehler 
so  viel  als  möglich  beschränkt. 

Der  »Norm«  in  dem  Sinne,  in  welchem  wir  den  Begriff  soeben  de- 
finierten, wird  im  täglichen  Leben  beständig  Rechnung  getragen,  wie 
auch  gleicherweise  in  der  medicinischen  Diagnostik.  So  nehmen  die 
Arzte  beim  Percutieren  die  normale  Größe  der  Organe  in  Betracht;  bei 
Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes  eines  Harnes  die  Grenzen,  inner- 
halb welcher  der  Normalwert  zu  schwanken  pflegt.  In  der  pathologi- 
schen Anatomie  geschieht  nichts  anderes,  und  bedürfte  es  eines  weiteren 
Beleges,  die  Therapeuten  dosieren  täglich  ihre  Arzneimittel  nach  der 
»Norm«  ab.  Quetelet2)  war  der  Erste,  welcher  die  Gesetze  für  sol- 
ches Vorgehen  kritisch  aufgestellt  hatte,  und  vor  Kurzem  hat  Thoma3) 
seine  Grundsätze  mit  Berücksichtigung  der  ärztlichen  Bedürfnisse  aufs 
neue  entwickelt,  gestützt  auf  einen  reichen  Schatz  von  Beispielen.  Thoma 
verbindet  mit  dem  Begriff  »Norm«  einen  concreten  Wert,  welcher  der 
meist  vorkommenden  Größe  oder  Stärke  der  Eigenschaften  entspricht. 
Dieser  concrete  Wert  liegt  meistens  in  der  Mitte  innerhalb  der  ganzen 
Breite  der  vorkommenden  Schwankungen4).  Er  ist  der  Wert,  welcher 
mit  der  größten  Wahrscheinlichkeit  bei  einer  oder  der  anderen  Gelegen- 
heit gefunden  werden  wird,  während  der  Durchschnittswert  das  arith- 
metische Mittel  ist  zwischen  sämtlichen  Fällen ,  die  thatsächlich  bereits 
vorher  vorgekommen  sind.  Norm  und  Mittel  können  praktisch  für  iden- 
tisch gelten,   weil  der  wahrscheinlichste  Wert  für  die  Norm  nach  der 

1)  Stieda,  Archiv  für  Anthropologie.  Bd.  14.  S.  167. 

2)  Quetelet,  Anthropometrie.  Bruxelles  1 870. 

3)  R.  Thoma,  Untersuchungen  über  die  Größe  und  das  Gewicht  der  anatomi- 
schen Bestandteile  des  menschlichen  Körpers  im  gesunden  und  im  kranken  Zu- 
stande. Leipzig  1  882. 

4)  Ich  selbst  verbinde  mit  dem  Begriff  »Norm«  eine  andere  Vorstellung,  welche, 
wie  mich  dünkt,  mehr  mit  dem  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  übereinstimmt.  Ich 
habe  meine  Ansicht  darüber  an  anderer  Stelle  entwickelt  und  übergehe  deshalb 
diese  Frage  hier  gänzlich,  indem  ich  auf  meine  frühere  rein  anthropometrische  Ab- 
handlung verweise,  um  in  diesem  Aufsatze  mich,  des  bequemeren  Verständnisses 
halber,  der  Terminologie  Thoma  s  zu  bedienen  (siehe  weiter  -Militnir  Geneeskundig 
Äpohlef«.  -1885.  2.  afievering). 
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Wahrscheinlichkeitsrechnung  gerade  das  erwähnte  arithmetische  Mittel 
ist.  Es  bleibt  nur  fraglich,  ob  die  Gesetze  der  Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung, deren  Thoina  sich  bedient,  für  unser  Gebiet  vollkommen  an- 
wendbar sind,  denn  sie  wurden  nur  für  Fälle  aufgestellt,  in  welchen 
folgende  Bedingungen  erfüllt  sind: 

1)  gleich  große  Abweichungen  von  der  Norm  nach  der  einen  oder 
der  anderen  Seite  sind  gleich  wahrscheinlich; 

2)  eine  kleine  Abweichung  ist  wahrscheinlicher  als  eine  große; 

3)  es  giebt  eine  Grenze,  welche  der  Betrag  der  Abweichung  nicht 
überschreiten  kann. 

T  h  o  m  a '  s  Betrachtungen  haben  nur  dann  volle  Gültigkeit,  wenn  diese 
Voraussetzungen  eintreffen.  Es  scheint  mir  nun,  dass  hinsichtlich  der 
menschlichen  Eigenschaften  nur  sehr  selten  die  erste  Forderung  erfüllt 
wird  und  man  daher  nicht  ohne  weiteres  das  Mittel  als  den  wahr- 
scheinlichsten Wert  der  Norm  annehmen  darf,  wenn  man  unter  Norm 
die  am  meisten  vorkommende  Größe  der  besagten  Eigenschaft  versteht. 
Es  scheint  also  zu  wünschen,  solange  man  über  diese  Frage  nicht  end- 
gültig entschieden,  zu  unterscheiden  zwischen: 

1)  der  Norm,  d.  i.  dem  am  häufigsten  vorkommenden  Wert,  und 

2)  dem  Mittel1)  aus  allen  bereits  gefundenen  Werten. 

Es  wird  nun  unsere  Aufgabe  sein,  im  Folgenden  die  Norm  der  Biech- 
schärfe  zu  berechnen.  Wir  wollen  aber  zuerst  die  analogen  Bestimmun- 
gen im  Gebiete  der  beiden  anderen  höheren  Sinneswerkzeuge  in  Be- 
tracht ziehen. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  für  unsere  Sinneswerkzeuge  eben- 
sowohl eine  Norm  zu  finden  sein  müsste,  wie  für  alle  auderen  mensch- 
lichen Eigenschaften,  welche  wir  nach  und  nach  in  den  Kreis  der  An- 
thropometrie  gezogen  haben.    Dies  ist  in  der  That  für  die  Sehschärfe 


4)  Es  sei  erlaubt,  dieses  noch  durch  ein  anderes  Beispiel  zu  erläutern.  Nehmen 
wir  an,  man  wolle  das  normale  und  das  mittlere  Körpergewicht  eines  Kindes 
am  zweiten  Lebenstage  bestimmen.  Es  betrage  hier  zu  Lande  das  Normalgewicht  * 
einer  vollkommen  reifen  Frucht  3,4  kg  (Quetelet)  und  es  entsprechen  die  indivi- 
duellen Abweichungen  nach  oben  und  unten  genau  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung. 
Es  sei  ferner  einen  Augenblick  angenommen,  dass  jene  Früchte,  welche  ein  bestimmtes, 
in  Zahlen  ausgedrücktes  Gewicht  überschreiten,  während  der  Geburt  sterben.  Unter 
diesen  zwar  ficliven,  aber  keineswegs  undenkbaren  Verhältnissen  kann  nicht  mehr 
von  einer  Identität  zwischen  Norm  und  Mittel  am  zweiten  Tage  nach  der  Geburt 
die  Rede  sein.  Die  übergroßen  Kinder  fallen  alle  aus  der  Rechnung  und  die 
Durchschnittszahl  wird  also  ceteris  paribus  bedeutend  herabsinken.  Dagegen 
wird  die  Norm  unter  den  individuellen  Verschiedenheiten  den  gleichen  Wert  wie 
bereits  zuvor  nahen.  Sie  wird  z.  B.  :i  kg  betragen  und  das  Mittel  bedeutend  über- 
treffen. 
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bereits  seit  Langem  geschehen.  Sn eilen  stellte  schon  vor  Jahren  fest, 
dass  für  das  Lesen  von  Druckbuchstaben  auf  Entfernung  ein  Gesichts- 
winkel von  5  Minuten  die  gewöhnliche  Leistung  ist,  welche  eine  normale 
Sehkraft  liefert.  Er  nannte  es  Visus  =  1.  Vroesom  de  Haan1) 
fand  die  Sehschärfe  nach  diesem  Maßstabe  für  das  Aller  von  10  Jahren 
gleich  1.1,  für  40  Jahre  gleich  1,0  und  für  ein  Alter  von  80  Jähren 
gleich  0,5.  Ich  hatte  zufällig  Gelegenheit,  gestützt  auf  ein  sehr  großes, 
von  meinen  Collegen  gesammeltes  statistisches  Material  neuerdings  nach- 
zuweisen, dass  die  übergroße  Mehrzahl  unserer  männlichen  Bevölkerung 
im  Jugendalter  die  von  Snellen  angegebene  Sehschärfe  besitze.  Ich 
glaube  nicht  unterlassen  zu  dürfen,  diese  unlängst  gewonnenen  Ergeb- 
nisse hier  beizufügen. 

Im  Sommer  1887  wurde  bei  3826  Milizpflichtigen  die  Sehschärfe 
nach  Snellen's  Methode  bestimmt.  Von  diesen  Leuten,  welche  sämt- 
lich zwischen  1 9  und  23  Jahren  alt  waren  und  nach  Laienauffassung  gute 


Augen  hatten,  besaßen 

an  beiden  Augen  Visus  =  5/s  •   •  •  75^ 
an  einem  Auge  vollen  Visus    .   .   .    1 3  % 
an  beiden  Augen  verminderten  Visus  12^". 
Es  wurden  im  Ganzen  7652  Augen  untersucht.   Unter  diesen  fanden  sich: 
Augen  mit  Visus  =  5/s  81 ,5 # 

-  -        -      =  SU  <0,4# 

-  -     -    =  y2  .....  .  5,a# 

-  -       -      =  Va  W 

-  .  -       -      =  1/4  0;8  % 

-  ~        ~      =  Vs  0,6# 

=  7io  und  geringer    0,2 %\ 


Es  ergab  sich  also  aufs  neue,  dass  ein  Sehvermögen  V  =  1  das  nor- 
male ist.  Unter  den  Sehorganen  des  jugendlichen  Teiles  der  Bevölke- 
rung ist  nur  eine  beträchtlich  kleine  Anzahl  nicht  im  Stande,  Druck- 
buchstaben unter  einem  Winkel  von  5  Minuten  aus  Entfernung  zu 
unterscheiden,  und  diese  Ausnahmen  weichen  ziemlich  regelmäßig  von 
der  Norm  ab.  Über  der  Norm  zeichnet  sich  ebenfalls  eine  Anzahl  be- 
vorzugter Personen  durch  eine  größere  als  die  normale  Sehschärfe  aus. 
Über  die  Vielfältigkeit  deren  Vorkommens  stehen  mir  leider  keine  An- 
gaben zu  Gebote,  da  sie  in  unserer  Heeresstatistik  mit  den  Fällen  von 
normalem  Visus  vereiuigt  wurden. 

\)  Nach  Helmholtz,  Physiologische  Optik.  2.  Aufl.  4887.  S.  264. 

2)  Statistik  der  Gesundheitstabellen,  welche  ich  im  Auftrage  des  Herrn  General- 
majors, Inspectors  des  ärztlichen  Dienstes  bei  der  Landmacht,  nach  dem  Zahlenkar- 
tensysteme verfasste. 
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Man  hat  in  jüngster  'Zeit  ähnliche  Messungen  auch  für  das  Gehör 
vorgenommen  und  zwar  mit  dem  rationellen,  in  die  moderne  Ohrenheil- 
kunde eingeführten  Gehörsmaß.  Was  die  Druckschrift  für  das  Auge,  ist 
die  Sprache  für  das  Ohr.  In  unserem  geselligen  Zusammenleben  ist  das 
Verstehen  der  gesprochenen  Worte  allmählich  die  wichtigste  Verrichtung 
für  das  Ohr  geworden.  Es  ist  daher  klar,  dass  man  das  betreffende 
Sinnesvermögen  danach  bemisst.  Wo  bei  dem  Tauben  das  minimum 
perceptibile,  die  sogenannte  »Reizschwelle«  der  einfachen  Klänge,  liegt, 
ist  für  uns  ziemlich  gleichgültig,  während  wir  dagegen  einen  Wert  dar- 
auf legen,  beurteilen  zu  können,  in  wie  weit  er  im  Stande  ist,  die  zu- 
sammengesetzten Klänge  der  Sprache  zu  entwirren  und  zu  verstehen. 
Die  Flüsterstimme  ist  eine  Abart  der  gewöhnlichen  gesprochenen  Sprache, 
welche  sämtliche  Geräusche  und  Klänge  derselben  ohne  Stimmton,  jedoch 
in  viel  gleichmäßigerer  Intensität  enthält.  Man  bedient  sich  deshalb  der 
Flüsterstimme  als  Maßstab  der  Gehörsschärfe.  Die  Entfernung,  in  wel- 
cher eine  Anzahl  gesonderter,  flüsternd  gesprochener  Wörter  noch  ver- 
standen werden  kann,  gilt  als  directes  Maß. 

Von  Bezold  untersuchte  in  München  1918  Schulkinder  mittels  der 
Flüsterstimme.  Von  diesen  3836  Gehörsorganen  hörten  79  %  die  Flüster- 
stimme  in  noch  größerer  Entfernung  als  8  Meter.  Es  muss  daher  die 
Norm  noch  über  dieser  Entfernung  gelegen  sein1). 

Gesicht  und  Gehör  sind  jene  Sinneswerkzeuge,  von  welchen  in  un- 
serem gesellschaftlichen  Zusammenleben  unaufhörlich  Gebrauch  gemacht 
werden  muss,  nicht  allein  zur  Aufnahme  eines  einfachen  sinnlichen  Ein- 
druckes, sondern  auch  zur  Wahrnehmung  sehr  zusammengesetzter  Em- 
pfindungen. Letztere  müssen  in  erster  Reihe  durch  das  Sinnesorgan 
qualificirt  werden.  Nach  den  specifischen  Energien,  nach  den  Loealzei- 
chen  bekommt  das  Gentraiorgan  einen  verschiedenen  Eindruck.  Aber 
die  Wahrnehmung  ist  mit  ihrer  Auffassung  als  solche  nicht  vollendet. 
Viele  gesonderte  Wahrnehmungen,  wie  sie  einander  beim  Horchen  fol- 
gen, wie  sie  beim  Betrachten  vorkommen,  sollen  durch  das  Denkvermö- 
gen aneinander  gereiht,  verglichen  und  mit  Begriffen  verbunden  werden. 
Erst  dadurch  wird  das  Hören  verstehen,  das  Sehen  lesen.  Was  man 
also  als  «Gehörs-  und  Sehschärfe«  bezeichnet,  ist  ein  sehr  zusammen- 
gesetztes Vermögen,  womit  die  relativ  einfachen  Functionen  der  übri- 
gen Sinneswerkzeuge  nicht  in  Vergleich  gestellt  werden  können.  Jede 
einfache  Empfindung  stellt  bei  diesen  mehr  elementaren  Sinnen  für  sieh 
allein  und  nur  selten  werden  mehrere  derselben  zu  einer  Reihenfolee 


1)  von  Bezold,  Zeitschrift  für  Ohrenheilkunde.  Bd.  \k  u.  15.  Referat  im  Archiv 
fur  Ohrenheilkunde.  Bd.  23.  4  885.  S.  51. 

Zwaardemaker,  Thyniologie  des  Geruch*.  ,. 
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Verbunden.  Wo  es  geschieht,  bleibt  es  bei  einer  einfachen  Contrast- 
wirkung  oder  Vereinigung  zweier  oder  dreier  Eindrücke. 

Was  man  beim  Geruchssinn  »Schärfe«  des  Sinnesvermögens  nennt, 
ist  der  Grad  der  Deutlichkeit,  in  welchem  sehr  schwache  Reize  und 
kleine  Unterschiede  der  Intensität  sich  geltend  machen.  Das  genaue  Un- 
terscheiden der  Arten  des  Reizes  wird  hier  als  »Feinheit«  des  Sinnes 
bezeichnet1).  Können  wir  für  den  Geruchssinn  nach  dieser  Definition 
eine  Norm  aufstellen? 

Sehr  häufig  wird  darüber  Zweifel  erhoben.  Man  stellt  sich  meistens 
vor,  dass  das  gesellschaftliche  Leben  mit  seinen  dumpfigen  Wohnstuben 
und  besonders  dem  darin  häufig  herrschenden  Tabakrauch  auf  das  Riech- 
organ mehr  oder  weniger  nachteilig  wirke.  Man  vergisst  jedoch  dabei, 
dass  auch  für  die  anderen  Sinnesorgane  ähnliche  schädliche  Einflüsse 
bestehen.  Die  schlechte  künstliche  Beleuchtung  und  der  Staub  der  Städte 
und  Landstraßen  sind  nicht  minder  für  die  Netzhaut  und  Conjunctiva 
nachteilig,  als  die  Wärme  und  der  Rauch  für  die  Nasenschleimhaut. 
Außerdem  ist  das  Riechorgan  nicht  ganz  so  schutzlos,  als  man  gewöhn- 
lich annimmt.  Das  eigentliche  Sinneswerkzeug  befindet  sich  in  der  ober- 
sten Abteilung  der  Nasenhöhle,  wo  es  der  gewöhnlichen  Atmungsströ- 
mung entzogen  ist.  Die  in  die  Riechspalle  dringende  Luft  tritt  in  so 
geringer  Menge  und  so  langsam  hinein,  dass  von  Abkühlung  nicht  mehr 
die  Rede  sein  kann.  Überdies  wird  sie  durch  die  Schleimhaut  der  nasa- 
len Atemwege  reichlich  mit  Wasserdämpfen  versehen  und  von  gröberen 
Staubteilchen  vollkommen  befreit.  Man  findet  den  gröberen  Staub  im 
Nasenschleim  wieder,  welcher  durch  die  Nasenlöcher  oder  längs  der 
Choanen  entfernt  wird.  Was  also  schließlich  mit  der  Riechschleimhaul 
in  Berührung  kommt,  ist  eine  staubfreie  Luft  von  constanter  Temperatur 
und  constanter  Feuchtigkeit,  was  auch  für  jene  Fälle  gilt,  in  welchen 
ursprünglich  kalte,  trockene,  reichlich  Staub  mit  sich  führende  Atemlul't 
in  die  Nase  eingedrungen  ist.  Dieser  Umstand  wird  also  unserem  Riech- 
organe keineswegs  großen  Nachteil  bringen.  Dass  man  denselben  ge- 
wöhnlich überschätzt,  erklärt  sich  daraus,  weil  man  stets  lebhaft  der 
Gefahr  des  Schadens  eingedenk  ist,  welchen  Kälte,  Staub  und  mikrosko- 
pische Organismen  den  eigentlichen  Atemwegen  bringen,  eines  Schadens, 
,1er  in  seinen  Folgen  als  Anschwellung  der  Nasenmuscheln,  Hypertro- 
phie der  Tonsilla  pharyngea,  der  Mandeln,  als  Kehlkopf-  und  Bronchial- 
katarrhe last  täglich  uns  bedroht.  Es  ist  nicht  in  Abrede  zu  stellen, 
dass  diese  pathologischen  Störungen  dann  und  wann  durch  Verbreitung 
auf  die  Regio   olfactoria   schädigen  und  wirkliche  Anosmien  verur- 


1)  von  Vintschgau.  Geruchssinn,  in  Hermann  s  Handbuch  der  Physiologie 
Bd.  III.  2.  S.  270. 
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sacben  können,  allein  es  ist  fraglich,  ob  dies  so  häufig  unter  der  großen 
Menschenmenge  vorkomme ,  dass  es  statistisch  einigermaßen  in  Betracht 
gezogen  werden  könnte.  In  dem  gewöhnlichen  Gedankengange  der  Zeit- 
genossen ist  die  Beschützung  des  Sinnesorganes  durch  einen  Leitungs- 
apparat, welcher  nur  das  specifische  Agens  zulässt,  zu  sehr  in  den  Hin- 
tergrund, sind  die  vielfältigen  Störungen  des  Nasenatmens  zu  sehr  in 
den  Vordergrund  getreten,  sodass  man  eine  »schlechte  Nase«  für  sy- 
nonym mit  einem  »schlechten  Geruch«  hält.  Dies  mag  für  den  ge- 
wöhnlichen Sprachgebrauch  hingehen ,  ist  aber  bei  wissenschaftlichen 
Betrachtungen  nicht  correct  genug.  Viele  an  langwieriger  Bhinopharyngitis 
mit  stark  entwickelten  adenoiden  Vegetationen  Leidende  zeigten  nach 
Entleerung  der  überflüssigen  Schleimmassen  ein  ziemlich  unbehindertes 
Riechvermögen. 

Wir  sind  demnach  zu  der  Annahme  berechtigt,  dass  die  meisten  un- 
serer Mitmenschen  sich  wohl  eines  normalen  Riechvermögens  erfreuen, 
obgleich  zugegeben  werden  muss,  dass  dieses  durch  den  außerordentlich 
starken  Geruchssinn  wilder  Völkerstämme  noch  übertroffen  wird.  Man 
darf  aber  nicht  übersehen,  dass  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  diese 
größere  Sinnesschärfe  auf  eine  bestimmte  Art  von  Eindrücken  beschränkt 
ist  und  erst  durch  viele  Übung  erworben  wurde. 

Ich  führte  vor  fünf  Jahren  auf  meiner  Abteilung  im  Militärhospital 
eine  lange  Reihe  von  Bestimmungen  der  Riechschärfe  aus,  sowohl  bei 
normalen  als  bei  anosmischen  Leuten  in  einem  Alter  von  18—23  Jahren. 
Es  wurde  keine  besondere  Auswahl  der  Fälle  getroffen,  allein  jeder 
Genesene  wurde  einige  Tage  vor  seiner  Entlassung  aus  der  internen  Ab- 
teilung hinsichtlich  des  normalen  oder  ungefähr  normalen  Geruchsorganes 
mittels  eines  Kautschuk-Riechmessers  untersucht,  welcher  mir  einen  Mi- 
nimaleindruck gab,  wenn  der  olfactometrische  Cylinder  bis  auf  1  cm 
herausgeschoben  wurde.  Ein  kleineres  Cylinderstück  verschaffte  keine 
Geruchswahrnehmung,  ein  größeres  einen  kräftigeren  Eindruck.  Der 
kleinste  eben  noch  wahrnehmbare  Reiz  entstand  für  mich  genau  bei 
einer  Cylinderlänge  von  \  cm.  So  war  es  wenigstens  bei  mittelmäßigen 
Wärmegraden,  während  welcher  an  Soinmermorgcn  1888  die  Unter- 
suchungen vorgenommen  wurden.  Betreffs  der  Riechschärfe  wurde  bei 
Allen  die  Durchgängigkeit  der  Nase  für  die  Atemluft  mittels  der  Atem- 
flecke  erforscht  und  ferner  eine  in  jeder  Hinsicht  erschöpfende  Unter- 
suchung angestellt.  34  der  untersuchten  Riechorgane  gaben  ein  ganz 
normales  rhinoskopisches  Bild  und  vollkommene  Atemflecken.  Ich  glaube 
also  berechtigt  zu  sein ,  diese  untersuchten  Organe  für  frei  von  patho- 
logischen Störungen  zu  halten.  Gewiss  waren  sie  es  hinsichtlich  des 
Leitungsapparates  und  wahrscheinlich  auch  in  Beziehung  auf  das  eigent- 

9* 
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liehe  Sinneswerkzeug1).  Ich  habe  die  Ergebnisse  dieser  Messungen  in 
beifolgender  Tabelle  zusammengestellt.  Die  erste  Spalte  enthält  die 
Nummer  des  Patienten  nach  der  Reihenfolge  der  Untersuchungen.  Von 
zwei  Sinnesorganen  ist  das  rechtsseitige  oben  verzeichnet.  Falls  nur  ein 
Riechorgan  normal  war,  enthält  die  letzte  Spalte  den  Grad  der  an  der 
anderen  Seite  bestehenden  Anosmie.  Die  3.,  4.  und  5.  Spalte  dienen 
zur  Berechnung  des  wahrscheinlichen  Fehlers  nach  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate  und  können  daher  vom  Leser  vernachlässigt  werden; 
sie  werden  hier  nur  angeführt,  um  das  Nachrechnen  zu  erleichtern  und 
der  Vollständigkeit  wegen  (s.  Tab.  S.  133). 

Demnach  finden  wir  als  Durchschnittsergebnis  aus  34  Beobachtungen, 
mit  0,1  und  3,0  cm  als  Äußerstes,  einen  Wert  =  1,0  cm.  Der  mutmaß- 
liche Fehler  dabei  beträgt: 


d.  h.  die  Hälfte  der  vollkommenen  Sinneswerkzeuge  hat  eine  Riech- 
schärfe,  deren  Reizschwelle  zwischen  0,5  und  1,5  des  olfactometrischen 
Cylinders  schwankt. 

Die  Resultate  unserer  34  Messungen  lassen  sich  jedoch  noch  auf  eine 
andere  Weise  entwickeln.  Man  kann  sie  nach  der  Vielfältigkeit  des  Vor- 
kommens jedes  einzelnen  Wertes  folgendermaßen  gruppieren: 


V  =  0,6745 


1855 
33 


=  0,5, 


Minimum  pereeptibile  gefunden  bei: 


0,1  des  olfactometrischen  Cylinders  2  mal 
ö'3    -  -  _  1  - 

0,5    -  -  -  8  - 


Das  häufigste' Vorkommen  giebt  daher  ein  minimum  pereeptibi 
Nach  Thoma's  Definition  müsste  also  dieser  Betrag  als  Nor, 


4   Vergleiche:  Anosmie.  Tijdschrift 


Geneestawde.  i8S9.  l.  Teil.  S.  I. 
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Reizschwelle  in  cm  des  Kautschukcylinders. 


Nr. 

cm  Cy  lin- 
derlänge 

  X 

1  V 

-r  X 

x- 

*\  LlIIIOl  K  U  llgC-ll- 

I 
1 

n  "> 
"> 

0  25 

andöre  Seito  1  Ammon.-Guttfii). 

;) 

5s, U 

1  0 

i  

25, U 

1  0 

1  

q 

a,u 

1  0 

2  'S 

I 

1  5 

2,25 

i 

0,1 

0,9 

0,81 

0  1 

0,9 

0,81 

5 

0,5 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 

0,25 

6 

1 ,5 

0,5 

0,25 

i  ^ 

0  2 

0,04 

vi 
l 

1  A 

j  ^ 

andere  Seite  3  Kautschuk 

8 

(3 

1  ft 

? 

andere  Seite  1  0  Kautschuk 

Q 

0  5 

1  0 

0,5 

0  25 

1 0 

0,5 

0  9^ 

• 

andere  Seite  0,5  Amin.-Guttap. 

1 1 

i  i 

2  0 

*   

3  0 

2,0 

4  

12 

0,7 

0,3 

0,09 

0,7 

0,3 

0  09 

13 

0  7 

0,3 

0  09 

0,7 

0  3 

0  09 

14 

1  0 

1,0 

15 

0,5 

0,5 

0 

aiKiei  u  oene  o  ivauiscnuK. 

16 

0,7 

§,3 

0,09 

0,7 

0,3 

0,09 

17 

0,3 

0,7 

0,49 

0,5 

0,5 

0,25 

18 

0,7 

0,3 

0,09 

0,7 

0,3 

0,09 

19 

0,7 

0,3 

0,09 

andere  Seite  2,25  Kautschuk 

20 

0,7 

0,3 

0,09 

andere  Seite  7  Kautschuk 

21 

0,5 

0,5 

0,25 

andere  Seite  1,5  Kautschuk 

Summe  33,7 

9,5 

9,2 

18,55 
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Cy linders  erreicht  wird.  Nicht  weniger  als  6  von  34-  Sinnesorganen 
zeigten  eine  relativ  hohe  Reizschwelle.  Betrachtet  man  diese  Fälle  als 
abnormal  und  unterlässt  man  es,  sie  bei  der  Berechnung  des  Durch- 
schnittswertes mitzuzählen,  so  wird  letzterer  sich  niedriger  stellen.  Er 
wird,  gleich  wie  die  Norm,  0,7  cm,  und  dann  erhält  man  eine  voll- 
kommene Übereinstimmung  zwischen  beiden  Werten.  Es  bedarf  jedoch 
keiner  weiteren  Erörterung,  dass  ein  derartiges  Verfahren  durchaus 
nicht  gestattet  ist.  Die  Gruppenbildung,  aus  welcher  man  eine  Statistik 
aufbaut,  niuss  notwendigerweise  aus  außerhalb  der  Statistik  gelege- 
nen Gründen  stattfinden;  nachher,  nachdem  die  Wertziffern  bereits  be- 
kannt geworden,  dürfen  daran  keinerlei  weitere  Änderungen  vorgenom- 
men werden.  So  ist  es  auch  hier  der  Fall.  Wie  verführerisch  es  auch 
sein  mag,  wir  können  die  einmal  mit  einer  hohen  Reizschwelle  aufge- 
nommenen Fälle  nicht  als  pathologisch  betrachten,  und  das  um  so  we- 
niger, weil,  wie  wir  bereits  oben  bemerkten: 

1)  das  rhinoskopische  Bild  normal  war; 

2)  die  Atemflecke  symmetrisch  und  von  gewöhnlicher  Größe  sich 
bildeten ; 

3)  die  Anamnese  keine  Nasenerkrankung  oder  Nervenleiden  nachwies, 
aus  welchen  auf  eine  essentielle  oder  intercranielle  Anosmie  geschlossen 
werden  könnte. 

Die  Norm  betrug  deshalb  für  den  bei  diesen  Untersuchungen  be- 
nutzten Kautschuk-Riechmesser  0,7  cm  des  olfactometrischen  Cylinders. 
Meine  eigene  Riechschärfe  blieb  also  etwas  unter  der  Norm,  ohne  jedoch 
darum  abnormal  zu  sein,  denn  es  wiesen  sich,  wie  eben  erwähnt  wurde, 
nicht  weniger  als  die  Hälfte  der  vollkommenen  Sinneswerkzeuge  zwi- 
schen 0,5  und  1,5  cm. 

Der  der  normalen  Riechschwelle  entsprechende  Riechreiz  kann  eine 
Einheit  sein,  in  welcher  man  alle  anderen  Riechreize  derselben  Art  aus- 
drückt. Sie  ist  sogar  das  natürliche  physiologische  Maß  für  diese  Ein- 
drücke. Solange  der  physische  Maßstab  für  den  Geruch  fehlt,  müssen 
wir  uns  wohl  mit  der  physiologischen  Einheit  behelfen,  mit  allen  damit 
verbundenen  Fehlern,  denen  sie  ihrer  Beschaffenheit  nach  unterworfen 
ist.  Ich  schlug  vor,  diese  physiologische  Einheit,  die  bereits  früher 
durch  Wundt  wiederholt  für  verschiedene  Sinnesorgane  angewendet 
wurde,  »Olfactie«  zu  nennen.  In  dem  bei  unseren  Messungen  be- 
nutzten olfactometrischen  Cylinder  ausgedrückt,  ist  daher 

das  normale  miniraum  pereeptibile  =  Olfactie  =  0,7  ein. 
Es  ist  klar,  dass  hinsichtlich  anderer  Riechmesser  die  Zahlwerte  der 
Olfactie  andere  sein  werden.  Ihre  wirklichen  Werte  bleiben  jedoch  immer 
dieselben,  nur  der  Apparat,  welcher  sie  anzeigt,  ist  ein  versc  hiedener. 
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Dem  Kliniker,  der  mit  dein  Riechmesser  die  Riechschärfe  seiner  Ner- 
venkranken zu  bestimmen  beabsichtigt,  dem  Specialisten,  welcher  der 
örtlichen  Ursache  einer  Anosmie  nachforschen  will,  beiden  ist  es  wich- 
tig, die  normale  Reizschwelle,  den  Olfactienwert,  für  seine  olfactometri- 
schen  Cylinder  zu  kennen.  Nur  allein  durch  Vergleichung  der  Resultate 
in  diesen  Fällen  mit  diesen  Werten  ergiebt  sich  der  richtige  Grad  der 
Abweichung.  Man  drückt,  wie  vorher  dargelegt  wurde,  diesen  Grad  am 
leichtesten  durch  einen  Rruch  aus.  Nennen  wir  o  und  o'  die  vergliche- 
nen Riechschärfen,  /  und  V  die  bei  ihnen  gefundenen  Cylinderlängen, 
so  ist,  da  diese  Resultate  verkehrt  proportional  sind, 

°1  L 
o  ~~  f 

Wenn  o  die  normale  Riechschärfe  ist  und  l  die  dieser  entsprechende 
Länge  des  olfactometrischen  Cylinders,  so  wird  o  =  \  zu  stellen  sein, 
daher: 

l 

°=r  ' 

Durch  den  eben  eingeführten  Begriff  der  »Olfactie«  wird  sich  die 
Sache  noch  viel  einfacher  gestalten.    Ist  doch: 

das  normale  mimimum  perceptibile  =  Olfactie  =  l  =  4. 
Da  überdies  /  durch  diese  Einheit  zugleich  mit  ausgedrückt  wird,  giebt 
in  obigem  Bruche,  wenn  er  derartig  reduciert  ist,  dass  der  Zähler  =  1 
ist,  durch  seinen  Nenner  unmittelbar  an,  aus  wie  vielen  Olfactien  das 
minimum  perceptibile  in  einem  gegebenen  pathologischen  Falle  bestehe. 
So  besteht  bei  einer  Person  mit  einer  Riechschärfe  (Olfactus)  =  1  das 
minimum  perceptibile  aus  einer  Olfactie;  bei  einer  Person  mit  einer 
Riechschärfe  (Olfactus)  =  y2  aus  2  Olfactien;  bei  Einem  mit  einer  Riech- 
schärfe (Olfactus)  =  V3  aus  3  Olfactien  u.  s.  w. 

Es  besteht  keinerlei  Schwierigkeit,  ja  es  ist  sogar  zu  wünschen,  die 
Skala  des  Olfactometers  demgemäß  einzurichten.  Statt  der  Centimeter 
können  auch  Olfactien  verzeichnet  werden.  In  diesem  Falle  liest  man 
die  Riechschärfe  unmittelbar  ab,  in  der  Weise,  dass  ein  minimum  per- 
ceptibile =  n  zugleich  auch  eine  Riechschärfe  =  —  bedeutet. 

n 

Solche  Riechmesser  müssen  jedoch  aus  einem  Material  verfertigt  sein, 
welches  eine  constante  Riechkraft  besitzt.  Es  giebt  in  dieser  Hinsicht 
keinen  einzigen  vollkommen  constanten  Stoff;  es  wechselt  stets  mehr 
oder  weniger  mit  der  Temperatur  auch  die  Menge  der  Riechteilchen, 
welche  an  die  vorbeiziehende  Luft  abgegeben  werden.  Es  sind  die  Un- 
terschiede bei  einigen  festen  Riechstoffen  sogar  sehr  merklich,  auch  in- 
nerhalb der  Grenzen  unserer  gewöhnlichen  Stubentemperatur.  Davon  ab- 
gesehen, wird  in  größerem  Zeitverlauf  eine  langsame  Verminderung  der 


136 


[-X.    Erhöhung  und  Heiabstimmung  der  normalen  Hiechscliärfe. 


Kautschuk-Riechmesser  1  cm  =  1  Olfactie. 


 Ol rar.t i  e.n  . 


Uli 


Riechkraft  stattfinden.  Allerdings  werden  die  Riechstoffe  in  dm  olfaclo- 
inetrischen  Cylindera  durch  die  angemessene  Einrichtung  der  Riechmesser 
abgeschlossen  bewahrt,  aber  dessenungeachtet  sind  sie  an  der  vordersten 
Öffnung  und  während  des  Gebrauches  einer  geringen  Verdampfung  und 
Austrocknimg  ausgesetzt.  Eine  allmähliche  Abnahme  der  Riechkraft  kann 
daher  kaum  vermieden  werden.  Die  Olfactienskala  wird  dadurch  einiiier- 
maßen   verschoben,   auf   gleiche  Weise    wie    die   Gradeinteilung  eines 

Thermometers  durch  die  mole- 
Fig.  u.  kularen  Veränderungen  des  Gla- 

ses, woraus  das  Instrument  ver- 
fertigt ist.  Es  sind  daher  nur 
solche  Apparate  als  Riechmesser 
zu  verwenden,  welche  aus  Grund- 
stoffen verfertigt  sind,  die  sol- 
chen Veränderungen  nur 
geringsten  Maße 
Derartige  Grundstoffe  sind  vul- 
kanisierter Kautschuk  und  das 
vorher  für  diesen  Zweck  ange- 
gebene Gemenge  von  Ammoniacum-Guttapercha.  Auf  aus  diesen  Stoffen 
verfertigten  Olfactometern  kann  man  unbesorgt  die  Olfactienskala  an- 
bringen, nur  wird  nach  einigen  Monaten  eine  Controlle  des  Instrumen- 
tes notwendig  werden,  wie  es  ja  auch  bei  Thermometern,  Galvanome- 
tern u.  s.  w.  zu  geschehen  hat.  An  meinen  Riechmessern  waren  die 
dabei  eingetretenen  Veränderungen  höchst  unbedeutend.  Man  trage  nur 
die  Olfactienskala  auf  den  Kautschuk-Riechmessern  in  Olfactien,  auf  den 
Ammoniacüm-Guttapercha-Ölfactometern  in  fünfundzwanzigfachen  Olfactien 
ein  (Fig.  14).  Die  Teilstriche  liegen  dann  ungefähr  \  cm  (etwas  mehr 
uder  weniger  je  nach  der  Art  des  Kautschuk  oder  der  Bereitung  des 
Ammoniacum-Guttapercha)  von  einander  entfernt. 


unterliegen. 


Amnion  iacum-Guttapercha-Riechmesser 
1  cm  =  30  Olfactien. 


IX.  Erhöhung  und  Herabstimmung  der  normalen 

'  Riechschärfe. 

Abgesehen  von  pathologischen  Störungen  treten  unter  gewissen  phy- 
siologischen Verhältnissen  Ursachen  auf.  welche  die  Riechschärfe  mehr 
oder  weniger  von  der  normalen  Wertziffer  abweichen  machen.  Sie  ver- 
dienen hier  besondere  Erwähnung,  weil  der  Experimentator  sie  kennen 
muss,  will  er  bei  seinen  Versuchen  nicht  Gefahr  laufen,  auf  Irrwege  /u 
geraten. 
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Ich  werde  drei  solcher  Abweichungen  als  Prototype  besonders  er- 
örtern, ohne  jedoch  behaupten  zu  wollen,  dadurch  den  Gegenstand  er- 
schöpft zu  haben.  Eine  umfassende  Darstellung  wird  man  in  einem  der 
Physiologie  gewidmeten  Buche  nicht  erwarten  können.  Wir  beschränken 
uns  denn  auf: 

A.  die  durch  Asymmetrie  des  Nasenske  I  e  tes  verursachten  Hy- 
perosmien  und  Anosmien; 

B.  die  toxischen  Hyperosmien  und  Anosmien,  und 

C.  die  nervösen  Hyperosmien  und  Anosmien. 

A.  Durch  Asymmetrie  des  Nasen  skeletes  verursachte  Hyperosmien 

und  Anosmien. 

Abgesehen  von  hochgradigen  Unregelmäßigkeiten  des  Nasenskelefces 
kommen  leichte  Asymmetrien  desselben  vielfältig  bei  sonst  gesunden 
Leuten  vor.  Nur  wenn  die  Nasenschleimhaut  durch  einen  Katarrh  an- 
schwillt, entwickeln  sich  die  Erscheinungen  und  Folgezustände  der  Ste- 
nose, welche  sofort  wieder  verschwinden,  sobald  die  Entzündung  vor- 
über. Die  mit  solchen  Asymmetrien  Behafteten  sind  daher  in  der  Rege! 
selten  der  Unregelmäßigkeiten  ihres  Nasenskeletes  bewusst. 

Welcker1)  untersuchte  eingehend  die  schiefe  Stellung  der  Nase  an 
Schädeln,  Gypsmasken  von  Leichen  und  an  Lebenden.  Er  zog  die 
Schlussfolgerung,  dass  es  zwei  Ursachen  dieser  Asymmetrie  in  osteolo- 
gischer  Hinsicht  giebt.  Sie  beruht  nämlich  auf  einer  Abweichung  des 
Nasenbeines  nach  seitwärts  oder  auf  einer  Abweichung  des  Pflugschar- 
beines in  dessen  vorderstem  Abschnitte.  Durch  die  erste  dieser  beiden 
Veränderungen  entsteht  die  Schiefheit  der  Nasenwurzel,  durch  die  zweite 
die  Abweichung  der  Nasenspitze.  Durch  die  Abweichung  beider  Teile 
in  entgegengesetzter  Richtung  bildet  sich  jene  eigentümliche  Nasen  form, 
welche  Welcker  die  »skoiiotische  Nase«  nennt. 

Das  knöcherne  Skelet  bestimmt  daher  die  Stellung  der  Nase.  Doch 
kann  es  sehr  wohl  geschehen,  dass  die  Asymmetrie  erst  in  den  Nasen- 
knorpeln recht  deutlich  wird.  So  berichtet  Zuckerkandl2)  über  einen 
Fall,  in  welchem  die  knöcherne  Scheidewand  ganz  in  der  .Medianflächc 
lag  und  nur  allein  der  vorderste  Hand  um  ein  Geringes  abwich.  Der 
in  diese  eingefügte  Scheidewandknorpel  wich  infolge  dessen  sehr  stark 
nach  der  Seite  ab. 


1)  H.  Welcker.  Die  Asymmetrien  der  Nase  und  des  Nasenskelets.  Berichte! 
II  off  mann  u.  Schwalbe's  Jahresbericht.  1882.  I.  S.  <19. 

2)  E.  Zuckerkand],  Normale  u.  pathologische  Anatomie  der  Nasenhöhle  Wien 
1882.  S.  48. 
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Schiefe  Nasen  kommen  auffallend  häufig  vor.  Zuckerkandl*)  z.  B 
fand  unter  370  Schädeln  123  mit  symmetrischer,  und  140  mit  asymme^ 
irischer  Scheidewand.  Diese  Messungen  betrafen  ausschließlich  europäische 
Schädel.    Etwas  weniger  häufig  wurde  Asymmetrie«  bei  Schädeln  von 
nichteuropäischer  Herkunft  angetroffen. 

In  praktischer  Hinsicht  lassen  sich  die  Asymmetrien  auf  zwei  Grup- 
pen zurückführen: 

1)  Verkrümmungen  der  Nasenscheidewand, 

2)  .  Leisten  und  Dornen  am  Septum. 

Die  Verkrümmungen  der  Scheidewand  treten  auf  zweierlei  Weise 
auf:  die  Verbiegung,  bei  welcher  an  einer  Seite  ein  Buckel,  an  der  an- 
deren eine  entsprechende  Höhlung  entsteht,  kann  nämlich  die  ganze 
Höhe  der  Scheidewand  betreffen  oder  sich  nur  auf  den  untersten  Teil 
derselben  beschränken.  Es  finden  hierbei  dieselben  Verhältnisse  statt, 
wie  bei  der  Verkrümmung  von  vorne  nach  rückwärts.  Mit  Ausnahme 
des  meist  vollkommen  medianen  hinteren  Bandes  ist  entweder  das  ganze 
knöcherne  Septum  seitwärts  gerichtet,  oder  nur  dessen  vorderer  Band. 
Wir  werden  vollkommen  analog  hiermit  finden,  dass,  abermals  mit  Aus- 
nahme des  hinteren  Bandes,  entweder  die  ganze  Scheidewand  von  oben 
nach  unten  gekrümmt  ist  oder  nur  ein  kleines  Stück  derselben  in  der 
Nähe  des  Nasenbodens. 

Die  Verkrümmung  der  ganzen  vorderen  zwei  Drittel  der  Scheidewand 
ist  für  uns  von  viel  größerer  Wichtigkeit,  als  die  nur  teilweise  Verbie- 
gune.  Der  freie  Durchtritt  der  Luft  durch  eine  Nasenhälfte  wird  dadurch 
mehr  oder  weniger  behindert,  während  die  andere  Hälfte  in  gleichem 
Maße  geräumiger  wird.  Meine  Methode,  die  mit  Wasserdämpfen  ge- 
schwängerte Ausatmungsluft  auf  einer  kalten  Glasplatte  aufzufangen,  ist 
ein  geeignetes  Verfahren  zur  raschen  Ermittelung  der  Abweichungen. 
Denn  meistens  ist  bei  einer  gekrümmten  Scheidewand  der  Luftkegel  an 
der  Seite  der  Convexität  verschmälert  und  demzufolge  der  Niederschlag 
auf  dem  Spiegel  kleiner,  als  an  der  coneaven  Seite  des  Septums.  In 
den  meisten  Fällen  hat  diese  Anomalie  eine  respiratorische  Anosmie  zur 
Folge,  natürlich  nur  an  einer  und  zwar  an  der  convexen  Seite. 

Wir  finden  die  erwähnte  Krümmung  der  Scheidewand  in  gleicher 
Höhe  mit  der  unteren  Muschel  oder  sogar  noch  tiefer.  Hie  Ausbuchtung 
entspricht  beiläufig  dem  Unterrand  der  unteren  Muschel,  sodass,  wenn 


1)  E  Zuckerkandl  I.e.  S.  45.  Vgl.  M  o  r  e  1 1  Mja  c  k  e  n  z  i  e ,  Manual  of  diseases 
of  the  throat  and  nose.  London  18S4.  t.  2.  p.  433  (auch  deutsch),  worin  ähnliche 
Ergebnisse  aus  dem  -Museum  of  the  Royal  College  of  Surgeons«  verzeichnet  sind. 
W.  Posthumus  Meyes  fand  unter  300  Schädeln  des  Museum  Vrolik  in  Amsterdam 
nur  100  symmetrische. 
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durch  einen  chronischen  Katarrh  eine  Hypertrophie  der  Schleimhaut,  be- 
sonders jener  der  Muscheln,  entsteht,  es  leicht  geschehen  kann,  dass  beide 
Flächen  an  einander  stoßen.  Falls  dies  stattfindet,  so  werden  die  Er- 
scheinungen einer  Stenose,  Stagnation  der  Absonderungsprodukte  und 
Behinderung  der  Atmung  nicht  ausbleiben.  Doch  bemerkt  man  unter 
gewöhnlichen  Umständen  nichts  von  der  Abnormität,  da  diese  Art  von 
Septumverkrümmung  auf  den  untersten  Teil  beschränkt  und  überdies 
im  Verhältnis  zur  Weite  der  Nasenhöhle  sehr  unbedeutend  ist.  Es  wer- 
den daher  in  diesem  Falle  weder  die  Function  des  Atemholens,  noch 
jene  des  Riechens  dadurch  Störungen  erleiden. 

Beispiel.  H...,  21  Jahre  alt,  Festungsartillerist. 
Olfactus  beiderseits  3/4  cm  Länge  des  Kautschukriechmessers  giebt 
eine  deutliche,  unverkennbare  Geruckswahrnehmimg).  Der  Niederschlag 
des  Exspirationsstroms  am  Spiegel  links  etwas  verschmälert,  übrigens 
beinahe  symmetrisch.  Rhinoscopia  anterior:  Ausbiegung  nach  links 
des  untersten  Teiles  des  knorpligen  Septums.  Rhinoscopia  posterior: 
Das  knöcherne  Septum  steht  vollkommen  gerade  in  der  Medianfläche, 
ist  jedoch  auffallend  breiter.  Einige  kleine,  flache  Granulationen  am 
Rachendach;  acuter  Katarrh  der  ganzen  Nasenhöhlenschleimhaut. 

Diagnose:  Links  unbedeutende  Verengerung  des  Atemweges,  ohne 
irgend   einen  Nachteil   für   Respiration   und   Riechen.     Geringe  Ab- 
stumpfung des  Geruchssinnes,  vermutlich  infolge  von  Koryza,  und 
leichter  chronischer  Rachenkatarrh. 
Selbst  dann,   wenn  die  Anosmie  durch  eine  Septumverkrümmung 
deutlich  ist,  wird  sie  nur  selten  hochgradig  sein.   Meistens  bleibt  sie 
innerhalb  der  Breiten,  welche  noch  mit  dem  Kautschukolfactometer,  resp. 
dem  Ammoniacum-Guttapercha-Riechmesser  messbar  sind ]). 

Bedeutender  ist  die  Anosmie  aus  Ekchondrosen  und  Exostosen.  Diese 
gehen  von  dem  knorpeligen  Septum  oder  von  der  knorpeligen  Grundlage 
der  knöchernen  Scheidewand  und  zwar  von  sehr  verschiedenen  Stellen 
derselben  aus.  Manchmal  sitzen  die  Auswüchse  in  der  vorderen,  ein 
andermal  in  der  hinteren  Abteilung  der  Nase.  Bisweilen  erscheint  der 
Vorsprung  aus  der  Scheidewand  gegenüber  der  unteren  Muschel  oder 
auch  gegenüber  der  mittleren  Muschel.  Obgleich  ein  einziger  solcher 
Processus  die  Regel,  so  finden  wir  auch  bisweilen  zwei  kegel-  oder 
leistenförmige  Ekchondrosen,  welche  dann,  wenn  sie  die  letztere  Gestalt 
haben,  an  entgegengesetzten  Seiten  liegen.  Die  Ekchondrosen  verknö- 
chern meistens  örtlich,  sei  es,  dass  der  Vorsprung  an  verschiedenen 
Stellen  der  Erhebung  umschriebene  Knochenstücke  bildet  oder  dass  sich 
eine  solide  Knochenmasse  entwickelt. 

1)  Siehe  z.  B.  den  18.  Fall  Dr.  Reuter's,  S.  13  des  Separatabdruckes  aus  der 
^i'itschr.  f.  klin.  Medicin.  Bd.  XXII.  Heft  1. 
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Merkwürdig  ist  wieder  die  große  Häufigkeit  des  Vorkommens  solcher 
Ekchondrosen  und  Exostosen.  Zuckerkand)  untersuchte  370  euro- 
päische Schädel  und  fand  107  mal  Vorsprünge.  Bei  aichteuropäischen 
Völkern  jedoch  kamen  sie  viel  seltener  vor.  Sie  fehlten  ohne  Ausnahme 
an  Schädeln  unter  dem  siebenten  Jahre1). 

Die  Ekchondrosen  und  Exostosen  der  Nasenscheidewand  bilden  Func- 
tionshindernisse ,  wenn  sie  einen  bedeutenden  Umfang  erreichen  öder 
mit  anderen  Abweichungen,  welche  eine  Verengerung  der  Nasenhöhle 
verursachen,  vereinigt  sind,  z.  B.  wenn  die  Schleimhaut  infolge  eines 
Katarrhs  anschwillt.  Der  Geruchssinn  jedoch  ist  häufig  auch  in  den 
Zwischenzeiten  abgestumpft,  und  man  wird  dann  gerade  durch  die  an- 
dauernde Anosmi'e  auf  die  abnormen  Verhältnisse  aufmerksam  gemacht. 

Hier  sei  aber  zweier  Ausnahmen  gedacht.  Es  "kann  geschehen,  dass 
die  Ekchondrosen  und  Exostosen  zugleich  mit  der  asymmetrischen  Stel- 
lung der  Nasenscheidewand  vorkommen.  In  diesen  Fällen  sind  sie  ge- 
wöhnlich im  engsten  Teile  der  Höhle  zu  finden.  Doch  traf  ich  sie  nicht 
allzu  selten  an  der  weiteren  Seite,  und  dann  ist  es  klar,  dass  von  einer 
Behinderung  des  Geruches  kaum  die  Rede  sein  kann.  Die  durch  Knor- 
pelleisten verursachte  respiratorische  Anosmie  wird  ja  durch  den  Vorteil 
wieder  aufgewogen,  welchen  der  Geruchssinn  durch  die  reichlichere  Luft- 
zufuhr in  der  erweiterten  Nasenhöhle  erfährt. 

Beispiel:  v.  D.K...,  21  Jahre  alt,  Festungsartillerist.  Hechts: 
olf.  =  i/12;  links:  olf.  =  1. 
Der  Kranke  leidet  häufig  an  Verstopfung  der  Nase  und  an  Heiser- 
keit, wie  es  auch  gegenwärtig  der  Fall  ist.  Nasenrücken  und  Nasen- 
spitze weichen  nach  rechts  ab.  Respirationsstrom  rechts  verschmälerl 
und  in  sagittaler  Richtung  verkürzt,  so  dass  der  rechte  Atemfleck  bei- 
läufig viermal  kleiner  ist  als  der  linke.  Rhinoscopia  anterior:  rechte 
Nasenhöhle  enger  als  die  linke  infolge  der  Asymmetrie.  Überdies  links 
an  der  weiten  Seite,  zugleich  der  Seite  der  normalen  Riechschärfe, 
zwei  hinter  einander  gelegene  Ekchondrosen.  Beide  sind  kegelförmig, 
liegen  der  unteren  Muschel  gegenüber,  welche  sie  berühren,  ohne 
jedoch  damit  verwachsen  zu  sein.  Die  kegelförmigen  Erhabenheiten 
sind  beim  Sondieren  nicht  zusammendrückbar.  Rhinoscopia  posterior: 
median  gestelltes  Septum,   woran  perspektivisch  eine  Wölbung  nach 

links  bemerkbar. 

In  Anbetracht  einer  allgemeinen  Hyperämie,  der  Anschwellung  und 
Schleimabsonderung  wurde  die  Nasenhöhle  täglich  mehrmals  mit  einer 


4)  Auch  bei  den  Säugetieren  fehlen  die  Leisten  und  Dornen  des  Septums  nicht 
Zuckerkand!  bildet  dieselben  an  einigen  Monotremen-Schädeta  ab.  Siehe  sein« 
Abb.  2,  den  Ornithorhynchus  paradoxus,  und  Abb.  5.  die  Echidna  hystr.x  betreffend. 
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lauwarmen  i/2procentigen  Auflösung  von  Natriumbicarbonat  gereinigt, 
und  jeden  anderen  Tag  mit  0,5  %  in  Amylum  verteiltem  Höllenstein 
eineeblasen.  Durch  dies  Verfahren  war  der  Respirationsstrom  nach 
Verlauf  einer  Woche  beinahe  symmetrisch  geworden  und  die  Riech- 
schärfe verbessert,  rechts  olf.  =  »/ä»  links  olf.  =  3/2- 

Diagnose:  Asymmetrisches  Wachstum  und  dadurch  einseitige 
respiratorische  Anosmie.  Hyperosmie  an  der  Seite  der  Ekchondrosen. 
Noch  eine  zweite  Ausnahme  verdient  nähere  Betrachtung.  WTenn  die 
Ekehondrose,  wie  so  häufig,  nicht  eine  kegelförmige  Erhabenheit,  son- 
dern eine  Leiste  bildet,  welche  von  vorn  nach  rückwärts  über  einen 
großen  Teil  der  Scheidewand  hinzieht,  dann  kann  sie  außerordentlich 
hinderlich  für  die  Geruchswahrnehmungen  sein.  Die  in  eine  Nasenhälfte 
aspirierte  Luft  wird  gezwungen,  längs  des  Bodens  der  Nasenhöhle  zu 
strömen,  und  sie  kann  durch  Diffusion  nicht  zur  Riechspalte  gelangen. 
In  einzelnen  Fällen  jedoch  ist  eine  solche  Knorpelleiste  sehr  niedrig  ge- 
lesen. Da  sie  in  der  Reeel  nach  vorn  zu  in  einiger  Entfernung  vom 
Nasenrücken  aufhört,  besteht  reichliche  Gelegenheit  für  die  Luft,  zwar 
um  darüber  hinzustreichen,  aber  nicht  um  unter  sie  durch  den  engen, 
noch  am  Roden  offen  gebliebenen  Raum  zu  ziehen.  Unter  solchen  Ver- 
hältnissen hat  die  Knorpelleiste  zur  Folge,  dass  die  Atemluft  höher  als 
gewöhnlich  in  der  Nase  aufsteigt.  Um  so  mehr  wird  dann  der  Luftstrom 
der  Riechspalte  sich  nähern,  und  desto  dichter  wird  das  Riechgas  sein, 
das  durch  Diffusion  in  die  enge  Spalte  hineindringt.  Wo  diese  Bedin- 
gungen vorhanden  sind,  wird  man  dann  auch  einer  ungewöhnlichen 
Schärfe  des  Geruchssinnes  begegnen,  und  wenn  eine  besondere  Geruchs- 
schärfe nicht  vorhanden,  zeigt  es  sich  zuweilen,  dass  durch  eine  Knor- 
pelleiste erhalten  worden  ist,  was  sonst  sicherlich  vom  Riechvermögen 
verloren  gegangen  sein  würde. 

Reispiel:  R...  Riechschärfe:  rechts  olf.  =  x\{\  links  olf.  =  '/8'. 
Nasenrücken  und  Nasenspitze  weichen  nach  rechts  ab,  Exspirations- 
slrom  rechts  verschmälert.  Rhinoscopia  anterior:  Knorpelleistc  an  der 
rechten  verengerten  Seite.  Rhinoscopia  posterior:  normaler  Zustand 
des  Cavum  pharyngonasale. 

Diagnose:  Allgemeine  Abstumpfung  des  Geruchssinnes  durch 
chronischen  Katarrh.  Infolge  der  rechtsseitigen  Knorpelleiste  eine  et- 
was größere  Riechschärfe  an  dieser  Seile  ungeachtet  der  Verengerung, 
welche  der  Atemweg  erlitten. 

Auch  Dr.  C.Reuter1)  teilt  solche  Beobachtungen  mit: 

W.,  Tagelöhnersfrau,  49  Jahre  alt.  Hyperplasie  der  mittleren  Mu- 
scheln, die  beiderseits  dem  Septum  anliegen.    Leiste  links  am  Boden. 


1)  C.  Reuter,  Zeitschrift  f.  klin.  Medicin.  Bd.  XXII.  Heft  1  u.  2. 
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Atemflecke  symmetrisch.  Olfaclus:  links  i/36.  Diagnose:  rechts  yi30. 
Respiratorische  Anosmie  infolge  von  Hyperplasie  der  min  leren  Muscheln, 
links  infolge  der  Leiste  am  Nasenboden  besseres  Riechvermögen. 

B.,  Condilor,  20  Jahre  alt.  Nichtraucher.  Rhinitis  chron.  S-för- 
mige Deviation  des  Septums.  Polypöse  Hyperplasie  der  mittleren  Mu- 
scheln, die  beiderseits  dem  Septum  anliegen.  Rechts  unten  am  Septum 
Exostose.  Atemflecke  symmetrisch.  Olfactus:  links  J/125 ,  rechts  y35. 
Diagnose:  Anosmia  respiratoria  infolge  von  Septumverkrümmung  und 
Hyperplasie  der  mittleren  Muscheln.  Rechts  infolge  der  Leiste  um 
Nasenboden  besseres  Riechvermögen. 
Betreffs  der  Entstehungsweise  der  Verkrümmungen  und  Ekehondro- 

sen  befinden  wir  uns  noch  im  Dunkeln.     Darüber  bestehen  folgende 

Hypothesen: 

Hypothese  a.  Die  Verbiegungen,  so  wie  auch  die  Kämme  und 
Dornen  werden  als  Eigentümlichkeiten  des  Wachstums  aufgefasst.  Diese 
Hypothese  stammt  bereits  von  Morgagni  her.  Er  stellte  sich  vor,  die 
Verkrümmung  von  oben  nach  unten  entstehe  durch  das  zu  schnelle 
Wachstum  des  Nasenskeletes  im  Vergleiche  mit  dem  der  übrigen  Ge- 
sichtsknochen. Es  bedarf  keines  Beweises,  dass  dies  keine  Erklärung, 
sondern  nur  eine  kurze  Umschreibung  ist,  worin  vor  allem  die  Thal- 
sache in  den  Vordergrund  tritt,  dass  die  Abweichung  bei  Kindern  fehlt. 

Wir  haben  bereits  oben  mitgeteilt,  dass  die  Scheidewand  außer  in 
großer  Ausdehnung  auch  in  einem  beschränkten  Teile,  nämlich  jenem, 
welcher  an  den  Boden  grenzt,  verbogen  sein  kann.  Eine  genaue  Be- 
schreibung dieser  Abnormität  finden  wir  bei  dem  soeben  genannten 
Schriftsteller:  »La  cloison  n'etait  ni  courbee  ni  inclinee  d'un  edle;  mais 
au-dessous  de  la  moitie  de  la  hauleur,  un  peu  plus  en  arriere  qu'en 
avant,  une  partie  d'une  etendue  medioere  etait  eoneave  ä  l'une  des  faces 
et  convexe  ä  Pautre;  et  cette  convexile  etait  d'autant  plus  remarquable. 
qu'une  espece  de  bord  osseux  dirige  obliquement  soulevait  la  surface 
de  la  cloison  au  point  que  celle-ci  touchait  presque  la  surface  du  cor- 
net  correspondant.  Gelte  partie  etait  d'une  etendue  medioere.  comme  je 
Pai  dit;  mais  eile  n'aurait  pas  ete  d'une  medioere  difficultö  pour  les 
chirursiens.«  M 


4)  J  B  Morgagni,  De  sedibus  et  causis  morborum.  Traduclion  deDestouel. 
Paris,  Delahaye,  4866.  Epist.  4  4.  Art.  46.  »Die  Zwischenwand  war  weder  gekrümmt, 
„od,  nach  der  Seite  geneigt;  aber  unter  der  Hälfte  ihrer  Höhe  ein  wenig  mehr 
nach  rückwärts  als  nach  vorne,  war  ein  Teil  derselben  von  müßiger  Ausdehnung 
an  einer  Seite  concav  und  an  der  anderen  convex,  und  diese  GonraiUI  war  um  so 
auffallender,  als  eine  Art  schräg  gerichteten,  knöchernen  Saumes  d,e  Ob« fläche de, 
Zwischenwand  so  sehr  hob,  dass  diese  beinahe  die  Oberfläche  der  Musche  b c  uh  . 
Dieser  Teil  war,  wie  bereits  erwähnt,  von  geringer  Ausdehnung,  wurde  abe.  den 
Chirurgen  keine  geringe  Schwierigkeit  verursacht  haben.« 
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Hartina nn ')  hat  diesen  Gedanken  weiter  ausgeführt.  Er  weist 
darauf  hin,  dass  beim  Embryo  sich  die  Nasenhöhle  mit  der  Scheide- 
wand bildet,  während  von  den  Oberkieferfortsälzen  die  Gaumenplatten 
vorspringen,  sich  in  der  Mittellinie  des  Gaumens  vereinigend.  Während 
dieses  Vorganges  wächst  vom  Stirnfortsatz,  die  Nasenscheidewand  nach 
abwärts  aus  und  vereinigt  sich  in  der  Mittellinie  mit  beiden  Oberkiefer- 
fortsätzen. So  wachsen  bei  der  Bildung  der  Nasenscheidewand  zwei 
Teile  einander  entgegen. 

Dadurch  soll  eine  Verbiegung  und  Verdickung  des  Septums  entstehen : 

1)  wenn  das  Wachstum  der  Scheidewand  im  Verhältnis  zu  anderen 
Teilen  stärker  stattfindet; 

2)  wenn  die  beiden  Teile,  aus  welchen  die  Nasenscheidewand  be- 
steht, nicht  gerade  in  der  Mittellinie  aneinanderwachsen ; 

3)  wenn  die  Gaumenplatten  höher  zu  liegen  kommen,  als  es  nach 
der  Lage  der  anderen  Teile  geschehen  sollte; 

4)  wenn  das  Wachstum  an  der  einen  Seite  jenem  an  der  anderen 
nicht  entspricht. 

Hypothese  b.  Eine  andere  vielfach  erörterte  Hypothese  ist,  dass 
eine  Anzahl  dieser  Abweichungen  durch  in  der  Kindheit  erlittene  Ver- 
letzungen entstanden  sein  sollte,  welche  unter  anderen  auch  von  Ziem, 
Bresgen  und  jüngst  wieder  von  Mauclaires  aufrecht  erhalten  wurde! 

Es  kann  nicht  geleugnet  werden,  dass  durch  Verletzungen  und  deren 
Heilung  in  fehlerhafter  Stellung  Asymmetrien  entstehen  dürften.  Dieser 
Vorstellung  weniger  entsprechend  fand  Zuckerkand],  dass  die  Ver- 
legungen viel  häufiger  an  europäischen  Schädeln  vorkommen,  als  an 
Schädeln  nichteuropäischer  Völker.  Es  lässt  sich  nicht  einsehen,  dass 
die  Kinder  wilder  Völker  seltener  auf  die  Nase  fallen  sollten  als  die 
unsngen.   Man  möchte  vielmehr  das  Gegenteil  vermuten. 

Hypothese  c.  Eine  dritte  Hypothese,  welche  wohl  bei  weitem  die 
meisten  Fälle  zu  erklären  im  Stande  sein  dürfte,  ist  aus  jüngster  Zeit 
Die  Kamme  und  Dornen,  welche  von  dem  unteren  Teil  der  Nasenscheide- 
wand ausgehen,  seien  Hypertrophien  des  Jacobson'schen  Knorpels 
Beim  Menschen  werden  von  diesem  Organe  nur  noch  Spuren  gefunden' 
nämlich:  1)  ein  feiner,  nach  rückwärts  und  oben  laufender  Canal  des- 
sen Eingang  beiläufig  8,5  mm  über  dem  Nasenboden  und  ungefähr  23  mm 
von  dem  Septum  cutaneum  abliegt;  2)  unmittelbar  darunter,  parallel 
damit  laufend,  ein  kleiner  Knorpelkamm  3) .  Man  inuss  zugeben,  dass 
fcese  Auffassung  sehr  viel  für  sich  zu  haben  scheint  und-  dass  überdies 

1)  Hartmann,  Congres  1890.    Laryngologie  et  Rhinologie.  p.  18 

2   Onodi,  Löwe,  X.  int.  med.  Congr.  1  890.  Abtlg.  XII.  S  28-30 

3J     ot.guet,  Revue  de  Laryngologie,  d'Olologie  et  de  Rhinologie.'  1891   Nr  a< 
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die  Localisation  der  Ekchondrosen  so  ganz  mit  der  anatomischen  Lage 
des  J acobson1  sehen  Knorpels  übereinstimmt,  dass  man  kaum  an  der 
Richtigkeit  dieser  Annahme  zweifeln  kann.  Dann  tritt  auch  die  oben 
erwähnte  Beobachtung  in  ein  überraschendes  Licht,  nämlich,  dass  die 
Riechschärfe  durch  die  Anwesenheit  einer  zufälligen  Ursache  beträcht- 
lich, z.  B.  bis  aufs  Doppelte  des  Normalwertes  erhöht  werden  kann.  Da 
es  sich  um  eine  physiologische  Variation  handelt,  ist,  was  bei  einer 
gänzlich  pathologischen  Bildung  fast  unbegreiflich  wäre,  diese  Eigentüm- 
lichkeit wenigstens  einigermaßen  erklärlich. 

Mayo  Collier  stellte  in  einer  Versammlung  der  Britischen  Gesell- 
schaft für  Laryngologie  und  Rhinologie  eine  wirklich  logische  Hypothese 
auf.    Er  bemerkte,  dass  die  Verkrümmungen  beinahe  immer  an  dem 
dünnsten  Teile  der  Scheidewand  vorkämen,  nämlich  am  vordersten  und 
mittelsten  Abschnitte,  einem  Teil  daher,  welcher  durch  eine  oder  die  an- 
dere Kraft  leicht  verbogen  werden  kann.   Solch  eine  verbiegende  Kraft 
macht  sieh  jedesmal  fühlbar,  wenn  eine  der  Nasenhälften  während  einiger 
Zeit   hinter   einander   geschlossen   wird.   Was  immer  auch  der  Anlass 
dazu  sei,  Katarrhe,  Polypen,  Entzündungen,  immer  wird  in  der  ab- 
geschlossenen Nasenhöhle  bei  jeder  Einatmung   eine  Luftverdünnung 
entstehen  müssen.    Während  des  Schlafes,  wenn  die  Zunge  nach  rück- 
wärts  sinkt  und   den   weichen  Gaumen  beinahe  berührt,   wenn  also 
das  Atemholen  durch  den  Mund  nur  mit  Mühe  stattfinden   kann,  ist 
der  Grad  dieser  Luftverdünnung  ziemlich  bedeutend.    Luft  Verdünnung 
;,n  der  einen  Seite,  gewöhnlicher  atmosphärischer  Druck  an  der  anderen 
Seite  müssen  notwendigerweise  zu  einer  Verbiegung  der  Scheidewand 
Anlass  geben.     Wie   gering  der  manometrische  Unterschied  auch  sein 
möge    eine  so  constant  einwirkende  Kraft  kann  nicht  verfehlen  ihren 
Einfluss  fühlbar  zu  machen.   Diesen  Ursachen  gegenüber  treten  alle  an- 
deren zurück.     Sie  allein  für  sich  selbst  genügt  bereits    das  so  allge- 
meine Vorkommen  der  Verlegungen  zu  erklären.    In  ^te*^ 
genden  Discussion  wurde  noch  bemerkt,  dass  manchmal  der  Löf druck 
die  Wölbung  des  Gaumens  zunehmen  macht.  Man 
an  einen  unmittelbaren  Einfluss  zu  denken,  denn  man  kann  «ch  sehr 
ut  vorstellen,  dass  bei  jenen  Patienten,  die  den  Mund  offen  zu  haften 
genötigt  sind/die  Muske.spannung  eine  seitliche  Compression  der  k,efe 
bed  ngt     Ein  eigentümlicher  kielförmiger  Gaumen  wird  dann  auch  be 
HundSL«,  seh?  oft  gefunden.    Dieses  Emporheben  des  Nasenboden 
IZ  TZ'Zel  zu  den  Verkrümmungen  des  Septums  beitragen  können  M. 

Auf  d,e  seilHCe  Compressi.    £*.  £  «^SÄ^S 

«        .at  S  gesch]ossenem  Munde  dcr  un(erkiefer  von 
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Durch  Co  liier 's  Hypothese  wird  auch  vollkommen  klar,  wie  es  kommt, 
dass  die  Ekchondrosen  meistens  an  der  convexen  Seite  sich  befinden. 
Anfänglich  erzeugten  die  Hypertrophien  des  Jacobson 'sehen  Knor- 
pels eine  Stenose,  welche  bei  einer  leichten  Erkältung  zur  Stagnation 
des  Schleimes  Anlass  giebt.  Der  ungleiche  Luftdruck  an  beiden  Seiten 
der  Scheidewand  besorgt  dann  das  Weitere  und  die  Verkrümmung 
ist  da. 

Wir  haben  also  in  den  Asymmetrien  eine  Ursache  sowohl  der  Er- 
höhung als  der  Herabstimrnung  kennen  gelernt.  Wir  nennen  erstere 
Hyperosmie.  Sie  entsteht  infolge  eines  Kammes  oder  einer  Leiste  am 
Nasenboden,  wodurch  die  bogenförmige  Strömung  in  der  Nase  höher 
emporzusteigen  gezwungen  wird.  Der  höchste  Punkt  dieser  Strömung 
befindet  sich  unter  normalen  Verhältnissen  bei  ruhigem  Atmen  am  un- 
teren Rande  der  mittleren  Muschel  (Paulsen1),  oder  an  jenem  der  oberen 
Muschel  Franke).  Sie  steigt,  infolge  eines  solchen  Kammes,  vermutlich 
ein  Stück  Weges  in  die  Riechspalte  hinauf,  was  beim  Schnüffeln  in  noch 
höherem  Maße  der  Fall  ist;  dann  gerät  unter  gewöhnlichen  Umständen 
ein  Teil  der  aspirierten  Luft  in  die  Riechspalte,  ist  jedoch  eine  Leiste 
vorhanden,  so  wird  alle  Luft  in  die  Spalte  eindringen. 

Die  Herabstimmungen  der  Riechschärfe  werden  mit  dem  Namen  Anos- 
mien  bezeichnet.  Sie  treten  besonders  auf,  wenn  die  Verkrümmung  oder 
die  Leiste  hoch  gelegen  ist  und  dadurch  der  Eingang  in  die  Riechspalte 
verengert  wird. 

Sowohl  die  Hyperosnaien  als  die  Anosmien  durch  Asymmetrie  des 
Nasenskeletes  sind  beide  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  die  gewöhnlichen 
Ursachen  der  Veränderungen  der  normalen  Riechschärfe,  wie  wir  sie  im 
VIII.  Abschnitte  kennen  gelernt  haben;  habe  ich  doch  in  meiner  Tabelle 
eine  Anzahl  von  Fällen  aufgenommen,  in  welchen  der  Olfactus  über  oder 
unter  der  normalen  Wertziffer  lag.    Sie  finden  ihre  einfache  Erklärung 


dem  Luftdruck  getragen  wird  und  im  Munde  selbst  ein  Saugraum  negativen  Drucks 
entsteht  (man  vergl.  auch  Dond  ers,  ibidem).  Später  hat  Körner  die  mechanischen 
Verhältnisse  mit  Rücksicht  auf  unsere  pathologischen  Verhältnisse  sehr  sorgfaltig  geprüft 
(X.  Versammlung  süddeutscher  und  Schweiz.  Ohrenärzte,  25.  Mai  1890,  und  in  einer 
Monographie,  Leipzig -1891).  Einzelne  seiner  Abbildungen  sind  in  Z  a  rn  i  c  o  Krank- 
heiten der  Nase,  1894,  S.  58,  übergegangen.  Auch  die  Folgen  für  das  Nasenskelet 
findet  man  in  letzterem  schonen  Werke  kritisch  behandelt.  Noch  vor  wenigen  Tagen 
ist  die  ganze  Frage  noch  einmal  einer  eingehenden  Bearbeitung  unterworfen  worden 
in  einer  Schritt  meines  Landsmannes  W.  Posthumus  Heyes:  Over  Nasaalstenose 
Amsterdam  189/,.  Ich  erlaube  mir,  auf  diese  Arbeit  hinzuweisen  nicht,  nur  mit  Be- 
zug auf  die  Septumverkrimnmingen,  sondern  ganz  im  Allgemeinen  mit  Rücksicht  auf 
die  pathologischen  Störungen,  welche  nasale  Stenosen  nach  sich  ziehen 

1)Die  spätere  Publication  Paulsen's  bezieht  sich ,  wie  bereits  erwähnt,  auf 
"ein  kraftige  Inspirationen. 

Zwaarderaaker,  Physiologie  des  Geruchs. 
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in  den  soeben  beschriebenen  Verhältnissen,  unberücksichtigt  natürlich 
des  Einflusses ,  welcher  von  gänzlich  unbekannten  histologischen  oder 
chemischen  Abänderungen  des  Nervenendorganes  vielleicht  ausgeübt  wird. 


B.  Die  toxischen  Hyperosmieu  und  Anosmien. 

Eine  zweite  Quelle  von  nicht  unmittelbar  pathologischen  Abänderun- 
gen des  Geruchssinnes  sind  die  Vergiftungen. 

Ein  Gift  kann  auf  verschiedenen  Bahnen  zum  Riechorgane  gelangen. 
Vor  allem  durch  die  eingeatmete  Luft.  Auf  diese  Weise  soll  die  Ver- 
giftung stattgefunden  haben  in  einem  Falle,  welchen  Stricker  in  einer 
kurzen  Anmerkung  in  Virchow's  Archiv  Bd.  41,  1868,  berichtet.  Ein 
Entomolog  arbeitete  lange  Zeit  mit  Äther  und  atmete  davon  verhältnis- 
mäßig große  Mengen  während  seiner  Beschäftigung  ein.  Allmählich  be- 
merkte er  eine  Abnahme  seines  Riechvermögens.  Leider  wurde  der  Zu- 
stand der  Nasenhöhle  nicht  weiter  untersucht;  wenigstens  ergiebt  er 
sich  nicht  aus  der  Mitteilung.  Es  ist  daher  schwierig,  dieser  Beobarh- 
tung  Gewicht  beizulegen.  Die  eigentliche  Bedeutung  davon  ist  jedoch 
nach  meiner  Ansicht,  dass  sie  die  Aufmerksamkeit  auf  eine  früher  nicht 
beachtete  Möglichkeit  lenkt,  was  wahrscheinlich  auch  die  Absicht  des 
Berichterstatters  gewesen  sein  dürfte. 

Auch  schädliche  Flüssigkeiten  können  unmittelbar  in  die  Riechspalte 
gelangen.  So  hat  man  beim  Gebrauche  der  Nasendouche  wiederholt 
beobachtet,  dass  der  Geruch  allmählich  abgestumpft  wird,  was,  als 
ein  vorübergehender  Zustand,  immer  der  Fall  ist,  wenn  man  nicht 
etwa  vollkommen  indifferente  Lösungen  wählt.  Als  indifferent  eilt  seit 
Langem  eine  Auflösung  von  beiläufig  0,6^-0,7^  Kochsalz,  was 
auch  eine  neuere  Untersuchung  Aronsohn's1)  bestätigt.  Für  eine  An- 
zahl anderer  Stoffe  zeigten  sich  gewisse  Concentrationen  gerade  notwen- 
dig wie  Natriumbicarbonat  <l,5#,  Natriumsulfat  2,9 Natriumphosphat 
und  Magnesiumsulfat  4,4 X-  Diese  Zahlen  sind  ungefähr  Mehrheiten  der 
Procente  der  Kochsalzlösungen.  Das  doppeltkohlensaure  Natron  erlor- 
dert das  Zweifache,  das  Glaubersalz  das  Vierlache  und  die  beiden  an- 
deren Salze  das  Sechsfache  des  Kochsalz-Gehaltes*).  Wählt  man  diese 
Stoffe  in  einer  anderen  Concentrin,  so  wird  das  Riechvermögeu  ge- 
schädigt. Man  hat  dasselbe  bereits  von  klinischer  Seite  beobachtet  be« 
Verwendung  von  Alaunlösungen  zu  Nasendouchen. 

Ebenso  wird  das  Riechvermögen  durch  Einblasen  von  pulverfbrnu.cn 

1)  E.ÄrOTlSOhn,  Experimentelle  Untersuchungen  zur  Physiologie  des  Geruches. 
Archiv  für  Anatomie  und  Physiologie.  <  886.  S.  321. 

2)  Osmoterische  Äquivalente  von  Aronsohn. 


IX.   Erhöhung  und  Herabstimmung  der  normalen  Riechschärfe.  147 

Arzneistoffen  benachteiligt.  Dieses  wurde  durch  Fröhlich 's1)  Versuche 
genügend  bewiesen.  Morphin  z.  B.  erzeugte  eine  örtliche  Vergiftung. 
Man  wird  natürlich  sich  vorzustellen  haben,  dass  das  eingeblasene 
Pul  ver  allmählich  im  Nasenschleime  aufgelöst  wird  und  dann  erst  seine 
Wirkung  zu  äußern  anfängt.  Es  kann  sein,  dass  das  Gift  zuerst  resor- 
biert wird  oder  wohl  auch  direct  den  Weg  zu  den  Elementen  des  Sin- 
nesorganes findet.  Wie  dem  auch  sei,  so  scheint  eine  örtliche2)  Vergif- 
tung in  jedem  Falle  möglich. 

Eine  toxische  Anosmie  kann  auch  auf  indirectem  Wege  zu  Stande 
kommen.  So  bemerkte  derselbe  Beobachter,  dass  eine  allgemeine  Mor- 
phinvergiftung den  Geruchssinn  bedeutend  abstumpft.  Wir  dürfen  in 
Verbindung  mit  den  eben  angeführten  Versuchen  annehmen,  dass  auch 
diese  Anosmie  eine  essentielle  Anosmie  gewesen.  Diesmal  drang  das  Gift 
weder  mit  der  Luft,  noch  mit  der  die  Oberfläche  bedeckenden  Feuch- 
tigkeit zu  den  speeifischen  Riechzellen,  sondern  wurde  dem  Blutstrome 
entlang  hingeführt. 

Es  giebt  eine  chronische  Intoxication,  welcher  viele  Männer  sich  aus- 
setzen, nämlich  die  chronische  Nicotinvergiftung,  deren  leichtere  Grade 
sicherlich  nicht  die  geringste  Störung  verursachen.  Das  Geruchsorgan 
scheint  aber  dadurch  immer  zu  leiden,  wenigstens  nach  meiner  regel- 
mäßigen Erfahrung  haben  Raucher  einen  mehr  oder  minder  abgestumpf- 
ten Geruchssinn,  was  man  nur  zum  Teile  durch  die  Katarrhe  der  Riech- 
schleimhaut wird  erklären  können.  Dieselben  führen,  wie  ich  hier  nicht 
naher  zu  erörtern  habe,  ebenfalls  zu  Anosmie.  Allein  wenn  die  rhino- 
skopische  Untersuchung  und  die  Angaben  des  Kranken  keinen  Katarrh 
erweisen,  wird  diese  Erklärung  nicht  wohl  stichhaltig  sein.  Dann  würde 
man  noch  an  die  Tabaksluft  denken  können,  welche  an  den  Kleidern 
und  m  der  Mundhöhle  der  Raucher  haftet,  und  einen  Teil  des  Riech- 
s  offes  den  man  zur  Messung  gebraucht,  maskieren  könne.  Man  wird 
gle.chfa  1s  auch  den  toxischen  Einfluss  des  Alkaloides  Nicotin  nicht  un- 
beachtet lassen.  Eine  leichte  acute  Nicotinvergiftung  scheint  jedoch  nicht 
mit  Herabstimmung  der  Riechschärfe  verbunden  zu  sein*) 
Jntox^cationen  scheinen  nebst  Anosmien  auch  Hyperosmien  hervor- 

rrr  ;,ie  Wirku-  Ä^Ärr^i und 
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rufen  zu  können,  welche  Möglichkeit  durch  die  Cocain  Vergiftung  erwiesen 
wird.  Diese  giebt  im  Anfangsstadium  zur  Verschärfung  des  Riechver- 
mögens, bei  voller  Einwirkung  zu  hochgradiger  Anosmie  Veranlassung. 

Die  Einrichtung  meiner  betreffenden  Versuche  war  so  einfach,  dass 
wenige  Worte  sie  genügend  verdeutlichen  werden.  Ich  blies,  nach  Be- 
stimmung der  Riechschärfe,  mittels  eines  Federkieles  ein  wenig  Coca'm- 
pulver  in  die  Nase.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  salzsaures  Cocain  in  Ainy- 
lum  zu  einer  Concentration  von  5,  10  oder  20  %  verteilt.  Nach  Einfüh- 
rung des  Federkieles  in  den  vordersten  Teil  der  Nasenlöcher  wurde  das 
Pulver  durch  einen  kräftigen  Luftstoß  aus  einem  Guttaperchaballon  nach 
aufwärts  getrieben.  Ich  fand,  als  ich  dann  sofort  rhinoskopierte,  meistens 
den  Unterrand  der  mittleren  Muschel  und  den  angrenzenden  Teil  der 
Schleimhaut  mit  dem  weißen  Pulver  bedeckt.  Wir  fügen  hier  ein  paar 
erläuternde  Versuche  bei,  deren  Ergebnisse  wir  nachher  in  einer  Ta- 
belle vereinigen  werden: 

Versuch  I.  Bei  einer  Person  mit  normal  gebautem  und  normal 
functionierendem  Riechorgane  wurde  eines  Abends  in  einer  Stube  bei 
geöffnetem  Fenster  bei  20°  C.  und  761  Barometerstand  das  minimum 
perceptibile  rechts  auf  1  cm  des  Kautschuk- Riechmessers  bestimmt 
(1,5  cm  gab  einen  sehr  kräftigen  Riecheindruck).  Atemfleck  rechts  un- 
bedeutend verkleinert  mit  erhaltener  normaler  Spaltung. 

Ich  blies  hierauf  sofort  in  die  rechte  Nasenhälfte  l/2  ccm  von  einem 
20procentigen  Cocainpulver  (Murias  Cocaini  I  Teil,  Amyl.  tritici  4  Teile), 
wodurch  eine  brennende  Empfindung  und  geringer  Thränenfluss  er- 
folgten. Die  Schleimhaut  war  nach  fünf  Minuten  deutlich . anästhetisch, 
so  dass  eine  "Sonde  3—4  cm  weit  eingeführt  werden  konnte,  ohne 
ireend  einen  Reiz  auszulösen.  Zu  gleicher  Zeit  gab  die  Versuchsper- 
son an  sie  hätte  eine  Empfindung,  als  ob  die  betreffende  Nasenhälfte 
verstopft  wäre,  was  jedoch  thatsächlich  keineswegs  der  Fall  war.  da 
der  Atemfleck  auf  dem  kalten  Spiegel  sich  nun  vollkommen  symme- 
trisch zeigte^).  Diese  subjective  Empfindung  entstand  vermutlich  da- 
durch dass  das  Gefühl  von  Berührung  und  Kälte,  welches  man  erst 
hat  wenn  die  Luft  durch  die  Nase  zieht,  jetzt  hier  fehlte,  nachdem 
die' Schleimhaut  durch  das  Cocain  vollkommen  empfindungslos  ge- 
worden war. 

Die  Riechschärfe  wurde  eine  Viertelstunde  nach  dem  Einblaset 
aufs  neue  bestimmt.  Sie  war  jetzt  bedeutend  gesunken.  Der  Kau - 
schuk-Riechmesser  erwies  sich  nicht  mehr  als  zureichend  sogar  dann 
uicht,  wenn  der  Cylinder  über  seine  ganze  Länge  abgeschoben  wurde, 
(eh  war  daher  genötigt,  einen  aus  Gummi-An.mon.acum  und  (.u.la- 

V  Durch  Schrumpfung  der  Schleimhaut  unter  dem  Einüuss  von  Coca.n. 
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percha  vorfertigten  Riechmesser  zu  Hülfe  zu  nehmen.  Der  geringste 
in  diesem  Augenblicke  wahrgenommene  Beiz  betrug  nun,  eine  Viertel- 
stunde nach  der  Einblasung,  9  cm  des  Ammoniacum-Guttapercha- 
Cylinders.  Die  Riechschärfe  war  daher  beträchtlich  herabgestimmt, 
vielleicht  zu  einem  200  mal  niedrigeren  Grad  als  vorher. 

Die  Abstumpfung  galt  nicht  nur  für  die  bei  den  oben  genannten 
Riechmessern  verwendeten  Geruchsarten.  Eine  ganze  Reihe  anderer 
Gerüche  demonstrierten  die  Anosmien  mit  gleicher  Deutlichkeit.  Dies 
war  z.  B.  der  Fall  mit  den  Düften  von  gelbem  Wachs,  Juchtenleder, 
Cederholz,  Palisanderholz,  Moschuswurzel  (Radix  Sumbul),  Cacaobutter 
und  Tolubalsam.  Alle  diese  Stoffe  waren  zu  Riechmessern  verarbeitet 
und  es  war  daher  nicht  schwierig,  den  Grad  der  Abstumpfung  genau 
und  mit  Sicherheit  zu  ermitteln.  Andere  Riechstoffe  benutzten  wir 
nur  in  ihrem  ursprünglichen  Zustande,  ohne  Gelegenheit  gehabt  zu 
haben,  sie  vorher  über  die  Innenfläche  eines  olfactometrischen  Cylin- 
ders  zu  verteilen.  Die  Verminderung  der  Riechschärfe  konnte  für  diese 
Gerüche  nur  durch  Abschätzung  bestimmt  werden,  sie  zeigte  sich 
jedoch  auch  hier  sehr  beträchtlich.  So  hatte  die  Riechschärfe  bedeu- 
tend abgenommen  für  Asa  foetida,  Nelkenöl,  Anisöl,  Ysopöl,  Rosmarinöl, 
Rautenöl,  Thymianöl,  Eucalyptusöl,  Pfefferminzöl ,  Spiköl,  Baldrianöl, 
Lorbeeröl,  Lavendelöl,  Muscatnussöl,  Kamillenöl  (Ol.  Cham,  romanae), 
Kampferspiritus  und  Essigsäure  in  zweiprocentiger  Auflösung.  Ob  die 
toxische  Abstumpfung  für  alle  diese  Stoffe  in  gleichem  Maße  stattfinde, 
oder  ob  die  Anosmie  für  den  einen  einen  vielleicht  höheren  Grad  als 
für  einen  anderen  erreiche,  wage  ich  nicht  -zu  entscheiden.  Dazu 
werden  zahlreiche  Bestimmungen  erfordert,  welche  unter  gehörigen 
Vorsichtsmaßregeln  auszuführen  sind,  um  den  Einfluss  der  Ermüdung 
u.  s.  w.  ausschließen  zu  können;  ich  werde  mich  daher  enthalten, 
darüber  meine  Vermutungen  auszusprechen. 

Die  Schleimhaut  beginnt  ungefähr  eine  halbe  Stunde  nach  der  Ein- 
blasung die  Empfindlichkeit  einigermaßen  wieder  zu  gewinnen.  Die 
Sonde  kann  jetzt  nicht  mehr,  ohne  eine  Beizauslösung  zu  verursachen, 
eingeführt  werden,  wie  es  vorher  der  Fall  war.  Gleichzeitig  wird 
auch  die  Biechschärfe  wieder  etwas  größer.  Die  beigefügte  "kleine 
Tabelle  giebt  die  minima  perceptibilia ,  welche  in  verschiedenen  Zeil- 
punkten die  Grenze  des  Biechvermögens  bildeten. 
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Seit  der  Einblasung  verflossene  Zeit 

Minimum  perceptlbile  in  Millimetern  des 
Ammoniacum-Guttapercha-Riechmessers 

u  iviinuien 

weniger  als  1 

15 

_  Ort 

30 

^>  30 

45 

-  45 

1  Stunde  55 

•i 

In  dein  Augenblicke,  als  die  Riechschärfe  der  rechten  Seite  auf 
den  niedrigsten  Grad  herab  gestimmt  war,  entsprach  sie  links  2  cm 
des  Kautschuk-Olfactomelers.  Die  Function  der  nicht  mit  Cocain  be- 
handelten Nasenhälfte  war  demnach  nur  in  geringem  Maße  beein- 
trächtigt. 

Versuch  II.  Bei  einem  Manne  mit  normal  gebautem  und  normal 
functionierendem  Geruchsorgane  wurde  eines  Wintermorgens  im  großen 
Untersuchungssaale  des  hiesigen  Militärspitals  das  minimum  percepti- 
bile  auf  0,5  cm  eines  Kautschuk-Riechmessers  gefunden.  Das  Instru- 
ment war  nicht  dasselbe  wie  jenes  beim  vorigen,  ausführlich  mitge- 
teilten Versuche,  daher  die  Wertziffern  nicht  ohne  Reduction  unter 
einander  verglichen  werden  können.  Dazu  würde  das  Verhalten  der 
beiden  Riechmesser  bei  den  Temperaturen,  bei  welchen  die  Bestim- 
mungen geschahen,  genau  untersucht  werden  müssen.  Eine  solche 
Vergleichung  verschiedener  Versuche  ist  jedoch  für  unseren  Zweck, 
die  Constatierung  der  Coca'in-Anosmie,  von  keinem  Belang  und  wir 
wollen  daher  ganz  davon  absehen. 

Unmittelbar  nach  Bestimmung  der  beiderseitigen  Riechschärfe  wurde 
mittels  eines  Federkiels  beiläufig  Va  ccm  gepulverten,  10 %  Murias 
Cocaini  haltigen  Amylums  eingeblasen.  Nach  einer  Viertelstunde  war 
die  Schleimhaut  vollkommen  unempfindlich  und  ich  konnte  die  ganze 
Oberfläche  derselben  mit  der  Sonde  betasten,  ohne  namhaftes  Beriih- 
rungsgefühl  zu  verursachen.  Bei  der  Rhinoscopia  anterior  und  poste- 
rior schien  der  untere  Rand  der  mittleren  Muschel  mit  dem  weißen 
Pulver  bestreut  zu  sein.  Zwischen  der  Nasenscheidewand  und  dieser 
Muschel  führte  jedoch  ein  offener  Spalt  in  die  Fissura  olfactoria.  Ich 
bestimmte  anschließend  an  diese  Rhinoskopie  die  Riechschärfe,  welche 
sich  unter  dem  Einfluss  des  Cocains  beträchtlich  zugenommen  zeigte. 
Wurde  der  Cylinder  des  Riechmessers  nur  ein  paar  Millimeter  aus- 
geschoben, so"  spürte  der  Kranke  einen  deutlichen  Kautschukgeruch. 
Dies  war  auch  dann  der  Fall .  wenn  «las  Riechrohr  des  Instrumentes 
mehrere  male  kräftig  durchgeblasen  und  der  stets  der  Glaswand  an- 
haftende  Kautschukduft   dadurch  größtenteils 


entfernt   wurde.  Die 
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Riechschärfe  war  also  unzweifelhaft  größer  als  im  Anfange  des  Versuches. 
Ol)  sie  jedoch  bis  aufs  Doppelte  des  ursprünglichen  Wertes  gestiegen 
war,  ist  eine  Frage,  die  ich  nicht  bejahend  beantworten  kann.  Der 
irewühnliehe  Kautschuk-Riechmesser  ist  nämlich  ein  ungenaues  Instru- 
ment bezüglich  der  ersten  Millimeter  der  Skala.  Der  Vorderrand  des 
Gylinders  ist  stets  der  Luft  ausgesetzt  und  infolgedessen  eines  be- 
trächtlichen Teiles  seiner  Riechkraft  verlustig,  verbreitet  demungeachtet 
noch  immer  einigen  Geruch,  welcher  sich  dem  von  der  Innenwand 
des  Cylinders  abgegebenen  Gerüche  zugesellt.  Da  also  der  veränder- 
liche Factor  immer  um  einen  constanten  Retrag  erhöht  wird,  geht  die 
Proportionalität  des  Reizes  und  der  Cylinderlänge  solange  verloren, 
bis  dass  durch  weiteres  Anschieben  des  Cylinders  der  veränderliche 
Factor  sehr  groß  geworden  im  Vergleiche  mit  dem  unveränderlichen, 
in  welchem  letzleren  Falle  man  von  dem  Hinzugekommenen  absehen 
kann.  Daher  rührt  es,  dass  ein  4  cm  langes  Gylinderstück  einen  zwei- 
mal stärkeren  Eindruck  verschallt,  als  eines  von  2  cm,  ein  2  cm  lan- 
ger Cylinder  einen  doppelt  so  starken  Eindruck,  als  ein  Cylinder  von 
I  cm  Länge,  während  dagegen  ein  l/2  cm  langes  Stück  keineswegs 
für  das  Doppelte  eines  1/i  cm  langen  Stückes  gelten  kann.  Wir  sind 
daher  nicht  berechtigt,  in  unserem  letzten  Versuche  die  Riechschärfe 
als  verdoppelt  zu  betrachten.  Uns  fehlt  hier  aus  den  angeführten  Ur- 
sachen die  genaue  Messung,  aber  die  Thatsache,  dass  eine  Zunahme 
stattgefunden,  bleibt  dessenungeachtet  unzweifelhaft.  Es  wurde  also 
im  ersten  Augenblicke  nach  dem  Einblasen  des  Gocainpulvers  eine 
Vermehrung  der  Schärfe  des  Geruchssinnes  festgestellt. 

Eine  andere  Frage  jedoch  ist  die,  ob  die  Erhöhung  des  Sinnes- 
vermögens an  der  ein  geblasenen  Seite  ohne  Weiteres  dem  unmittel- 
baren Einflüsse  des  Alkaloids  zugeschrieben  werden  müsse.  Es  ist 
eine  den  Rhinologen  sehr  wohl  bekannte  Nebenwirkung  des  Cocains, 
dass  die  Schleimhaut  merklich  blasser  und  dünner  wird.  Die  CocaTni- 
sierung  ist  in  Fällen,  in  welchen  die  Rhinoscopia  anterior  Schwierig- 
keiten bietet,  ein  sehr  gewöhnliches  Hülfsniittel ,  um  den  Umfang  ge- 
schwollener Teile,  z.R.  hypertrophischer  Muscheln,  abnehmen  zu  machen 
und  dadurch  dem  Auge  einen  Einblick  zu  den  tiefer  gelegenen  Teilen 
zu  verschaffen.  Es  wäre  darum  möglich,  dass  durch  Einblasen  von 
Cocain  der  Zugang  zur  Riechspalte  breiter  gemacht  und  die  mechani- 
schen Bedingungen  für  das  Riechen  verbessert  würden.  Diese  Ver- 
mutung wird  durch  die  unmittelbare  Besichtigung  gestützt,  welche 
•  'inen  deutlichen  Abstand  zwischen  der  mittleren  Muschel  und  der 
Nasenscheidewand  ans  Lieht,  bringt;  natürlich  ohne  dass  daraus  ge- 
schlossen werden  dürfte,  die  Hyperosmie  müsse  ganz  und  ausschließ- 
lich dem  mechanischen  Momente  zuzuschreiben   sein.    Was  wir  über 
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Cocain  vergiltung  im  Allgemeinen  wissen,  macht  es  vielmehr  wahr- 
scheinlich, dass  die  Eyperosmie  auch  auf  einer  Hyperästhesie  des 
Sinnesorganes  beruhe,  die  dann  zugleich  mit  dein  begünstigenden  Ein- 
flüsse eines  geräumigeren  Zuganges  diese  nicht  unbeträchtliche  Ver- 
schärfung des  Geruchsorganes  hervorbrachte1). 

Der  Zustand  der  Hyperosmie  dauerte  ungefähr  eine  Viertelstunde. 
Der  Kranke  musste  während  der  folgenden  halben  Stunde  sich  selbst 
überlassen  bleiben  ohne  Vornahme  einer  genauen  Untersuchung,  wel- 
che jedoch  pünktlich  nach  Verlauf  einer  Stunde  nach  der  Einblasung 
wieder  angestellt  wurde.  Die  Rhinoscopia  anterior  erwies  nun  keinerlei 
Veränderung,   ebensowenig  hinsichtlich  der  Weite  des  Zuganges  zur 
Riechspalte.    Um  so  größer  war  die  functionelle  Veränderung.  Das 
minimum  pereeptibile  des  Kautschukgeruches  war  in  diesem  Augen- 
blicke fünfmal  größer  als  das  normale.  Erst  als  der  Olfactometer  auf 
2,5  cm  ausgeschoben  wurde,  empfing  der  Kranke  eine  deutliche  Wahr- 
nehmung.   Es  bestand  also,  wie  in  dem  vorher  mitgeteilten  Versuche, 
eine  sehr  merkliche  Anosmie.    Sie  erreichte  hier  wohl  nicht  einen  so 
hohen  Grad  wie  im  vorigen  Falle,  erstens  weil  die  CocaTngabe  viel 
geringer  gewesen  (10^  Pulver  anstatt  20       und  zweitens,  weil  ich 
den  günstigsten  Augenblick  der  größten  Unempfindlichkeit  hatte  vor- 
übergehen lassen.    Jedenfalls  betrug  das  minimum  pereeptibile  eine 
Viertelstunde  nach  der  eben  erwähnten  Zunahme  der  Anosmie  bereits 
wieder  2  cm,  so  dass  die  Abnahme  der  Abstumpfung,  sicherlich  in 
diesem  Zeitpunkte,  wahrscheinlich  bereits  früher  begonnen  hatte. 
Es  wäre  überflüssig,  diesen  beiden,  einander  ergänzenden  Beobach- 
tungen noch  weiteres  hinzuzufügen.   Die  Ergebnisse  einiger  anderer  Ver- 
suche, welche  in  der  Hauptsache  mit  den  obigen  übereinstimmten,  zeigten 
nur  graduelle  Abw  eichungen.  Die  notwendigen  Controlversuche  (einfaches 
Lufteinblasen,  Insufflation  von  Amylum  ohne  Alkaloid)  wurden  nicht  un- 
terlassen und  ebenso  darauf  geachtet,  dass  die  Personen,  welche  den 
Versuchen  unterw  orfen  wurden,  in  gewöhnlichen  Zeiten  ungefähr  gleich- 
bleibende Riechschärfe  besaßen. 

Die  folgende  Tabelle  vereinigt  übersichtlich  die  gewonnenen  Ergeb- 
nisse. Der  Cocaingehalt  des  eingeblasenen  Pulvers  ist  über  den  senk- 
rechten Spalten  ersichtlich.  Die  eingeblasene  Menge  betrug,  obgleich 
nicht  genau  bemessen,  beiläufig  */a  ccm-  Die  Buchstaben  A  und  S  be- 
zeichnen die  verschiedenen  Versuchspersonen,  während  die  aufrecht  ge- 
druckten arabischen  Ziffern  auf  den  Kautschuk-Riechmesser,  die  schräg 
gedruckten  auf  den  Ammoniacum-Guttapercha-Olfactometer  sich  beziehen. 


1)  Auch  Fröhlich  (1.  c.)  beobachtete  eine  toxische  Hyperosmie.  nämlich  bei 
örtlicher  und  allgemeiner  Strychninwirkung. 
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Aus  obigen  Angaben  können  wir  folgende  Schlüsse  ziehen: 

1)  Cocain,  in  genügender  Menge  an  dein  oberen  Teile  der  Nasen- 
schleimhaut resorbiert,  verursacht  eine  vorübergehende 
Anosmie. 

2)  Der  Anosmie  geht  eine  olfactorische  Hyperosmie  voraus. 

3)  Die  Anosmie  gilt  gleichzeitig  für  eine  Anzahl  Geruchsqualitäten. 

C.  HyperosBiien  und  Auosmieii  nervösen  Ursprunges. 

Wie  sehr  wir  auch  beabsichtigten,  in  dieser  Schrift  das  eigentliche 
Gebiet  der  Pathologie  nicht  zu  berühren,  fühlen  wir  uns  dennoch  ge- 
nötigt,^ hier  noch  bei  einigen  nervösen  Störungen  des  Geruchssinnes  zu 
verweilen,  welche  bei  gesunden  Leuten  vorkommen  können  und  darum 
auch  dem  experimentierenden  Physiologen  wichtig  sind. 

Die  erwähnten  Störungen  sind  in  erster  Reihe  Hyperosmien  und 
Idiosyncrasien  gegen  bestimmte  Gerüche,  wie  sie  vielfältig  bei 
hysterischen  Männern  und  Frauen  angetroffen  werden.  Es  ist  in  dieser 
Beziehung  noch  wenig  bekannt.  Wir  finden  in  der  Literatur  zwar  Er- 
wähnung einer  großen  Anzahl  von  Berichten  über  Personen,  welche 
außerordentlich  schwache  Gerüche  aus  weiter  Entfernung  wahrzuneh- 
men vermochten,  mit  anderen  Worten,  die  eine  besonders  sroße  Riech- 
schärfe  (Hyperosmie)  i)   besaßen,   sowie  von  Mitteilungen  über  Leute, 

S  JJ  Vearf!'  ViDtsChSau   in  Herrn ann's  Handbuch  der  Physiologie.  Rd  III  2 
o.  loa  u.  28o. 
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denen  gewisse  Geruchseindrücke  unerträglich  waren;  wir  können  jedoch 
diesen  absonderlichen  Fällen,  welche  einlach  nur  auf  den  subjectiven 
Angaben  der  betreffenden  Kranken  beruhen,  kaum  großen  Wert  beilegen. 

Gleichwohl  giebt  es  einen  periodisch  sich  wiederholenden  physiolo- 
gischen Zustand  bei  Frauen,  welcher  sehr  wohl  für  genaue  olfactologische 
Untersuchungen  geeignet  ist,  nämlich  die  Schwangerschaft,  in  deren  Ver- 
lauf, besonders  während  der  ersten  Monate,  die  Hyperosmie  nach  Aus- 
sage aller  Berichterstatter  etwas  sehr  Gewöhnliches  ist.  Es  fehlen  jedoch 
liislang  olfactometrische  Bestimmungen. 

Nervöse  Anosmien  sind  bei  weitem  nicht  so  häufig  wie  Abstum- 
pfungen des  Geruchssinnes  durch  Stenose  des  Atemwegs  (respirato- 
rische Anosmien)  oder  durch  Affection  des  Sinnesepitheliums  (es- 
sentielle Anosmien).  Sie  kommen  dessenungeachtet  vor,  und  wir 
wollen  daher  einige  hauptsächlich  aus  eigener  Erfahrung  geschöpfte  Beob- 
achtungen mitteilen,  zugleich  mit  den  zum  richtigen  Verständnis  des 
Gegenstandes  notwendigen,  leider  nur  allzu  dürftigen  Literaturangaben. 

Von  den  angeborenen  Anosmien  haben  gewiss  die  meisten  einen  ner- 
vösen Charakter.  Nach  Kundrat,  welcher  eine  vortreffliche  Abhand- 
lung über  Monstruositälen  ohne  einen  centralen  Riechapparat,  nämlich 
über  die  Arhinencephalen,  geschrieben,  kommen  leichtere  Grade  hier 
und  da  bei  übrigens  vollkommen  wohlgebildeten  Individuen  vor.  Und 
in  der  That  hatte  kein  Geringerer  als  Claude  Bernard,  zur  Zeit  als 
er  noch  Assistent  Mag endie's  war,  einmal  die  Leiche  einer  jungen  Frau 
zergliedert,  bei  welcher  die  Geruchsnerven  gänzlich  fehlten.  Man  findet 
diese  Gehirne  in  den  »Lecons  sur  le  Systeme  nerveux«  abgebildet.  Ber- 
nard hatte  sich  bemüht,  den  Familienbeziehungen  dieser  Verstorbenen 
nachzuforschen  und  über  ihren  Lebenslauf  Erkundigungen  einzuziehen. 
In  den  Berichten  der  Familie  war  allerdings  von  Geruchlosigkeit  nicht 
die  Rede,  aber  jedenfalls  könnte  man  schließen,  dass  durchaus  nichts 
vorhanden  war,  was  auf  eine  Monstruosität  hätte  hindeuten  können.  Wir 
begegnen  in  der  Literatur  vereinzelt  noch  mehreren  anderen  ähnlichen 

Fällen1).  -  .     ,  . 

Angeborene  Anosmien,  welche  auf  Mangel  des  Olfactor.us  beruhen, 
wird  man,  wie  mir  scheint,  am  ehesten  bei  Individuen  mit  einer  schmalen 
Stirn  erwarten  können,  da  dies  mit  einer  unentwickelt  gebliebenen  La- 
mina  cribrosa  des  Siebbeins  zusammenhängen  kann.  Ferner  isl  es  wahr- 
scheinlich, dass  bei  solchen  Individuen,  wenigstens  wenn  sie  eme  Ver- 

<)  Radius,  WO,  Ho.finet,  Fol  ke  nbe  rg    M  ag  n  a  m  ^ 
quet Ts.  788.   Eschricht,  Fatmer,  Valentin,  fcos enmüller,  CeruUi Pre^ 
sat   citiert  nach  Longet,  Anatomie  et  Physiologie  du  Systeme  nerveux.  1.  S.88. 
U„  äng      uch  e  n  .Jlri . .  e  s  ky 's,  -  Der  Wiederholt  in  die  Literatur  aufgenom- 
men. Fa..  H,rard's  so.,  nach  dessen,  eigenem  Geständnis  wertlos  se.n. 
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wandtschaft  121  iL  Arhinencephalen  zeigen,  eine  Störuag  im  Wachsturne 
der  Nase  vorkommen  dürfte  und  zwar  derart,  dass  die  Nasenscheide- 
wand kurz  und  der  Gaumen  ungewöhnlich  gewölbt  sein  wird.  Obgleich 
ich  bei  allen  mit  dieser  Eigentümlichkeit  behafteten  Personen  nach  einer 
angeborenen  Anosmie  gesucht  hatte,  konnte  ich  dennoch  bisher  nur 
einen  einzigen  Fall  finden.  Es  war  ein  intelligenter  Mann  mittleren  Al- 
ters. Er  war  weder  in  seiner  Jugend,  noch  später  jemals  im  Stande, 
etwas  zu  riechen.  .Blumen-,  Theer-  oder  Gasgerüche,  oder  was  immer 
von  Düften  im  täglichen  Leben  vorkommen  mag,  nichts  konnte  ihm  je 
die  geringste  Geruchsempfindung  verschaffen.  Selbstverständlich  hatte 
der  Mann  Geschmacksempfindungen,  jedoch  weil  die  Geruchscomponenten 
wegfielen,  machten  diese  auf  den  Laien  einen  sonderbaren  Eindruck. 
Alle  feinen  duftenden  Gerichte ,  welche  für  normale  Personen  Lecker- 
bissen sind,  waren  ihm  gleichgültig.  Dagegen  war  seine  Mundschleim- 
haut beim  Speisengenusse  sehr  feinfühlig  für  Tasteindrücke. 

Häufiger  als  angeborene  Anosmien  findet  man  Leute  mit  vollständigem, 
erst  nach  Verlauf  der  ersten  Kindheit  entstandenem  Geruchsmangel.  Es 
kommt  wiederholt  vor,  dass  pathologische  Processe  in  der  Nasenhöhle  aus- 
geschlossen werden  können,  und  dessenungeachtet  eine  absolute  Anos- 
mie besteht,  welche  unbemerkt  sich  während  der  Jugendjahre  entwickelte. 
Es  wäre  wohl  möglich,  dass  diese  auf  einer  fehlerhaften  Entwickeluns 
des  Geruchsorganes  beruhe,  dass  sie  also  den  leichtesten  Grad  von  Arhin- 
encephalie  vorstellt.  Es  verdient  wenigstens  Beachtung,  dass  als  zu- 
fälliger Befund  bei  Leicheneröffnungen  häufig  eine  Sclerose  des  Ammons- 
hornes  entdeckt  wird,  welches  corticale  Organ  bekanntlich  zum  Riech- 
centrum gehört.  Gleichwohl  muss  man  bei  der  klinischen  Beurteilung 
vorsichtig  sein,  was  aus  den  drei  Fällen  hervorgeht,  welche  genau  zu 
beobachten  ich  in  der  Lage  war. 

Einer  derselben  betraf  eine  junge  Dame  von  17  Jahren,  welche  in 
ihrem  vierten  Lebensjahre  an  Diphtherie  erkrankt  gewesen  sein  soll.  Es 
war  jedoch  weder  im  Pharynx,  noch  in  der  Nasenhöhle  irgend  etwas 
zu  entdecken,  was  als  ein  Überbleibsel  dieser  Krankheit  hätte  betrachtet 
werden  können;  im  Gegenteile,  die  peripherischen  Organe  zeigten  sich 
bei  der  vorderen  und  hinteren  rhinoskopischen  Untersuchung  vollkom- 
men normal.  Dennoch  war  die  Kranke  absolut  anosmisch.  Nachdem  ich 
einige  Zeit  Strychnin-Einblasungen  angewendet  hatte,  gelang  es  mir  zum 
erslenmale  Geruchswahrnehmungen  zu  constatieren.  Obwohl  die  Unter- 
scheidung von  Gerüchen  noch  immer  viel  zu  wünschen  übrig  ließ  war 
schließlich  die  Riechschärfe  doch  auf  4  cm  des  Radix  Sumbul-  (Moschus- 
wurzel) Riechmessers  als  Maß  der  Reizschwelle  bestiegen.  Was  vorher 
scheinbar  eine  absolute  Anosmie  war,  ergab  sich  daher  bei  näherer  Unter- 
suchung nur  als  eine  relative,  nicht  als  .ein  Mangel  des  Geruchsvermöeens 
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sondern  blos  als  eine  Riechschwäche,  welche  wohl  durch  eine  andere 
Ursache  veranlasst  gewesen  sein  dürfte,  als  durch  einen  Entwickelun-s- 
fehler.  Vielleicht  war  es  wirklich  eine  post- diphtherische  essentielle 
Anosmie,  vielleicht  wohl  auch  eine  Form  der  hysterischen  Anosmien.  die 
nach  Strürnpell's  (nicht  nach  meiner  eigenen)  Erfahrung  so  häufig 
vorkommen  sollen. 

Der  andere  Fall  betraf  einen  24  jährigen  Fabrikanten1  },  der  zwischen 
seinem  17.  und  20.  Lebensjahre  allmählich  den  Gecuch  verloren  hatte, 
ohne  dass  mittlerweile  andere  pathologische  Erscheinungen  aufgetreten 
waren.  Er  konnte  selbst  nicht  die  stärksten  Riechstoffe  wahrnehmen, 
unter  welche  ich  Allylsulfid,  Benzaldehyd  u.  s.  w.  rechne.  Die  rhinosko- 
pische  Untersuchung  brachte  jedoch  in  der  übrigens  vollkommen  nor- 
malen Nasenhöhle  eine  deutliche  Schleimanhäufung  am  Eingange  der 
Riechspalte  ans  Licht.  Offenbar  war  dieser  Schleim  aus  den  höheren 
Teilen  nach  abwärts  gesunken,  wenigstens  sah  man  ihn  im  retropha- 
ryngealen  Spiegelbilde  bis  dicht  ans  Nasendach  hinauf  reichen. 

Wir  hatten  also  hier  mit  einem  sehr  seltenen  Fall  einer  umschriebe- 
nen katarrhalischen  Entzündung  der  Riechschleimhaut  zu  thun  gehabt. 
Die  Katarrhe  der  Nasenhöhle  localisieren  sich  in  der  Regel  in  der  un- 
tersten Abteilung,  da,  wo  der  Luftstrom  mechanische  und  thermische 
Reize  unaufhörlich  hineinführt,  wo  zugleich  auch  die  häufigsten  Gelegen- 
heitsursachen zu  erneuerten  Infectionen  bestehen2).  Es  scheint  jedoch, 
dass  auch  der  oberste  Teil,  und  zwar  befremdend  genug,  beiderseitig  be- 
teiligt sein  kann.  Aus  beiden  eben  angeführten  Beispielen  ersieht  man, 
dass  eine  einfache,  absolute  Anosmie  in  der  That  Folge  ungewöhnlicher 
pathologisch-anatomischer  Processe  in  der  Riechspalte,  d.  h.  eine  essentielle 
Anosmie  sein  könne.  In  manchen  Fällen,  in  welchen  die  obwaltenden 
Verhältnisse  und  die  Dauer  der  Beobachtung  weniger  günstig  sind,  wird 
man  daher  in  Ungewissheit  über  die  eigentliche  Art  des  Leidens  bleiben 
müssen. 

Ein  Gegenstück  zu  den  angeborenen  Anosmien  bilden  die  senilen 
Formen.  Ich  verwerte  hier  einige  sehr  charakteristische  Fälle  aus  meiner 
Praxis.  Gesunde,  noch  sehr  rüstige  Männer  und  Frauen  vorgerückten 
Alters,  verlieren  allmählich  das  Riechvermögen  nach  vorangegangenen 
sehr  deutlichen  Parästhesien.  Letztere  sind  zu  wenig  definiert,  um  Hal- 
lucinationen  genannt  werden  zu  können.   Sie  sind  intermittierend,  treten 


1]  Die  Schwester  dieses  Fabrikanten  litt  an  einer  primären  Sclerose  des  Mittel- 
ohres. Man  vergleiche  über  die  Beziehungen  der  Anosmie  zur  Sclerose  G.  Grade- 
ingo, Reale  Accademia  di  medicina  di  Toriao  4  Mai  1894,  wo  jedoch  der  Zusam- 
menhang nur  in  vorhergegangener  Rhinitis  gesucht  wird. 

2)  Vergl.  Anosmie.   Ned.  Tijdschrift  voor  Geneeskunde.  4  8S9.  Nr.  i. 
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plötzlich  auf  und  verschwinden  wieder  ebenso  plötzlich.  Ein  andermal 
sind  sie  continuierlich,  aber  auch  in  diesem  Falle  Besserungen  und  Ver- 
schlimmerungen unterworfen.  Gewöhnlich  ist  das  Symptom  sehr  ver- 
änderlich und  den  Gemütszustand  beeinträchtigend.  Einmal  klagen  die 
Kranken  über  einen  brenzlichen  Geruch,  ein  andermal  über  einen  apo- 
thekenartigen Geruch,  bisweilen  auch  über  unbestimmte,  unangenehme, 
an  Fäcalgestank  erinnernde  Geruchswahrnehmungen.  Sehr  störend  sind 
in  solchen  Fällen  lange  andauernde  Nachempfindungen,  so  dass  der 
Kranke  einen  Geruch,  der  übrigens  nichts  außergewöhnliches  an  sich 
hat,  z.  B.  den  Duft  von  Speisen  und  Getränken,  stundenlang  nicht  mehr 
loswerden  kann.   Es  sei  erlaubt,  einige  Beispiele  vorzuführen. 

I.  Fall  von  linksseitiger  Anosmia  respiratoria ,  compliciert  mit  se- 
niler Anosmie,  bei  welcher  die  Biechschärfe  rechts  auf  '/2,  links 
auf  y45  gesunken.  Ich  fand  nämlich  als  minimum  perceptibile  rechts 
2  cm  Kautschuk,  links  1,5  cm  Ammoniacum -Guttapercha  (letzterer 
Stoff  riecht  ungefähr  30  mal  stärker  als  der  erstere).  Langdauernde  Nach- 
empfindungen.  Parästhesien  von  unbestimmt  brenzlichem  Charakter. 

II.  Fall  von  Anosmia  senilis  bei  einem  44  jährigen  Manne,  der  zu- 
gleich auch  eine  frühzeitige  Verkürzung  der  Tonscala  zeigte.  Biech- 
schärfe rechts  auf  i/s,  links  auf  y20  gesunken.  Parästhesien  vor- 
züglich während  der  Nacht,  welche  der  Kranke  deshalb  schlaflos 
verbringt. 

III.  Fall  von  Anosmia  senilis  mit  sehr  ausgesprochenen  Nachem- 
pfindungen. Biechschärfe  bei  ganz  normaler  Nasenhöhle  rechts  auf 
Vm,  links  auf  y50  gesunken.  Parästhesien  von  unbestimmt  brenz- 
lichem Charakter. 

IV.  Fall  von  Anosmia  absoluta.  Die  Parästhesien  hatten  zuerst 
den  Charakter  eines  unbestimmten  Fäcalgestanks ;  später  nach  Gebrauch 
von  Bromkalium  erinnerten  sie  an  den  Kräutergeruch  einer  Apotheke. 
Im  ersten  Zeiträume  konnte  der  Kranke  selbst  den  penetrantesten 
Scatolgeruch,  der  damals  doch  seiner  Parästhesie  ganz  entsprach, 
durchaus  nicht  wahrnehmen. 

Diesen  senilen  Anosmien  vielleicht  nahe  verwandt  sind  die  merkwür- 
digen vorübergehenrlen  Störungen  des  Geruchssinnes,  welche  ich  zwei- 
mal nach  Influenza  beobachtete,  wozu  mir  die  Gefälligkeit  der  behan- 
delnden Ärzte  Gelegenheit  bot. 

I.  Der  erste  Fall  betraf  eine  30jährige  Frau,  Mutter  von  vier  Kindern. 
Sie  erkrankte  im  lanuar  1890  an  Influenza  mit  hochgradigem,  acht  Tage 
währendem  Fieber,  Schmerzen  in  der  rechten  und  in  der  linken  Seite 
und  im  Unterleibe.  Nach  Aussage  der  Kranken  Verlust  des  Geruches 
und  teilweise  des  Geschmackes,  welcher  sich  auf  Wahrnehmung  des 
Bittern,  Salzigen,  Sauren  und  Süßen  beschränkte,  sonst  aber  keinerlei 
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anderer  Unterscheidung  fähig  war.  Sie  behauptet,  damals  durchaus  Dicht 
erkältet  gewesen  zu  sein,  was  auch  am  30.  April  189-1,  zur  Zeil  als  sie 
unter  meine  Beobachtung  kam,  gewiss  nicht  der  Fall  war.  Rhinoskopisch 
konnten  auch  damals  keinerlei  Veränderungen  entdeckt  werden.  Dessen- 
ungeachtet betrug  die  Riechschärfe  weniger  als  '/1000  des  Normalwertes. 
Eine  Woche  später  war  die  Riechschärfe  auf  '/200  und  nach  Verlauf  noch 
einer  Woche  links  auf  %  und  rechts  auf  «/,„„  gestiegen,  und  war 
am  19.  Mai  beiderseits  wieder  normal  geworden. 

II.  Der  zweite  Fall  betraf  einen  Mann  von  51  Jahren,  Vater  einer 
zahlreichen  Familie.  Zur  Zeit  der  Untersuchung  war  die  Riechspalte  be- 
quem zugänglich;  Riechsehärfe  rechts  »/150j  links  sicherlich  geringer  als 
Ysooo-  Nach  seiner  Aussage  war  abends  die  Anosmie  vollständig,  so  dass 
er  nicht  im  Stande  war,  irgend  etwas  gehörig  zu  kosten.  Gesichtsfeld 
und  Gehörslinie  ')  waren  bei  ihm  vollkommen  normal. 

Die  Bedeutung  solcher  nach  Influenza  aufgetretenen  Anosmien  ist  noch 
unentschieden.  Unwillkürlich  wäre  man  geneigt,  eine  Analogie  derselben 
mit  der  Anaesthesia  retinae,  wie  sie  nach  Typhus  u.  s.  w.  vorkommen 
soll,  zu  suchen.  Die  angeborenen,  senilen  und  Erschöpfungs-Anosmien 
haben  in  einem  gewissen  Sinne  einen  allgemeinen  Charakter.  Wir  haben 
zwar  Hoffnung,  dass  weitere  Untersuchungen  für  jede  dieser  Abwei- 
chungen eine  mehr  specielle  Localisierung  ans  Licht  bringen  werden, 
allein  bislang  können  nur  Hypothesen  darüber  aufgestellt  werden.  Es 
wäre  z.  B.  für  die  angeborene  Anosmie  ein  rudimentär  gebliebenes  Am- 
monshorn  mit  nachfolgender  fehlerhafter  Entwickelung  des  Tractus  olfac- 
torius  nicht  unwahrscheinlich;  für  die  senile  Anosmie  besteht  die  Mög- 
lichkeit, dass  als  eigentliche  Ursache  derselben  eine  Degeneration  des 
Riechkolbens  mit  Bildung  von  Corpora  amylacea  gefunden  werde-):  für  die 
Erschöpfungsanosmien  möchte  ich  annehmen,  gerade  auf  Grund  der  plötz- 
lichen Ermüdungen,  dass  der  eigentliche  Sitz  der  Empfindlichkeit  im 
Sinnesepithelium  zu  suchen  sei. 

Alle  diese  Erklärungsversuche  sind  jedoch  nur  Vermutungen;  und 
von  dem  einfachen  unbefangenen  Standpunkte,  den  der  Kliniker  einzu- 
nehmen hat,  geht  unsere  Kenntnis  nicht  weiter,  als  dass  man  weiß,  dass 
die  eben  erwähnten  Anosmien  weder  in  respiratorischen  Hindernissen, 
noch  in  pathologisch-anatomischen  Veränderungen  der  Riechschleimhaut 
begründet  sind. 

Im  Vorhergehenden  haben  wir  die  Typen  der  Geruchsstörungen 
beschrieben,  wie  solche  bei  gesunden  Leuten  zuweilen  vorkommen.  Sie 


1)  Zeitschrift  für  Psychologie.  Bd.  VII.  S.  10. 

2)  Vergl.  .1.  L.  Prevost,  Gazette  medicale  de  Paris.  1SG0,  citiert  nach  Virc 
D.  Hirsch.  Jahresbericht.  18GG.  II.  S.  '«5. 
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entsprechen,  wenn  wir  von  der  Hyperosmie  absehen,  den  drei  Formen 
der  pathologischen  Anosmien,  welche  ich  an  anderer  Stelle  !)  unterschieden 
habe,  und  die  jetzt  ziemlich  allgemein  angenommen  werden.  Die  besagten 
drei  Formen  sind: 

1)  Anosmia  respiratoria, 

2)  Anosmia  essentialis, 

3)  Anosmia  intracrania. 

Eine  vierte  Form,  die  Anosmia  gustatoria,  welche  bei  Abschließung 
der  Choanen  auftritt,  können  wir  hier  übergehen. 

a.  Prototyp  der  ersten  Form,  der  Anosmia  respiratoria,  ist  —  wir 
brauchen  es  nicht  hervorzuheben  —  die  durch  Asymmetrie  des  Wachs- 
tumes  des  Nasenskeletes  verursachte  Anosmie,  welche  anfänglich  immer 
einseitig  ist. 

b.  Prototyp  der  zweiten  Form  ist  die  toxische  Anosmie,  z.  B.  jene 
durch  örtliche  Cocai'n-Vergiftung.  Sie  tritt  an  der  Seite  auf,  an  welcher 
der  Giftstoff  mit  den  Riechzellen  in  Berührung  kommt,  oder  wenigstens 
in  deren  Nähe  gebracht  wurde.  Wir  können  diese  Form  eine  essentielle 
Anosmie  nennen,  weil  die  Sinnesschleimhaut  als  solche  dabei  unthätig  wird. 

c.  Prototyp  der  dritten  Form  endlich  ist  die  Anosmie,  welche 
auf  Fehlen  oder  mangelhafter  Entwickelung  des  Ammonshornes  und 
des  Riechkolbens  beruht.  Diese  Form  wurde  bisher  nur  doppelseitig 
gefunden. 

Das  rein  Pathologische  wollen  wir  hier  übergehen.  Vor  kurzem  be- 
arbeitete Dr.  Reuter  auf  Grundlage  dieser  Einteilung  das  über  diesen 
Gegenstand  Bekannte  in  einem  Abschnitte  der  »Bibliothek  der  gesamten 
mediemischen  Wissenschaften«,  Artikel  »Geruchsempfindungsstörungen« 
(Heft  I  6  u.  1  7). 

Es  ist  nicht  meine  Aufgabe,  in  einer  Physiologie  des  Geruches  diese 
Ergebnisse  nochmals  zu  sammeln,  und  verweise  daher  auf  die  betreffende 
Abhandlung,  doch  möge  hier  noch  die  allgemeine  Bemerkung  Platz  finden, 
dass  die  respiratorischen  Anosmien  viel  häufiger  angetroffen  werden  als 
die  essentiellen  und  intracraniellen.  Dies  ist  übrigens  eine  Erscheinung, 
welche  in  der  Pathologie  der  beiden  anderen  höheren  Sinnesorgane,  des 
Auges  und  des  Ohres  gleichfalls  vorkommt.  Auch  hier  sind  die  Äfiec- 
tionen  des  Zuleitungsapparates  gewöhnlicher  als  jene  des  Endorganes  oder 
des  centrales  Apparates.  Die  Ursache  davon  mag  vermutlich  sein,  dass 
der  Zuleitungsapparat  infolge  seiner  peripheren  Lage,  seiner  vielfältigen 
Rerührungen  mit  physischen  und  chemischen  Schädlichkeiten,  so  wie  d'ass 
er  beständig  dem  Eindringen  pathogener  Mikroorganismen  ausgesetzt  ist. 

4)  Anosmie,  eine  klinische  Analyse.    Übersetzt  von  C.  Reuter.    Berliner  Klinik. 
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viel  mehr  von  Krankheiten  ergriffen  wird,  als  das  verborgen  und  dem- 
nach geschützt  liegende  eigentliche  Sinneswerkzeug.  Es  scheint  daher 
auch  die  Pathologie  des  Zuleitungsapparates  des  Geruchsorganes,  der  Pars 
respiratoria  der  Nasenhöhlen,  besonders  reichhaltig  zu  sein.  Ganze  Hand- 
bücher, z.  B.  das  vortreffliche  Werk  Zarniko's1),  beschäftigen  sich  beson- 
ders mit  diesem  Gegenstande.  Eine  Anzahl  der  in  solchen  Schriften 
behandelten  rhiniatrischen  Abweichungen  führen,  ohne  dass  das  eigent- 
liche Geruchsorgan  durch  sie  gelitten  hat,  zu  Anosmien,  welche  dann 
rein  respiratorischen  Charakters  sind.  Daraus  lässt  sich  jedoch  bereits  mit 
Gewissheit  schließen,  dass  auch  die  Veränderungen,  welchen  die  Pars 
respiratoria  innerhalb  physiologischer  Breite  unterworfen  ist,  nicht  ohne 
EinQuss  auf  die  Functionierung  des  Sinnesorganes  bleiben  können.  Solche 
physiologische  Schwankungen  im  Zustande  des  Zuleitungsapparates 
sind  z.  B. : 

1)  die  wechselnde  Schwellung  der  Schleimhaut  in  der  Pars 
respiratoria, 

2)  die    größere    oder   geringere   Absonderung    des  Nasen- 
schleimes. 

Die  Veränderungen  der  Blutfülle  werden  in  der  Nasenschleimhaut 
sehr  bedeutend  sein,  da  ein  großer  Teil  derselben  zum  sogenannten 
cavernösen  Gewebe  gehört2).  Die  ganze  Schleimhaut  in  der  Pars  respi- 
ratoria ist  von  ihrer  periostalen  Seite  an  bis  zur  subepithelialen  Schicht 
von  Blutleitern  durchsetzt.  Die  Drüsen  sind  in  die  Schwellkörper  ein- 
gesenkt, welche  besonders  an  der  unteren  Muschel  und  am  hinteren 
Ende  der  mittleren  und  oberen  Muschel  stark  entwickelt  sind.  Es  zeigt 
nämlich  diese  Schleimhaut  in  ihrem  Baue  eine  auffallende  Ähnlichkeit  mit 
den  Corpora  cavernosa  urethrae,  mit  dem  Unterschiede  jedoch,  dass  sie 
während  der  Turgescenz  sich  leicht  mit  einer  Sonde  comprimieren  lässt, 

Die  Füllung  und  Entleerung  dieser  Nasenschwellkörper  unterliegt  dem 
regulierenden  Einflüsse  des  Nervensystems,  welcher  nach  Zucke  rkan  dl'  s 
Vermuten  vom  Ganglion  spheno-palatinum  ausgeht.  Vasodilatatorische  Reize 
\\  iirden  Erweiterung,  vasoconstrictorische  Reize  dagegen  Verengerung  zur 
Folge  haben,  wobei  nicht  nur  die  zuführende  Arterie  (Arteria  nasalis  poste- 
rior), sondern  auch  das  cavernöse  Gewebe  selbst  beteiligt  sind,  denn  abge- 
sehen von  pathologischen  Zuständen,  ist  es  nach  Entleerung  straff  über  die 
Muscheln  gespannt.  Dies  sind  jedoch  nur  beiläufige  Mutmaßungen  Zucker- 
kand l's. 


1)  Dr.  Carl  Zarniko,  Die  Krankheiten  der  Nase,  ihrer  Nebenhöhlen  und  des 

Nasenrachenraumes.  Berlin  489.4. 

2)  Zuckerkand!,  NormaW-  und  pathologische  Anatomie  der  Nasenhohle.  Bd.  I. 

S.  Ul. 
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Nähere  experimentelle  Untersuchungen  wurden  von  Franc  ois 
Franck  1  angestellt. 

.1.  P.  Mo  rat  hatte  bereits  früher  wichtiges  Material  gesammelt.  Er 
stellte  alles,  was  er  im  Verein  mit  Dastre  seit  etwa  zehn  Jahren  nach- 
geforscht hatte,  unter  dem  Titel  »Recherches  sur  les  vasomoteurs 
de  la  töte«  in  den  »Archives  de  Physiologie  normale  et  pa- 
thologique2)  zusammen.  Sie  untersuchten  sehr  eingehend  die  vaso- 
motorische Innervation  der  Regio  bucco-facialis,  d.  h.  jener  Gegend  des 
Gesichtes,  welche  die  Wangen,  die  Lippen,  das  Zahnfleisch,  den  Gaumen 
und  die  Nasenlöcher,  sowie  auch  einen  Teil  der  Nasenhöhle  umfasst.  Der 
zweite  Ast  des  Nervus  trigeminus  enthält  unzweifelhaft  gefäßerweiternde 
Fasern  für  dieses  Gebiet,  denn  bei  Reizung  dieses  Nervs  entsteht  eine 
lebhafte  und  umschriebene  Rötung.  Die  besagten  Fasern  stammen  größten- 
teils aus  dem  Sympathicus,  der  sie  seinerseits  aus  dem  dorsalen  Teile  des 
Rückenmarks  empfängt.  Es  ist  nun  die  Frage,  an  welcher  Stelle  seines  Ver- 
laufes der  Trigeminus  die  sympathischen  Vasomotoren  aufnehme.  Früher 
glaubte  man  im  Ganglion  spheno-palatinum  s.  Meckelii;  Dastre  und 
Mo  rat  erwiesen  jedoch  durch  ihre  neuen  Untersuchungen,  dass  dies  haupt- 
sächlich im  Ganglion  Gasseri  geschieht.  Die  sympathischen  Fasern  treten 
durch  Vermiltelung  einer  Anastomose  des  fünften  Gehirnnerven  mit  dem 
Plexus  caroticus  internus  in  den  Trigeminus  an  jener  Stelle  über, 
wo  die  Garotis  interna  auf  ihrem  Wege  durch  das  Felsenbein  in  die 
unmittelbare  Nähe  des  Ganglion  Gasseri  gelangt.  Der  fünfte  Gehirnnerv 
führt  außer  diesen  hinzugetretenen  Fasern  auch  von  seinem  Ursprung  an 
gefäßerweiternde  Fasern  für  das  Gesicht.  Denn  wenn  man  den  Halsteil 
des  Sympathicus  durchschnitten  und  die  infolge  dessen  eintretende  Degene- 
ration der  Fasern  im  peripheren  Stücke  abgewartet  hat,  wird  es  doch  noch 
gelingen,  vom  Trigeminus  aus  eine  arterielle  Hyperämie  in  der  Regio 
bucco-facialis  hervorzurufen.  In  diesem  Falle  müssen  die  vasodilata- 
torischen  Nerven  einen  außerhalb  des  Sympathicus  gelegenen  Ursprung 
haben,  welcher  aller  Wahrscheinb'chkeit  nach  im  verlängerten  Mark  zu 
suchen  sein  wird:i). 

Morat's  Untersuchungen  hatten  also  zu  der  Schlussfolgerung  geführt, 
dass  die  seit  Jahren  bekannten  gefäßerweiternden  Nerven,  welche  in  den 
beiden  untersten  Trigeminus-Zweigen  vorkommen,  teils  sympathischen, 
teils  bulbären  Ursprunges  sind,  und  dass  der  Übergang  aller  sympathi- 
schen vasodilatatorischen  Fasern  aus  dem  Sympathicus  in  den  Trigeminus 

1)  Frangois  Franck,  Archives  de  Physiologie  normale  et  patholosimie  1889 
S.  691.  ° ■  \  .' 

2)  J.  P.  .Mo rat,  ibidem.  1889.  S.  197. 

3  F.  Franck  bewies  kurz  darauf,  dass  die  sogenannten  eigenen  vasodilatato- 
rischen Fasern  des' Trigeminus  nicht  aus  dem  Nervus  facialis  stammen. 
Iwaardemiket,  Physiologie)  des  Goruchs.  jj 
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an  der  Stelle  des  Ganglion  Gasseri  stattfindet.  Darunter  sind  auch  Fasern 
mit  inbegriffen,  welche  zur  Nasenschleimhaul  führen.  Francois  Franek 
hat  in  einer:  »Contribution  ä  l'etude  de  l'innervation  naso- 
dilatatrice  de  la  muceuse  nasale1)  erstens  Morat's  Resultate  be- 
stätigt und  zweitens  sie  ergänzt.  Der  zweite  Ast  des  Trigeminus  versorgt 
nur  den  hintersten  und  untersten  Teil  der  Nasenhöhle  mit  sensitiven 
und  vasomotorischen  Nerven ,  während  der  vorderste  und  oberste  Teil 
derselben  durch  Verästelungen  des  Nervus  ophthalraicus  innerviert  wird. 
F.  Franek  entdeckte  nun,  dass  der  Ramus  ophthalmicus  gleichfalls 
Gefäßfasern  mit  sich  führe.  Reizung  der  Nervenbahn  in  ihrem  Verlaufe 
(durch  die  Orbita)  verursacht  eine  heftige  Hyperämie  des  vorderen  Teiles 
der  unteren  Nasenmuschel,  welche  auch  in  diesem  Falle,  wenigstens  teil- 
weise, auf  eigenen  vasomotorischen  Fasern  des  Trigeminus  beruht.  Die 
vasodilatatorische  Anschwellung  und  das  vasoconstrictorische  Schrumpfen 
der  Nasenschwellkörper  müssen  also  auf  einem  spinalen  oder  bulbären 
Reflex  beruhen,  dessen  Ausgangspunkt  zuweilen  die  Nasenschleimhaut 
selbst  ist,  in  welcher  der  Trigeminus  als  Empfindungsnerv  sich  verästelt. 
Von  den  besonderen  Trigeminuszweigen  wird  der  Nervus  ethmoidalis. 
welcher  den  vorderen  und  oberen  Teil  der  Nasenhöhle  versorgt,  haupt- 
sächlich mit  Niesen,  gleichsam  als  Niesnerv,  reagieren.  Reizung  des 
zweiten  Zweiges,  der  sich  in  den  vorderen  und  hinteren  Umfang  beider 
Muscheln  und  in  den  gegenüberliegenden  Teilen  der  Nasenscheidewand 
reichlich  verbreitet,  wird  vorzüglich  Einstellung  des  Almens  während 
der  Exspiration  als  Reflexerscheinung  bewirken.  Doch  schließen  beide 
Thatsachen  nicht  aus,  dass  nebst  diesen  entfernteren  Reflexen  auch  ört- 
liche Reflexe  auftreten  können,  und  dann  sind  gerade  sie  es,  welche 
uns  gegenwärtig  beschäftigen.  Sie  können,  in  soweit  ich  es  ermitteln 
konnte,  sowohl  aus  dem  Gebiete  des  ersten,  als  aus  dem  des  zweiten 
Trigeminusastes  ausgelöst  werden.  Diese  localen  Reflexe  bestehen  dann 
in  Anschwellung  der  Schwellkörper  der  Nase,  wenn  viel  Staub  oder 
einigermaßen  anhaltende  chemische  Reize  eindringen,  oder  gerade  im 
Gegenteile  in  Schrumpfen,  wenn  die  Schleimhaut  durch  eine  leichte 
mechanische  Berührung,  z.  B.  durch  wiederholtes  Sondieren,  getroffen  wird. 

Üben  nun  die  letzterwähnten  localen  Reflexe  einen  Einfluss  auf  das 
Riechen  aus?  Wohl  höchst  wahrscheinlich.  Die  Pathologie  lehrt,  dass 
eine  hynerämische  Anschwellung  der  Nasenschleimhaut  ohne  weiteres 
das  Riechen  behindert.  In  Analogie  hiermit  wird  man  dasselbe  bei  einer 
physiologischen  Gongestion  erwarten  können.  Umgekehrt  dürfte  also 
auch  das  Zusammenziehen  der  Nasenschleimhaut  wahrscheinbch  dem 
Riechen  günstig  sein2). 

4)  In:  Archives  de  Physiologie  normale  el  pathologique.  October  ^J'^ 
2)  Es  ist  keineswegs  unmöglich,  dass  z.  B.  die  Hyperosm.e  wahrend  der  Schaan 
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In  jüngster  Zeit  kam  eine  rhiniatrische  Behandlungsweise  in  Anwen- 
dung, nämlich  die  Massage  der  Nasenschleimhaut  mittels  einer  Sonde, 
deren  Spitze  mit  Watte  umwunden  wird.  Man  sieht  schon  nach  den 
ersten  Berührungen  die  hyperämische  und  geschwollene  Schleimhaut 
dünner  werden,  und  nach  kurzer  Massage  kann  man  durch  die  Atem- 
flecken den  Beweis  liefern,  dass  die  Mucosa  in  erheblichem  Maße  sich 
zusammengezogen.    Die  Atemflecken  sind  merklich  größer  geworden. 

Eine  ähnliche  Folge  wird  vermutlich  auch  die  reizende  Wirkung 
haben,  welche  etliche  Riechstoffe  neben  ihren  olfactiven  Eigenschaften 
ausüben.  So  verhalten  sich  z.  B.  der  Schnupftabak  und  die  bekannte, 
heftiges  Niesen  erweckende  Nieswurz  (Rhizoma  veratri  albi .  Von  den 
Riechmessern,  mit  welchen  ich  Versuche  anstellte,  boten  die  von  Ceder- 
holz  und  die  von  Muscatbutter  gleiche  Erscheinungen.  Es  ist  also  sehr 
wohl  möglich,  dass  dann  Empfindungsreize  hier  das  Riechen  günstig 
beeinflussen,  indem  durch  sie  die  Schleimhaut  weniger  blutreich  und 
die  Pars  respiratoria  weiter  werden.  Ist  der  Reiz  jedoch  so  ungewöhnlich 
stark,  dass  er  wiederholtes  Niesen  veranlasst,  so  können  wir  das  Ge- 
genteil erwarten.  Auch  aus  diesem  Grunde  wird  es  bei  Experimenten 
auf  dem  Gebiete  der  Geruchsphysiologie  geboten  sein,  jedesmal  aufs 
neue  während  der  Versuche  mit  Hülfe  der  Atemflecke  von  dem  Fül- 
lungszustande der  Nasenschwellkörper  Kenntnis  zu  nehmen. 

Von  viel  geringerer  Bedeutung  wird  der  größere  oder  geringere 
Feuchtigkeitsgrad  der  Nasenschleimhaut  sein,  wenigstens  so  lange  als 
dieser  sich  innerhalb  der  Grenzen  der  normalen  Schwankungen  hält. 
Erhebliche  Secretionsveränderungen  dagegen  haben  die  bedeutendsten 
Störungen  zur  Folge.  Allzugroße  Feuchtigkeit,  wie  sie  bei  einigen  ner- 
vösen Katarrhen  vorkommt,  bei  welchen  die  ganze  Nasenhöhle  mit  einer 
profusen  wässerigen  Absonderung  angefüllt  wird,  und  allzu  geringe  Se- 
cretion,  die  zur  Vertrocknung  der  Pars  respiratoria  führt,  werden  auch 
für  den  Geruchssinn  nicht  ohne  nachteilige  Folgen  bleiben.  Denn  die 
erstere,  die  zu  beträchtliche  Feuchtigkeit,  bildet  ein  mechanisches  Hin- 
dernis für  das  Riechen,  während  die  andere,  die  allzu  große  Trocken- 
heit, auf  die  Dauer  eine  Schädigung  der  Epithelzellen  der  Riechschleimhaut 
veranlassen  wird.   Abgesehen  jedoch  von  dem  mechanischen  Hindernis. 

gerschaft  hierauf  beruhe.  Wurde  es  doch  durch  Beobachtungen  der  Ärzte  wieder- 
holt erwiesen ,  dass  zwischen  der  Gebärmutter  und  der  Nasenschleimhaut  eine  Art 
von  Wechselwirkung  besteht,  durch  welche  die  Verschlimmerung  des  nasalen  Asth- 
mas der  sogenannten  nasalen  Neurose  im  allgemeinen,  kurz  vor  Eintreten  der  Men- 
s  ruat.on  erklariich  wird.  Wahrend  einiger  Tage  vorher  kann  man  Congestionen  der 
;isenS,h,c,n,haut  mit  a.len  deren  belustigenden  Folgen  beobachten,  welche  ers 
wieder  versehenden,  sobald  die  Menstruation  sich  eingestellt.  Man  kann  erwarten 
dass  dann  un  Gegenteile  Vasoconstriction  der  Corpora  cavernosa  der  ZI  £££ 
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scheint  die  Feuchtigkeit  als  solche  nicht  nachteilig  zu  wirken,  wie  es 
sich  z.  B.  aus  den  toxicologischen  Versuchen  Fröhl  ich'  s  ')  ergiebt. 

10  uig  Slrychnin  mit  einem  Gramm  Zucker  vermischt  wurden  in  Form 
einer  Prise  in  die  Nasenhöhle  gebracht.  Nach  kurzer  Zeit  trat  eine  pro- 
fuse Schleimausscheidung  auf,  aber  trotzdem  wurde  vortrefflich  gerochen, 
ja  sogar  besser  als  normal  unter  dem  Einflüsse  einer  Hyperosmie,  wel- 
che, wie  Fröhlich  zur  selben  Zeit  entdeckte,  das  Strychnin,  wie  es 
scheint,  durch  einen  specifischen  Einlluss  auf  die  Riechschleimhaut  her- 
vorruft. 

Im  Gegensätze  hierzu  verursacht  Trockenheit,  sogar  augenblicklich, 
eine  große  Störung.    Sie  kann  künstlich  durch  den  innerlichen  Gebrauch 
von  5  mg  Atropin  erzeugt  werden.    In  Fröhlich' s  und  Lichtenfels' 
Versuchen  konnten  nach  reichlich  drei  Stunden  weder  Essigsäure  noch 
ätherische  Öle  gerochen  werden.   Wir  müssen  also  annehmen,  dass,  falls 
die  Atmungsluft  durch  die  untere  Muschel  nicht  genügend  feucht  erhal- 
ten wird,  die  Riechhärchen  nach  einiger  Zeit  austrocknen  und  zeitweilig 
ihr  Functionsvermögen  verlieren.   Fröhlich  wenigstens  ist  der  Ansicht, 
dass  wir  es  in  dem  von  ihm  berichteten  Versuche  nicht  mit  einer  un- 
mittelbaren Wirkung  des  Atropins  auf  das  Sinnesorgan,   wie  es  beim 
Strychnin  und  Morphin'2)  der  Fall  ist,  zu  thun  haben.     Er  stützt  diese 
Auffassung  noch  näher  durch  den  Nachweis,  dass  die  Empfindlichkeit 
der  Tastnerven  in  der  Nasenhöhle  durch  den  Gebrauch  von  Atropin  nicht 
geschwächt  werde.    Dennoch  wird  innerhalb  der  normalen  Grenzen  der 
Einfluss  des  größeren  oder  minderen  Feuchtigkeitsgrades  der  Nasenhöhle 
auf  die  Riechschärfe  nur  ein  geringer  sein.    Hat  sich  die  Flüssigkeit  zu 
reichlich  angesammelt,  so  kann  sie,  falls  sie  nicht  etwa  von  pathologi- 
scher Zähigkeit  ist,  leicht  durch  eigene  Schwere  abfließen.    Zu  wenig 
Feuchtigkeit  wird  zu  einem  leichten  Reizungszustande  Veranlassung  ge- 
ben und  so  eine  den  Augenärzten  wohlbekannte  Hyperämie  der  Con- 
junctiva  verursachen.    Auf  diese  Weise  entsteht  eine  Vermehrung  der 
Thränensecretion,  durch  deren  Abfluss  längs  der  Thränencanäle  die  stö- 
rende Trockenheit  wieder  beseitigt  wird.   Diese  Art  von  Regulierung  be- 
wahrt das  Riechorgan,  wenn  sie  gehöriger  Weise  stattfindet    vor  den 
Extremen,  und  es  wird,  weil  es  gerade  nur  diese  sind,  welche  Nachted 
bringen,  in  der  Folge,  insoweit  wir  es  beurteilen  können,  weder  eine 
Erhöhung,  noch  eine  Herabstimmung  der  Riechsehärfe  zu  befürchten 
sein.   Ganz  anders  wird  es  bei  der  Blutfülle  der  Fall  sein    welche  d 
von  ihr  die  Weite  des  Leitungsapparates  abhängig  .st,  der  die  Riechstoff, 


q  Fröhlich,  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie  der  Wissenschaften.  Math.- 
naturwissenschaftl.  Classe.  Bd.  VI.  S.  329  u.  332. 

2.)  Nach  meinen  viel  spater  angestellten  Versuchen  auch  bei  Cocain. 
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bis  in  die  Nahe  des  Nervenendorgans  schaffen  muss,  in  bedeutendem 
Maße  die  Riechschärfe  beeinflusst.  Um  so  eher  wird  der  Einfluss  der 
Blutfülle  augenfällig  sein,  weil  diese  beim  Menschen  offenbar  mehr  dem 
Atemholen  als  dem  Riechen  untergeordnet  ist,  es  daher  geschehen  kann, 
dass  um  des  Atmens  willen  die  natürliche  Regulierung,  welche  man 
beim  absichtlichen  Riechen  unbewusst  anstrebt,  ganz  oder  zum  Teile 
preisgegeben  werden  muss. 


X,  Die  Compensation  der  Gerüche. 

Es  ist  eine  längst  bekannte  Thatsache,  dass  Gerüche  sich  unter  ge- 
wissen Umständen  mengen.  Man  meint  in  zusammengesetzten  Parfume- 
rien  die  einzelnen  Riechstoffe  neben  einander  wahrnehmen  zu  können, 
wenngleich  nicht  jeden  einzelnen  für  sich,  sondern  zu  einem  sogenannten 
Mischgeruch  vereinigt.  Gegensätzlich  bemerkt  man  in  anderen  Fällen, 
wenn  gleichfalls  mehi'ere  Riechkörper  gemischt  sind,  nur  einen  einzigen 
Geruch,  da  die  übrigen  durch  diesen  verdrängt  werden.  Letztere  Er- 
scheinung ist  den  Ärzten  besonders  bekannt  durch  die  Anwendung, 
welche  man  in  der  Arzneiverordnung  davon  macht.  So  benutzt  man 
den  Mandelgeruch,  um  den  Moschusgeruch,  ätherische  Öle,  um  den  Jodo- 
formgeruch zu  vertreiben.  So  scheinen  z.  B.  4  g  Jodoform  mit  200  mg 
Perubalsam  nahezu  geruchlos.  Ricinusöl  kann  durch  das  Aldehyd  von 
Ceylonzimmtöl  und  Vanille  compensiert  werden,  sodass  dessen  ekelhafter 
Geruch  größtenteils  beseitigt  wird.  Auch  Laien  verwenden  mit  Vertrauen 
das  Pulver  der  Veilchenwurzel  (Rhizoma  Iridis  Florentinae)  gegen  den 
üblen  Geruch  aus  dem  Munde1),  den  Rauch  von  brennendem  Papier 
gegen  den  Gestank  der  Kalzenexcremente.  Voltolini  empfiehlt  Theer- 
wasser  gegen  Ozaena,  und  jedem  internen  Kliniker  ist  es  bekannt,  wie 
man  durch  Carbolspray  den  Gestank  von  Lungengangrän  verringern,  ja 
fast  ganz  verschwinden  machen  kann. 

Die  Physiologen  haben  bisher  diesen  Umstand  wenig  in  Betracht 
gezogen,  wahrscheinlich  aus  dem  Grunde,  weil  man  die  erwähnte  Er- 
scheinung als  chemische  Wirkung  auffasste.  Man  stellte  sich  vor,  dass 
der  -Moschusgeruch  durch  die  bitteren  Mandeln  festgehalten,  der  pene- 
trante Geruch  des  Jodoforms  durch  Fenchelöl  zerstört,  der  unangenehme 
Fettsäuregestank  durch  das  Aroma  chemisch  gebunden  würden.  Obeleich 


1)  Raucher  wählen  Mentha,  weil  keine  andere  aromatische  Substanz  so  kräfti° 
den  Tabaksgeruch  entfernt  (s.  I'iesse,  Des  Parfüms.  2.  ed.  franc.  1  877,  p.  US).  ° 
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diese  Erscheinung  ohne  Analogien  war,  begnügte  man  sich,  befremdend 
genug,  mit  dieser  Erklärung  und  fühlte  sich  zu  keiner  näheren  Analyse 
und  genauen  Untersuchung  des  chemischen  Processes  veranlasst,  wel- 
chen man  hier  vorauszusetzen  sich  berechtigt  glaubte. 

Von  den  älteren  Schriftstellern  widmet  nur  Valentin  einige  Zeilen 
der  gleichzeitigen  Wahrnehmung  zweier  Gerüche.  Er  leitete  die  beiden 
Geruchsarten,  deren  Zusammenstellung  er  zu  untersuchen  wünschte,  je 
in  ein  Nasenloch,  wobei  es  sich  ergab,  dass  der  stärkere  Eindruck  den 
schwächeren  überwältigte.  Waren  beide  Gerüche  gleich  stark,  so  kann 
man  nach  Belieben  den  einen  oder  den  anderen  wahrnehmen.  Solche 
Versuche  gelangen  Valentin  mit  Schwefeläther  und  Perubalsam.  Er 
schloss  daraus,  dass  hier  ein  ähnlicher  Wettstreit  bestehe,  wie  zwischen 
den  beiderseitigen  Gesichtsfeldern1). 

Aronsohn2)  beschäftigte  sich  in  neuester  Zeit  mit  dieser  Frage. 
Auch  er  nahm  einige  male  den  erwähnten  Wettstreit  wahr,  z.  B.  zwi- 
schen Kampfer  und  Citronenöl.  Dagegen  wurde  der  Kampfer  durch  an- 
dere, sogar  weniger  starke  Gerüche  verdrängt,  ohne  dass  es  möglich 
war,  einen  Wettstreit  hervorzubringen.  Der  Kampfergeruch  wurde  auf- 
gehoben durch  Petroleum3),  Eau  de  Cologne,  Wachholderöl  und  durch 
Zwiebelgeruch  (Albuin  sativum  . 

Soweit  mir  bekannt  ist,  findet  man,  außer  diesen  kurzen  Bemerkun- 
gen, nichts  darüber  in  der  medicinischen  Literatur.  Die  Werke  über  die 
Parfumerien-Industrie  u.  s.  w.  beschäftigen '  sich  zwar  hier  und  da  mit 
diesem  Gegenstand,  doch,  obschon  hierüber  unzweifelhaft  wichtige  That- 
sachen  zu  sammeln  wären,  kann  die  Physiologie  davon  keinen  Nutzen 
ziehen,  weil  sie  in  dieser  Richtung  selbst  noch  nicht  genügend  fort- 
geschritten ist. 

Ich  erwähnte  im  VII.  Abschnitte  einer  Geruchseinheit,  der  Olfactie, 
welche  dem  normalen  minimum  pereeptibile  entspricht.  Eine  Anzahl 
unserer  Biechmesser  wurden  nach  Olfactien  geaicht. 


1)  Valentin,  Lehrbuch  der  Physiologie.  2.  Aufl.  Bd.  II.  1848.  2.  Abt.  S.  292. 

2)  Aronsohn,  Experimentelle  Untersuchungen  zur  Physiologie  dei  Geruches. 
Archiv  für  Anatomie  u.  Physiologie.  1886.  S.  321. 

3)  Vergleiche  die  bekannte  Form:  Rp.  Ol.  camphorati.  Ol.  petrae  Ita- 
lic! al.  S.  Linimentum,  in  welcher  das  Petroleum  den  unangenehmen  Geruch 
heinahe  ganz  verloren  hat. 
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Größe  einer  Olfactie. 


In  Millimetern  des  Riechmessers 

bei  10°  Celsius 

bei  -1  5°  Celsius 

Cederholz  

38 

20 

Russisches  Leder  (Juchten)    .  . 

25 

10 

Paraffin  

20 

10 

Benzoeharz  

15 

10 

Kautschuk  

10 

7 

Palisanderholz  

3 

Gelbes  Wachs  

4 

2,5 

Glycerinseife  

6 

2 

Cacaobutter  

2 

1 

Tolubalsam  

1 

1 

Wir  verfügen  auf  diese  Weise  über  ein  Mittel  zur  Regulierung  der 
Intensität  der  Gerüche  und  es  wird  uicht  mehr  schwierig,  die  Gerüche 
in  allerlei  verschiedenen  Verhältnissen  zu  mischen.  Man  braucht  nur 
den  Cylinder  eines  Riechmessers  bis  zu  einem  gewissen  Grade  heraus- 
zuschieben und  einen  anderen  unmittelbar  vorzuhalten,  so  dass  die  Luft 
aus  dem  einen  in  den  anderen  übergeht.  Beim  Atmen  werden  dann  von 
selbst  bestimmt  gemessene  Mengen  eines  jeden  Riechstoffes  eingesogen, 
die  sich  sowohl  im  Apparate  als  in  der  Nase  vermengen.  Einige  vor- 
läufige Versuche  werden  bereits  beweisen,  dass  die  meisten  Gerüche 
nicht  gleichzeitig  gerochen  werden  können.  Die  Erwartung,  dass  einer 
physischen  Mengung  auch  eine  Vermengung  der  Wahrnehmungen  ent- 
sprechen werde,  wird  nicht  erfüllt,  denn  kaum  eine  einzige  der  Combi- 
nationen  ergab  eine  zusammengesetzte  Wahrnehmung.  Je  nachdem  ein 
oder  der  andere  Reiz  überwog,  bemerkte  man  entweder  den  einen  oder 
den  anderen  Geruch,  und  wenn  sie  sehr  genau  mit  einander  aufgewogen 
wurden,  empfing  man  im  Ganzen  gar  keine  Wahrnehmung  oder  einen 
sehr  schwachen,  unbestimmten  Eindruck,  der  nur  bei  großer  Aufmerk- 
samkeit bemerkbar  wurde  und  mit  keinem  der  Componenten  überein- 
stimmte. 

Ein  solches  Gleichgewicht  erhält  man  durch  die  nachfolgenden  Com- 
pensatio n  e  n : 
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— .  

In  Centimetern  des 
Riechmessers 

In  Olfactien 

Cederholz  und  Kautschuk    .  . 

"  /2  ■ 

10 

?8/4  :  Ii 

Benzoe  und  Kautschuk1)  .   .  . 

3  V2 : 

10 

3Vj  :  40 

Paraffin  und  Kautschuk    .   .  . 

8'/2 

10 

8'/2  :  14 

Kautschuk  und  Wachs  .... 

10 

7 

■14  :  28 

Kautschuk  und  Tolubalsam  .  . 

10 

7 

14  :  70 

Wachs  und  Tolubalsam    .   .  . 

10 

9 

40  :  90 

Paraffin  und  Wachs  

10 

S 

10  :  20 

Folgender  Auszug  aus  nieinen  Aufzeichnungen  giebt  die  Bruttowerte, 
aus  welchen  die  obenstehenden  Verhältnisse  mit  Hülfe  der  Tabelle  S.  4  67 
berechaet  wurden. 

Am  19.  Februar  1889:  Beobachtungen  mit  dem  rechten  Riech- 
organe, welche  anfangs  des  Versuches  hinsichtlich  des  Kautschuk- 
Olfactometers  die  gewöhnliche  Riechschärfe  anzeigten.  Beim  Voreinan- 
dersetzen  der  Riechmesser-Cylinder  ergaben  sich  folgende  Compensa- 
tionen : 

a)  10  cm  Wachs  und  9  cm  Tolubalsam  (10  cm  Wachs  und  8  cm 
Tolu  gaben  zusammen  Wachsgeruch;  8  cm  Wachs  und  10  cm  Tolu 
zusammen  Tolugeruch).  Daher  in  Olfactien  ausgedrückt:  40  :  90  = 
1  :  8V4. 

b)  4  0  cm  Kautschuk  und  7  cm  Wachs  (10  cm  Kautschuk  und  6  cm 
Tolu  gaben  zusammen  Kautschukgeruch ;  1 0  cm  Kautschuk  und  8  cm 
Tolu  zusammen  Tolugeruch).   Daher  in  Olfactien  14  :  28  =  1  :  2. 

c)  10  cm  Kautschuk  und  7  cm  Tolu  (10  cm  Kautschuk  und  6  cm 
Tolu  gaben  zusammen  Kautschukgeruch;  10  cm  Kautschuk  und  8  cm 
Tolu  zusammen  Tolugeruch).    Also  in  Olfactien:  14  :  70  =  1  :  5. 

Am  14.  Februar  1889:  Beobachtungen  mit  dem  rechten  Riech- 
organe, welche  hinsichtlich  des  Kautschuk-Olfactometers  die  normale 
Riechschärfe,  d.  i.  0,7  cm  Cyiinderlänge  ergaben.  Beim  Voreinander- 
setzen  schien  eine  Ausgleichung  stattzufinden  zwischen: 

a)  8  cm  Wachs  und  10  cm  Tolubalsam  (9  cm  Wachs  und  10  cm 
Tolu  gaben  zusammen  Wachsgeruch;  8  cm  Wachs  und  10  cm  loh. 
zusammen  Tolugeruch).  Daher  in  Olfactien:  32  :  100  =  1:  (beiläufig  3. 

b  10  cm  Kautschuk  und  7  cm  Wachs.  Daher  in  Olfact.cn: 
1  \  :  28  =  1  :  2. 


\)  Diese  Art  Kautschuk  hat  eine 
brauchte.    Man  erhält  davon  eine  Olfactie,  wenn  m 
meter  weit  ausschieht. 


schwächere  Riechkraft  als  die  gewöhnlich  ge- 
nn  den  IUechmesser  einen  Centi- 
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ß  10  ein  Kautschuk  und  8  cm  Tolubalsam.  Daher  in  Olfactien: 
14  :  80  =  I  :  5'/2. 

d)  10  cm  Kautschuk  und  8,5  cm  Paraffin  (10  cm  Kautschuk  und 
8  cm  Paraffin  gaben  zusammen  Kautschukgeruch;  10  cm  Kautschuk 
und  9  cm  Paraffin  zusammen  Paraffingeruch)".  Also  in  Olfactien: 
Ii  :  8,5  =  1>/,  :  1. 

e)  10  cm  Paraffin  und  5  cm  Wachs  (10  cm  Paraffin  und  4  cm 
Wachs  zusammen  gaben  Paraffingeruch;  10  cm  Paraffin  und  6  ein. 
Wachs  zusammen  Wachsgeruch).    Also  in  Olfactien:  10  :  20  =  1  :  2. 

Am  23.  Oc tober  1888:  Beobachtungen  mit  dem  rechten  Sinnes- 
organe, welches  sich  gegenüber  dem  Kautschuk-Olfactometer  normal 
verhielt.  Beim  Voreinanderhalten  der  Bohren  gaben  sie  mit  Cederholz 
und  Kautschuk  einen  schwach  reizenden,  jedoch  nicht  charakteristischen 
Geruch.    Wechselseitig  compensierten  sich: 

a)  5,5  cm  Cederholz  und  10  cm  Kautschuk  (6  cm  Cederholz  und 
10  cm  Kautschuk  gaben  zusammen  den  Cedergeruch;  5  cm  Cederholz 
und -10  cm  Kautschuk  den  Kautschukgeruch).  Folglich  in  Olfactien: 
2,75  :  1  4  =  1:5. 

b)  4  cm  Cederholz  und  10  cm  einer  anderen,  schwächer  riechen- 
den Kautschukart,  daher  in  Olfactien  abermals  2:10  =  1  :  5,  wenn 
wir  das  minimum  perceptibile  vom  Kautschuk  =  1  cm  annehmen. 

c)  3,5  cm  Benzoeharz  und  10  cm  der  schwach  riechenden  Kaut- 
schukart, also  in  Olfactien:  3,5  :  1  0  =  1  :  ungefähr  3. 

Wie  bereits   erwähnt,   wurden  bei   diesen  Fig.  18. 

Versuchen  die  Biechstoffcylinder  voreinander 
gesetzt,  so  dass  eine  unmittelbare  Vermengung 
der  Gerüche  erfolgte,  wodurch  deren  chemi- 
sche und  physische  Wirkungen  keineswegs 
ausgeschlossen  sind.  Obwohl  nicht  wahrschein- 
lich, bleibt  doch  die  Möglichkeit,  dass  die  Mo- 
leküle sich  zu  neuen  chemischen,  jetzt  geruch- 
losen Verbindungen  vereinigen,  oder  dass  eine 
Aneinanclerhäufung  zu  Stande  komme,  wodurch 
das  Vermögen,  Biechwabrnehmungen  auszulösen, 
vielleicht  verloren  geht.  Da  hinsichtlich  der 
chemischen  und  physischen  Eigentümlichkeiten 
der  Gerüche  uns  beinahe  nichts  bekannt  ist, 
haben  Hypothesen  hier  freies  Spiel. 

(legen    diese   Ungevvissheiten    sichert  eine 
andere  Methode,  die  der  doppelten  Riechmesser  (Fig  15^ 

Der  doppelte  Olfactomftter  besteht  aus  zwei  gewöhnlichen 'Riechmes- 
sern, welche  neben  einander  angebracht  sind.    Man  kann  dies  leid,. 


Doppel-Riechmesser. 
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bewerkstelligen,  indem  man  beide  Riechröbren  in  zwei  in  entsprechen- 
dem Abstände  befindliche  Löcher  eines  und  desselben  Schirmchens  ein- 
fügt, wie  aus  obiger  Figur  ersichtlich.  Beide'  Cylinder  enthalten  verschie- 
dene Riechstoffe,  welche  man  also  in  beliebigen  Concentrationen  in  je 
ein  Nasenloch  hineinleiten  kann.  Es  wird  auch  hierbei  zweckmäßig  sein, 
zuerst  das  minimum  perceptibile  der  verwendeten  Gerüche  zu  bestim- 
men, und  zwar  mit  Berücksichtigung  der  Nasenhälfte,  für  welche  beim 
eigentlichen  Versuche  der  beabsichtigte  Cylinder  verwendet  werden  soll. 
Später  kann  man  mit  einem  einfachen,  einem  doppelt  oder  dreifach 
u.  s.  w.  starken  Reiz  experimentieren.  Setzen  wir  beiderseits  ein  nor- 
males Sinnesorgan  voraus,  so  arbeiten  wir  mit  Riechreizen,  die  entspre- 
chend 1,  2,  3  u.  s.  w.  Olfactien  betragen. 

Nach   diesen  Vorbereitungen  kommt  es  nun  darauf  an,  dieselben 
Versuche,  die  wir  mit  voreinander  gesetzten  Cylindern  angestellt  hatten, 
mit  dem  doppelten  Riechmesser  zu  wiederholen.    Dies  ist  quantitativ  nicht 
ganz  leicht,   denn  es  ist  schwierig,   ein  Sinnesorgan  zu  finden,  welches 
mit  seinen  beiden  jeseitigen  Hälften  vollkommen  gleich  functionirt.  Es 
scheint  dessenungeachtet  vorzuziehen,  dass  bei  quantitativen  Versuchen 
diese   Bedingung   erfüllt   werde,    denn   wir   kennen   auf  dem  unbe- 
kannten Gebiete  noch  nicht  die  Störungen,  welche  pathologische  Ver- 
änderungen oder  halb   physiologische  Varietäten  in   den  Verhältnissen 
der   einander  compensierenden  Gerüche  verursachen  können.  Dagegen 
wird  es  höchst  einfach  sein,  sich  qualitativ  darüber  zu  überzeugen,  dass 
auch  bei  dem  doppelten  Olfactometer  zwei  Eindrücke  einander  aufheben 
können.    So  macht  der  Kautschukgeruch,  in  genügender  Menge  in  das 
eine  Nasenloch  hineingeleitet,  den  in  das  andere  eingeführten  Geruch  von 
Paraffin,  Wachs,  Tolubalsam  verschwinden.     Man  kann  sogar  ziemlich 
starke  Reize  anwenden,  ohne  eine  gemischte  Wahrnehmung  zu  erzeugen. 
Es  wird  entweder  der  eine  oder  der  andere  Geruch  mehr  oder  weniger 
deutlich  hervortreten.    Ist  endlich  das  richtige  Verhältnis  gefunden,  so 
verspürt  man  nicht  länger  den  geringsten  Geruch.    Die  Eliminierung  der 
Wahrnehmungen  ist  daher  absolut.    Es  unterliegt  jedoch  keinem  Zweifel, 
dass  die  Riechstoffe  in  gewöhnlicher  Weise  auf  das  Sinnesorgan  ein- 
wirken.   Sie  werden  zuerst  getrennt  eingeführt,   und  bleiben  auch  in 
den  Nasenhöhlen  durch  die  Nasenscheidewand  geschieden.    Nach  dem 
Versuche  aber  wird  jede  Nasenhöhle  gegen  den  Geruch  deutlich  abge- 
stumpft sein,  welcher  mit  ihr  soeben  in  Berührung  gekommen  war,  und 
dessen  Eindruck  sie  heftig  empfunden  haben  würde,  wenn  ,1er  Geruch  allein 
eingewirkt  hätte,  und  nicht  durch  den  an  der  anderen  Seite  ausgeglichen 
worden  wäre. 

Ich  habe  nicht  alle  Riechstoffe,  worüber-  ich  verfugen  konnte,  in 
ihren  mögliehen  Combinationen  untersucht.    Zuerst  fehlte  nur  dazu  die 
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Zeit,  und  überdies  schien  diese  Untersuchung  vorläufig  nicht  mehr  zu 
versprechen,  als  bereits  ermittelt  worden.  Viele  dieser  Riechstofle 
sind  nämlich  selbst  Mischungen.  So  kann  man  an  einem  mit  Cylindern 
von  Glycerinseü'e  versehenen  Olfactometer  deutlich  zwei  Gerüche  unter- 
scheiden: 1)  einen  Fettgeruch,  und  2)  einen  ätherischen  Geruch.  Dies 
wird  am  besten  im  Winter  gelingen,  denn  dann  riecht  man  für  sich 
allein  den  Fettgeruch,  wenn  der  Cylinder  einen  Millimeter  weit  heraus- 
geschoben ist;  und  nimmt  nur  allein  den  ätherischen  Geruch  wahr, 
wenn  man  auf  6  mm  Cylinderlänge  oder  darüber  gekommen  ist.  Es 
wird  nicht  zweckmäßig  sein,  ohne  vielseitige  vorangehende  Unter- 
suchungen unter  solchen  verwickelten  Bedingungen  zu  experimentieren. 

Einer  der  schönsten  Versuche,  den  man  mit  dem  doppelten  Riech- 
messer anstellen  kann,  ist  jener,  wobei  der  eine  Olfactometer  Essigsäure, 
und  der  andere  Ammoniak  enthält.  Man  denke  sich  den  einen  Riech- 
messer mit  Sprocentiger  Essigsäure,  den  anderen  mit  einer  1  procentigen 
Ammoniaklösung  versehen,  und  beide  Riechstoffe  abgesondert  in  je  ein 
Nasenloch  geleitet.  Je  nachdem  der  eine  oder  der  andere  Cylinder  mehr 
herausgeschoben  wird  und  daher  den  stärkeren  Eindruck  macht,  riecht 
man  entweder  Essigsäure  oder  Ammoniak.  Niemals  wird  man  beide 
gleichzeitig  riechen,  am  wenigsten  wenn  man  jede  Wahrnehmung  für 
sich  nicht  zu  lange  dauern  lässt,  da  es  sonst  möglich  wäre,  beim  Beginne 
der  Einatmung  Ammoniak  und  gegen  Ende  derselben  Essigsäure  zu 
bemerken.  Abgesehen  davon  wird  entweder  der  eine  oder  der  andere 
Geruch  wahrgenommen.  Es  ist  jedoch  möglich,  unter  den  verschiedenen 
Combinationen  solche  zu  finden,  bei  welchen  keiner  der  beiden  Gerüche 
ein  besonderes  Übergewicht  gewinnt,  wobei  man  höchstens  einen 
schwachen  Geruch  von  einer  der  beiden  Arten  bemerkt;  ja  es  wird 
sogar  gelingen,  schließlich  ein  Verhältnis  zu  finden,  bei  welchem  man 
mit  beiden  Nasenlöchern  riechend  nichts  wahrnimmt,  absolut  keinen 
Eindruck  empfindet.  Dies  wird  auch  dann  noch  gültig  bleiben,  wenn 
man  sehr  kräftige  Reize  combiniert,  von  welchen  jeder  für  sich  allein 
einen  starken  Eindruck  gemacht  haben  würde. 

Ich  habe  also  die  merkwürdige  Erscheinung  festgestellt,  dass 
zwei  kräftige  Sinnesreize  einander  bis  zur  Vernichtung  "abschwächen 
sogar  einander  vollkommen  aufheben.  Wenn  dieser  Vorgang  in  der 
freien  Luft  stattfindet,  wird  man  sich  darüber  nicht  verwundern,  denn 
man  wird  eine  chemische  Verbindung  voraussetzen,  nämlich  der  Essig- 
saure und  des  Ammoniaks  zu  Ammonium-Acetat.  Da  jetzt  die  beiden 
Riechstoffe  je  in  verschiedene  Nasenhälflen.  hineingeleitet  werden  und 
während  der  ganzen  Dauer  der  Wahrnehmung  getrennt  bleiben,  wird 
che  obige  Erklärung  unhaltbar.  Die  Erscheinung  gehört  unter  die 
Kategone  der  physiologischen  Phänomene.    Sie   dürfte   vielleicht  einige 
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Analogie   mit   der  besser  bekannten   Compensation    der  Geschmacks- 
empfindungen haben. 

Folgende   Schlussfolgerungen    aus    den    bislang    erörterten  Wahr- 
nehmungen erscheinen  mir  gerechtfertigt1): 

1)  Einige  Gerüche    vernichten    einander   bei  gleichzeitiger  Be- 
obachtung. 

2)  Die  Compensation  beruht  auf  physiologischen  Ursachen. 

3)  Das  Verhältnis  der  einander  gegenseitig  aufwägenden  Riech- 
stärken ist  wahrscheinlich  constant. 

Es  wurde  kürzlich  eine  Anwendung  der  Compensation  der  Gerüche 
gemacht,  welche  die  Tragweite  des  Principes  in  seinen  praktischen 
Folgerungen  erhärtet.  E.  Mesnard  bediente  sich  derselben  im  Labo- 
ratorium für  Botanik  der  Sorbonne  in  Paris2)  zur  Bestimmung  der 
Riechkraft  der  Parfumerien.  Blumen  und  Pflanzen. 

Nehmen  wir  an,  man  lasse  1)  eine  mit  irgend  einem  unbekannten 
Parfüm  geschwängerte  Luft,  und  2)  Luft,  welche  über  Terpentinöl 
gestrichen  ist,  in  einen  Behälter  eintreten.  In  solchem  Falle  wird  es 
möglich  sein,  das  Verhältnis  der  beiden  Luftmengen  so  zu  wählen,  dass 
eine  Mischung  entsteht,  welche  entweder  ganz  geruchlos  ist,  oder  nur 
den  schwachen,  unbestimmten  Geruch  besitzt,  dessen  ich  vorher  erwähnte. 
Kaum  jedoch  wurde  das  Verhältnis  beider  um  ein  Geringes  verändert, 
so  wird  ein  Riecheindruck  entstehen,  entweder  vom  Terpentin  oder  von 
der  Essenz,  je  nachdem  zu  viel  Terpentin  oder  zu  viel  Parfüm  ge- 
nommen. 

Hat  man  einmal  ein  vollkommenes  Gleichgewicht,  eine  vollständige 
Compensation  erreicht,  so  stellt  man  ein  und  es  handelt  sich  nun  darum, 
die  Quantität  des  Terpentins  und  die  des  Parfüms  in  der  Mischung  zu 
bestimmen. 

Man  kann  nach  unseren  Untersuchungen  über  die  Compensation  der 
Gerüche  vorläufig  annehmen,  dass  in  solch  einem  Gemenge  gleichviel 
•Olfactien  für  Terpentin  als  Olfactien  für  den  Parfüm  enthalten  sein 
müssen.  Durch  die  Messung  des  Terpentinquantums  hat  man  also, 
enommen,  dass  dabei  vorher  die  Riechkraft  dieser  Menge  bestimmt 
de,  auch  die  Riechkraft  des  Parfüms  kennen  gelernt. 
Sehr  sinnreich  ist  nun  das  Verfahren,  womit  man  das  Quantum  des 
Terpentins  bestimmt.  Es  beruht  auf  der  Eigenschaft  dieses  Stoßes  das 
Leuchten  des  Phosphors  zu  verhindern. 

Mesnard  beschreibt  sein  Verfahren  folgendermaßen,  welches  ich  m 
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1)  Als  vorlaufige  Mitteilung  berichtet  in  Fortschritte  der  Medioin.  1889  JTr .  JJ. 
,  Comptes  rendus  des  scances  de  l'Aoademie  des  Soences.  Tome  MO.  1898. 
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wortgetreuer  Übersetzung  wiedergebe.  Dabei  ist  nur  zu  bedauern,  dass 
er  keine  erklärende  Abbildung  beigefügt: 

»Zwei  Behälter  sind  mit  einander  durch  eine  unten  angebrachte 
Röhre  verbunden.  Einer  dieser  Behälter  ist  eine  Flasche  aus  schwarzem 
(das,  in  welcher  ein  mittels  eines  Näpfchens  aufgehangenes,  durch  Ein- 
tauchen in  eine  saturierte  Lösung  von  Phosphor  in  Schwefelkohlen- 
stoff phosphorescierend  gemachtes  kleines  Stück  Stärke  sich  befindet. 
Ein  besonderes  Rohr  gestattet  von  außen  die  Erscheinung  der  Phos- 
phorescenz  zu  beobachten.  Der  zweite,  bedeutend  größere  Behälter 
besteht  aus  zwei  Teilen:  einer  kleinen  Wanne  mit  Quecksilber,  und 
einer  großen,  ungefähr  10  Liter  haltenden,  mit  einer  Tülle  versehenen 
Glocke,  in  welcher  die  Mischung  des  Parfüms  und  der  Luft  gemacht 
wird.  Diese  Glocke  dient,  wenn  gewünscht,  zur  Bedeckung  eines 
Blumenstraußes  oder  einer  Topfpflanze.  Sowohl  die  Wanne,  wie  auch 
das  Verbindungsrohr  und  der  Boden  der  Flasche  enthalten  Queck- 
silber. Man  kann  mit  Hilfe  einer  kleinen,  auf  eine  einzige  Spirale 
verkürzten  archimedischen  Schraube  die  parfümierte  Luft  aus  der 
Glocke  in  die  Flasche  hinüberführen.  Man  lernt  das  Volumen  der  auf 
diese  Weise  verdrängten  Luft  dadurch  kennen,  indem  man-  die 
Umdrehungen  der  Spirale  zählt. 

Die  atmosphärische  Luft  in  der  Glocke  wird  mittels  eines  Systems 
von  entsprechend  zusammengestellten  Kautschukballons  energisch  in 
Bewegung  gesetzt,  und  dann  über  der  Wanne  die  Mischung  mit  der 
mit  Terpentin  geschwängerten  Luft  so  lange  durchgeführt,  bis  man 
durch  ein  zu  diesem  Zwecke  angebrachtes  Bohr  nur  einen  neutralen 
Geruch  wahrnimmt. 

Man  bemisst  die  Menge  des  Terpentins  durch  die  Phosphorescenz, 
und  stellt  dann  den  Apparat  für  weitere  Versuche  durch  eine  Reinigung 
in  heißer  Luft  wieder  in  Bereitschaft.« 

Die  Methode,  nach  welcher  die  gewonnenen  Besultate  gedeutet  werden, 
besteht  darin,  dass  man  zuerst  die  Mengen  feststellt,  in  weichen  der 
Terpentindampf  die  Phosphorescenz  behindert.  Wenn  man  dann  weiter 
darüber  Gewissheit  hat,  dass  das  zu  untersuchende  Parfüm  selbst  keinen 
Kinfluss  mehr  auf  die  Phosphorescenz  ausübt,  bestimmt  man  für  ver- 
schiedene Gewichtsmengen  der  unbekannten  Essenzen,  mit  wie 
viel  Terpentinöl  sie  in  Riechkraft  sich  gleich  verhalten,  und  entwirft  mit 
Hilfe  der  erhaltenen  (zur  Gewichtseinheit  reducierten)  Zählenwerte  eine 
Curve. 

Es  ergiebt  sich  aus  solchen  Curven,  dass  einige  Stoffe  in  großer 
Verdünnung  relativ  stärker  riechen  als  in  geringerer  Verdünnung;  z.  B. 
Rosenessenz,   Neroli  u.  s.  w.     Andere  Riechstoffe  hingegen  riechen  in 
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großen  Concentrationen  relativ  stärker  als  in  geringeren,  wie  z.  B.  Gerani- 
am-Essenz,  Essence  de  petit  grain,  u.  s.  w. 

Abgesehen  von  dem  praktischen  Nutzen,  welchen  man  von  dieser 
ziemlich  verwickelten,  nicht  unbedeutenden  Fehlerquellen  unterworfenen 
Methode  erwarten  kann,  ist  sie  von  theoretischem  Standpunkte  sehr 
anregend.  Man  wird  überdies  mittelst  derselben  einige  die  Odori- 
metrie betreffende  Fragen  lösen  können,  welche  vielleicht  auf  keine 
andere  Weise  so  vollkommen  aufzuklären  wären;  darunter  z.  B.  die 
Präge,  auf  welche  Mesnard  selbst  bereits  seine  Aufmerksamkeit  lenkte, 
nämlich  bezüglich  der  Riechkraft  der  Parfumerien  in  verschiedenen 
Dampfdichligkeiten.  Gleichwohl  darf  man  nicht  außer  Acht  lassen,  dass 
die  Erscheinung  der  Compensation  in  ihren  quantitativen  Verhältnissen 
noch  keineswegs  genügend  erforscht  ist.  Wir  nehmen  zwar  an,  dass, 
wenn  p  Olfactien  eines  Stoffes  durch  q  Olfactien  eines  anderen  compen- 
siert  wurden,  dies  auch  mit  2  p  und  2  q,  mit  3  p  und  3  q  Olfactien  der 
Fall  sein  würde,  aber  wir  haben  darüber  keineswegs  Gewissheit. 
Mesnard  hat  dies  stillschweigend  angenommen.  Obwohl  ich  zwar 
keineswegs  das  Gegentheil  behaupten  will,  so  scheint  es  mir  dennoch 
ratlich,  vorerst  noch  nähere  Untersuchungen  abzuwarten. 


XL  Die  Odorimetrie. 

Die  Odorimetrie  ist  ein  Seitenslück  zur  Olfaclometrie.  Es  handelt  sich 
dabei  nicht  länger  darum,  die  Schärfe  des  Sinneswerkzeuges  zu  messen, 
sondern  die  Intensität  des  Geruches  als  Sinnesreiz  zu  bestimmen.  Man 
beabsichtigt  dabei,  die  Intensität  so  viel  als  möglich  objectiv  kennen  zu 
lernen,  d.  h.  unabhängig  von  der  subjectiven  Empfindung,  mit  der  sie 
vielleicht  in  einem  gegebenen  Augenblicke  auf  den  Beobachter  einwirkt. 
Darum  darf  man  diese  Empfindung  selbst  nicht  als  Maßstab  annehmen, 
sondern  man  soll  den  zu  messenden  Geruch  mit  einem  anderen  ver- 
gleichen, den  man  als  Maßslab  wählt.  Als  solchen  haben  wir  das  normale 
minimum  perceptibile  verwendet,  welches  wir  mit  einem  besonderen 
Namen,  den  der  Olfactie  belegten.  Wir  suchten  dann  ferner  den 
Wert  einer  Olfactie  so  viel  als  möglich  in  physischen  Größen  auszu- 
drücken, um  ihn  jederzeit  zurückzufinden  und  Anderen  mitteilen  zu 
können.  Dies  ist  der  physikalische  Teil  der  Odorimetrie.  Das  Dbrige 
gehört  der  Physiologie  an,  denn  ohne  Sinnesorgan  giebt  es  kein  Riechen, 
außerhalb  der  menschlichen  Wahrnehmung  daher  keinen  Ausdruck  der 
CiM'uchsstäi-ken  in  Olfactien. 
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Wir  lernten  bereits  im  II.  Abschnitt  eine  Metbode  kennen,  mittels  wel- 
cher wir  im  Stande  sind,  die  Riechkraft  eines  Stoffes  zu  beurteilen.  Wir 
suchten  dann  zu  ermitteln,  wie  lange  eine  bestimmte,  genau  gemessene 
Oberfläche  eines  Riechstolfes  der  vorbeistreichenden  Luft  ausgesetzt 
werden  müsste,  damit  nun  diese  riechend  gemachte  Luft,  nachdem  sie 
auf  eine  für  das  Riechen  möglichst  günstige  Weise  eingeatmet  wurde, 
das  minimum  perceptibile  auslösen  könne.  Also  fanden  wir  den  Wert 
des  minimum  perceptibile  in  Quadratmillimeter-Secunden.  Dies  minimum 
perceptibile  ist  demnach  nichts  anderes  als  die  entsprechende  Olfactie, 
und  so  haben  wir  bereits  unbewusst  die  Olfactie  damals  in  was  wir 
»genetische  Einheiten «  nennen  können,  auszudrücken  gelernt.  Die  ge- 
fundene Zahl  wird  sogar  eine  absolute  Bedeutung  haben,  wenn  wir  die 
Versuchsbedingungen,  unter  welchen  sie  gefunden  wurde,  für  jeden 
Stoff  und  jederzeit  constant  halten.  Dann  werden  wir  die  Ziffern  der 
Olfactie-Größe  unter  einander  vergleichen  können  und  in  der  Weise  zur 
Kenntnis  der  Verhältnisse  der  verschiedenen  Stoffe  unter  einander 
gelangen.  Dies  ist  Alles  sehr  einfach  und  stößt  bei  festen  Riechstoffen 
durchaus  auf  keinerlei  Schwierigkeiten,  wir  dürfen  daher  dieses  Ver- 
fahren fast  eine  ideale  odorimetrische  Methode  nennen.  Wir  können 
damit  Oberflächen  im  Bezug  auf  ihre  Riechkraft  prüfen,  ohne  dass  es 
nötig  ist,  deren  natürlichen  Zustand  zu  modificieren. 

Zur  Odorimetrie  von  riechenden  Flüssigkeiten  sind  meine  olfacto- 
metrischen  Cylinder  aus  porösem  Porzellan  sehr  geeignet.  Man  braucht 
nur  dieselben  während  einiger  Stunden  in  einer  Lösung  eines  Riechstoffes 
liegen  zu  lassen,  damit  eine  vollkommene  Durchtränkung,  eine  voll- 
ständige Ausfüllung  aller  Poren  des  Cylinders  stattfinde.  Hebt  man  dann 
den  Cylinder  aus  der  Lösung  heraus,  und  trocknet  man  ihn  leicht  ab, 
um  das  außerhalb  anhaftende  Wasser  zu  entfernen,  so  besitzt  man  in 
einem  solchen  Cylinder  eine  Duftquelle,  deren  Intensität  sich  nicht  nur 
regulieren  lässt,  sondern  die  auch  in  jedem  Augenblicke  genau  so  wie 
früher  hergestellt  werden  kann.  Ersteres  erreicht  man  dadurch,  dass 
man  die  Lösung  des  Riechstoffes  mehr  oder  weniger  verdünnt,  letzteres 
dadurch,  dass  man  den  Cylinder  für  einige  Zeit  aufs  Neue  hineinlegt. 
Ein  solcher  Porzellancylinder  kann  jetzt  ohne  weiteres  als  Riechmesser 
zur  Odorimetrie  benützt  werden. 

Gesetzt,  es  handelt  sich  um  die  Bestimmung  der  Buttersäure,  die  sich 
in  irgend  einer  übrigens  geruchlosen  Flüssigkeit,  vielleicht  unter  dem 
Einfluss  eines  Mikroorganismus  gebildet  und  angehäuft  hatte.  Dabei 
kommt  es  häufig  vor,  dass  man  acidimetrisch  nicht  zum  Ziele  kommt, 
sei  es,  dass  die  Menge  zu  unbedeutend  ist,  oder  dass  zu  gleicher  Zeil 
andere  Säuren  vorhanden  sind.  In  diesem  Falle  legt  man  einfach  einen 
porösen  Porzellancylinder  in  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit,  welchen 
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man  nach  einigen  Stunden  völlig  durchtränkt  heraushebt.  Daun  ver- 
gleicht man  die  DuftstSrke  der  Flüssigkeit  mit  derjenigen  einer  Kontrol- 
lüsung,  die  man  sich  durch  successive  Verdiinnungen  leicht  bereiten  kann. 

Auch  von  der  anderen,  meines  Erachtens  wichtigeren  Verwendung 
der  neuen  odorimetrischen  Methode  sei  hier  ein  Beispiel  angeführt.  Man 
stelle  sich  das  Problem,  die  Riechkraft,  die  Intensität  des  Duftes,  zu 
bestimmen,  welche  die  Körper  einer  homologen  Reihe  darbieten.  Ich 
habe  diese  Bestimmungen  ausgeführt  für  die  Fettsäurenreihe.  Ameisen- 
säure, Essigsäure,  Propionsäure,  Buttersäure,  Valeriansäure  lassen  sich 
alle  bequem  in  genau  titrierte  Lösungen  bringen.  Man  bestimmt  dann  den 
Verdünnungsgrad,  bis  zu  welchem  man  herabzugehen  hat,  damit  die 
physiologische  Reizschwelle  dieser  Düfte  sich  in  Centimetern  Cylinderlänge 
ausdrücken  lässt.  Man  bekommt  Zahlen,  die  ungemein  auseinander  laufen. 
Während  die  Ameisensäure  nur  in  concentrierter  Lösung  gerochen  wer- 
den kann,  muss  die  Valeriansäure  bis  auf  Tausendstel  und  mehr  ihrer 
Normallösung  verdünnt  werden.  Ich  verzichte  auf  die  Mitteilung  genauerer 
Zahlen,  weil  erstens  meine  Bestimmungen  noch  nicht  oft  genug  wieder- 
holt worden  sind,  und  zweitens  weil  mir  die  Gewissheit  abgeht,  dass 
die  verwendeten  Säuren  absolut  rein  und  einander  wirklich  homolog 
gewesen  sind  J). 

Die  Odorimetrie  der  Flüssigkeiten  kann  auch  noch  auf  eine  andere 
höchst  zweckmäßige  Methode  ausgeführt  werden.  Man  erinnere  sich 
Passy's  Verfahrens  zur  Bestimmung  der  Riechschärfe.  Man  tröpfelt  ein 
wenig  einer  genau  gemessenen,  sehr  verdünnten  Riechstoff lösung  in 
einen  Literkolben,  und  bestimmt  die  Zahl  der  Tropfen,  welche  nach 
Verdampfung  in  diesem  Räume  noch  eben  einen  schwachen  Geruchs- 
eindruck geben.  Auf  diese  Weise  lernt  man  die  Dampfdichtigkeit  kennen, 
welche  eingeatmet  das  minimum  perceptibile  giebt. 

Passy  hat  mittels  seiner  Methode  die  Riechkraft  der  Normalsäuren 
der  Fettsäurenreihe  bestimmt.  Er  teilte  in  einer  kurzen  Note  in  der 
Sitzung  der  Academie  des  Sciences  vom  I.Mai  1893  ?)  die  gefundenen 
Zahlenwerte  mit,  welche  überraschende  Ergebnisse  bieten: 

Normal-Fettsäuren. 
Minimum  perceptibile  in  Millionteilen  eines  Gramms. 

<l)  Ameisensäure  25 

2)  Essigsäure   a 

3)  Propionsäure   0,05 


„  zehnter  intern,  mediciniseber  Congross  1890.  Abteilung  für  Physiologie.  8.  18. 
q  facTues  Passy  ,  Forme  periodique  du  pouvoir  „dornt  dans  la  säne  grasse. 
Comptes  rendus  Mai  ■1893. 
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4J  Buttersäure   0,001 

5)  Valeriansäure   0,01 

6)  Capronsäure   0,04- 

7)  Önanthsäure   0,3 

8)  Caprylsäure   0,05 

9)  Nonylsäure   0,02 

10j  Caprinsäure   0,05 

11) 

12)  Laurinsäure   0,1 

13) 

14)  Myristinsäure   geruchlos. 

Die  Riechkraft  dieser  Säuren  verhält  sich  also  wie  1:5:  500  : 
250  0  00  :  25  000  :  600  :  80  :  500  :  1000  :  500,  u.  s.  w.  Diese  Ziffern  lassen 
sich  in  drei  Reihen  ordnen: 

1.  Reihe:  Tennen   I  bis  VII.    Die  Riechkraft   wächst  bis  zum 

vierten  Term  und  sinkt  dann  bis  zum  siebenten. 

2.  Reihe :  Termen  VIII  bis  XIII.   Die  Riechkraft  wächst  bis  zum 

dritten  und  sinkt  dann  wieder. 

3.  Reihe:  Geruchlose  Körper. 

Auf  die  theoretische  Bedeutung  dieser  Ergebnisse  der  Untersuchung 
hoffen  wir  im  letzten  Abschnitte  zurückzukommen.  Hier  seien  einfach 
die  von  Passy  gefundenen  Zahlen  vom  methodologischen  Gesichtspunkte 
mitgeteilt.  Die  Brauchbarkeit  der  Methode  Passy 's  wird  dadurch  ohne 
weiteres  klar.  Ja,  in  den  meisten  Fällen  der  Odorimetrie  der  Flüssig- 
keiten gebe  ich  ihr  entschieden  den  Vorzug  vor  meiner  eigenen  Methode, 
da  sie  schneller  zum  Ziele  führt.  Zu  einer  richtigen  Ausführung  dieser 
Versuche  wird  es  vor  allem  notwendig  sein: 
Ii  große  Kolben  zu  benutzen; 

2)  nur  selten  und  nur  kurze  Zeit  daran  zu  riechen,  also  durch 
eine  beschränkte  Anzahl  von  Beobachtungen  zu  einem  vor- 
läufigen, und  durch  Wiederholung  der  Versuche  zu  einem 
definitiven  Resultate  zu  kommen; 

3)  ausschließlich  nur  wässerige  Lösungen  zu  verwenden. 
Weit  schwieriger  gestaltet  sich  das  Problem  der  Odorimetrie  wenn 

es  sich .  nicht  um  feste  Körper  oder  Flüssigkeiten,  sondern  um  Gase  han- 
delt. Wenn  es  gelingt,  einen  Teil  des  Gases  aufzufangen  und  in  einen, 
abgeschlossenen  Räume  so  zu  verdünnen,  dass  man  denjenigen  Dichli*- 
keusgrad  erhält,  welcher  eingeatmet  das  minimum  perceptible  bewirkt 

n  der  Tv!  &  ■  QG<f  VerMItnisraiiBi§  Wohl  ausführbar.  Ich  erzielte 
m  der  Thal  m  einer  Anzahl  von  Fällen  ein  Resultat,  indem  ich  in  einem 
Glascylmder  eine  solche  Verdünnung  durch- Ausschieben  eines  Ste   p  s 
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herstellte.  Es  wird  ein  Lampenglas  an  einer  Mündung  mit  einem  Kork 
verschlossen.  Im  Glase  selbst  kann  ein  Stempel  auf  und  ab  bewegt  wer- 
den. Der  Stempel  besteht  aus  zwei  Scheibchen  aus  Palmholz,  zwischen 
welchen  ein  Stück  Filtrierpapier  oder  auch  ein  Stückchen  Waschleder 

Fig.  16. 


Odorimeter  durch  Verdünnung  eines  mit  Duft  gesättigten  Luftquantums. 

von  etwas  größerer  Oberfläche  als  die  des  Stempels  eingeklemmt  ist.  Das 
Filtrierpapier  oder  das  Waschleder  stellt  einen  vollständigen  Abschluss 
her,  während  das  Material  hierzu  so  einfach  und  so  billig  ist,  dass 
es  bei  jedem  Versuche  erneuert  werden  kann  und  daher  nicht  von 
dem  anhaftenden  Geruch  des  vorhergehenden  Versuchs  befreit  zu  wer- 
den braucht. 

Das  Riechgas,  welches  man  auf  seine  Geruchsintensität  untersuchen 
will  wird  in  dein  Räume  zwischen  dem  Stempel  und  dem  Kork  (wel- 
chem Räume  man  eine  Höhe  von  z.  B.  I  cm  giebt)  aufgefangen,  und  das 
vorher  dicht  abgeschlossene  Lampenglas  in  ein  anderes  geruchfreies 
Gemach  gebracht. 

Dann  findet  die  Verdünnung  durch  Zurückziehen  des  Stempels  statt. 
Die  verdünnte  Luft  im  Lampenglase  wird  durch  zufällig  offengebliebene 
Spalten  ergänzt,  und  bald  wird  ein  Verdünnungsgrad  erreicht,  welcher 
ungefähr  der  Reizschwelle  entspricht.  Es  bleiben  dann  nur  noch  zwei 
Bedingungen  zu  erfüllen:  1)  eine  gehörige  Vermengung  innerhalb  des 
Lampenglases,  und  2)  die  Riechkraft  der  Mischung  des  Riechgases  und 
der  Luft  dur  h  Riechen  zu  beurteilen.  Um  das  erstere  zu  bewe- bu  l- 
ligen durchbohrte  ich  zuvor  den  Kork  (der  auch  durch  einen  hölzerne 
Spund  wie  in  der  Abbildung,  ersetzt  werden  kann)  und  führte  berei* 
vorher  ein  dünnes  Metallscheibchen  ein,  welches  an  einem  S 

1   und  ab   bewegt  werden  kann.    Der  hermetische  Verschluss  de, 
Öffnung  im  Korke  kann  mittels  ein  wenig  Vasi.in  oder  Paraffin  hmlang- 

lieh  gesichert  werden. 

Dm  die  Untersuchung  mit  dem  Sinnesorgane  zu  ermöglichen,  ersetzte 
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ist,  aber  jetzt  ein  kurzes  Riechrohr  in  derselben  Weise  wie  bei  meinem 
Olfactometer  umschließt.  Der  Experimentator  riecht  dann  am  Riechrohre 
und  schätzt  bei  genügender  Verdünnung  die  Abweichung  vom  minimum 
perceptibile.  Man  gelangt  auf  diese  Weise  durch  wiederholte  Versuche 
ziemlich  schnell  zur  Kenntnis  der  größten  Verdünnung,  welche  das  Riech- 
gas, ohne  den  Geruch  ganz  einzubüßen,  noch  gestattet.  Der  Grad  der 
Verdünnung  giebt  die  Riechkraft  des  Gases  in  Olfactien  an. 

Nach  Wahl  könnte  man  auch  das  Mischstäbchen  und  das  Riechrohr 
an  demselben  Pfropfen  anbringen  und  auf  diese  Weise  das  Verdün- 
nen auch  während  des  Versuches  ermöglichen.  Dann  müsste  jedoch 
das  Riechrohr  gerade  sein  und  während  des  Verdünnens  mit  einem  Stift 
abgeschlossen  werden. 

Für  einen  gleichen  Zweck  würde  auch  die  im  vorigen  Abschnitte 
beschriebene  Methode  Mesnard's,  welche  auf  der  Compensation  der 
Gerüche  beruht,  dienlich  sein.  Es  fehlte  mir  jedoch  zu  meinem  Bedauern 
an  Gelegenheit,  Erfahrungen  darüber  zu  sammeln. 

Sehr  häufig  aber  wird  es  nicht  gelingen,  einen  Teil  des  Riechgases 
auffangen  zu  können,  und  dann  bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  auf 
gut  Glück  zu  schätzen,  wobei  dann  ein  Olfactometer  von  demselben  Ge- 
rüche zur  Vergleichung  dient.  Ein  solcher  Riechmesser  bietet  eine  auf- 
steigende Reihe  von  Vergleichungs-Riechstärken  zur  Verfügung. 

Um  diese  Frage  zuerst  ganz  einfach  zu  stellen,  nehme  man  an,  dass 
ein  bekannter  Geruch  einen  umschlossenen  Raum  erfülle.  Wir  atmen 
durch  eine  enge  Öffnung  ein  wenig  von  dem  Duft  aus  diesem  Räume 
und  vergleichen  ihn  mit  der  Luft,  welche  wir  durch  einen  Riechmesser 
aspirierten,  der,  aus  demselben  Stoff  verfertigt,  den  gleichen  Geruch  er- 
zeugt. Ich  machte  solche  Versuche  z.  B.  für  den  Honiggeruch,  welchen 
das  gelbe  Wachs  von  sich  giebt. 

Das  gelbe  Wachs  eignet  sich  besonders  gut  zur  Herstellung  eines 
Riechmessers.  Andererseits,  wenn  man  ein  Stückchen  von  diesem  Wachs 
in  einen  abgeschlossenen  Raum,  z.  B.  in  ein  Kästchen,  setzt  und  es 
nach  einer  Weile  herausnimmt,  erhält  man  einen  Geruch  von  durchaus 
gleichmäßiger  Dichtigkeit.  Nachdem  dies  geschehen,  sucht  man,  wie  weit 
der  olfactometrische  Cylinder  vorgeschoben  werden  muss,  um  mit  dem 
Riechmesser  einen  Geruch  von  derselben  Stärke  wie  jener  im  Kästchen 
zu  erhalten.   Dieses  äußerst  einfache-  Problem  diene  hier  als  Beispiel. 

Eine  solche  Vergleichung  kann  mit  großer  Genauigkeit  angestellt 
werden,  wenn  die  Gerüche,  die  im  Riechmesser  sowohl  als  im  Kästchen 
vollkommen  gleich  gemacht  werden  müssen,  nur  schwach  sind  Riecht 
man  kurz  nach  einander  am  Kästchen  i)  und  am  Riechmesser,  so  wird 


1)  Über  die  Einrichtung  eines  solchen  Kästchens  siehe  Abschni 


tt  II. 
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man  sich  leicht  für  einen  Augenblick  der  Intensität  des  empfangenen 
Reizes  erinnern  können.  Man  wird  bereits  beim  ersten  Eindruck  des 
Unterschiedes  gewahr,  der  sich  durch  Arerschieben  des  Cylinders  am 
Riechmesser  ausgleichen  lässt.  Große  Schwierigkeiten  entstehen  gleich- 
wohl, sobald  es  sich  um  starke  Gerüche  handelt,  weil  es  hier  auf  das 
Unterscheiden  von  Intensitäten  ankommt.  Sämtliche  Sinne  sind  in  diesem 
Falle  unempfindlich  für  relativ  geringe  Änderungen  des  Reizes,  auch 
dann,  wenn  gleich  große  Änderungen,  an  schwachen  Reizen  vorgenom- 
men, eine  merkbare  Verstärkung  oder  Abschwächung  hervorgebracht 
hatten. 

Ich  fand  z.  B.  bei  einem  aus  einer  Wachsart,  für  welche  der  Olfac- 
tienwert  I  mm  des  olfactometrischen  Cylinders  ist,  Folgendes: 

Um  den  geringsten,   noch  wahrnehmbaren  Unterschied  der  Empfin- 


dungen hervorzurufen, 


musste  ich  zufügen: 


An  0  cm  Cylinderlänge 

-  \  - 

-  2  - 

-  3  - 


5 
6 


0,1  cm 


0,2 
0,4 
0,5 
0,8 


9  _ 


2,0 


Bei  Wiederholung  desselben  Versuches  durch  eine  Person,  deren 
Riechorgan  besonders  durch  den  Geruch  des  gelben  Wachses  rasch  er- 
müdete, erhielt  ich  gerade  durch  diese  Abstumpfung  des  Sinnesorganes 
ein  einisermaßen  verschiedenes  Resultat. 


Man  musste,  um  einen  minimalen  Untersch 
An  0  cm  Cylinderlänge 


-  2 

-  3 

-  4 


ed  wahrzunehmen,  zufügen: 
.  0,1  cm 
.  0,5  - 
.  0,7  - 
.  1,0  - 
.  2,0  - 


Ich  berichte  absichtlich  diese  Versuche,  weil  daraus  zwei  Schwierig- 
keiten deutlich  erhellen.  Zuerst  zeigt  sich  aus  dem  eben  Erwähnten, 
dass  die  Genauigkeit  der  Vergleichungen  abnimmt,  sobald  die  Gerüche 
sehr  stark  werden.  Andererseits  wird  ihre  Verläßlichkeit  beeinträchtigt 
durch  den  unberechenbaren  Einfiuss  der  Ermüdung,  welcher  bei  einem 
Beobachter  mehr,  bei  einem  anderen  weniger  sich  geltend  machen,  je- 
doch niemals  ganz  fehlen  wird. 

Die  erste  Schwierigkeit  dürfte  von  keiner  großen  Bedeutung  sein 
wenn  für  das  Riechorgan  die  bekannten  Gesetze  von  Weber  undFeohner 


1,  W.Wundt,  Physiologische  Psychologie.  Leipzig  187'..  S.  302. 
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sich  bewähren,  wenn  also  die  Empfindung  nicht  dem  Reize,  sondern 
der  relativen  Vermehrung  des  Reizes  proportional  zunimmt.  In  diesem 
Falle  würde  der  Fehler  bei  unseren  Vergleichungen  für  starke  Ge- 
rüche relativ  nicht  größer  sein,  als  für  schwache.  Eine  noch  nicht 
abgeschlossene  Reihe  von  Bestimmungen  scheint  darauf  hinzuweisen,  dass 
die  Abweichungen  von  Weber's  Gesetz  hier  nicht  bedeutend  sein 
dürften. 

Ebensowenig  darf  man  der  zweiten  dieser  Schwierigkeiten  eine  zu 
große  Bedeutung  beilegen.  Die  besagte  Ermüdung  kann  ja  in  den 
ineisten  Fällen  durch  vielmalige  Wiederholung  des  Versuches  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  vermieden  werden.  Überdies  kommt  die  Eigenschaft, 
den  Riechsinn  abzustumpfen,  nicht  allen  Gerüchen  in  gleichem  Maße  zu. 
Ich  habe  bereits  verschiedene  kennen  gelernt,  welche  nur  wenig  ermü- 
den, so  der  Geruch  des  vulkanisierten  Kautschuks,  für  welchen  Stoff 
z.  B.  das  psychophysische  Gesetz,  dass  die  Empfindungen  wirklich  wie 
die  Logarithmen  der  Reize  zunehmen,  mir  nach  unmittelbar  nacheinander 
angestellten  Versuchen  vollständig  gültig  schien. 

In  dem  oben  als  Beispiel  gewählten  Falle  macht  die  Messung  so  ge- 
ringe Schwierigkeit,  dass  sie  eine  höchst  einfache  physikalische  Aufgabe 
genannt  werden  kann.  Größere  Überlegung  erfordert  bereits  die  Schätzung 
eines  Geruches,  der  nicht,  wie  soeben  angenommen  wurde,  in  einem 
beschränkten  Räume  eingeschlossen  ist,  sondern  sich  frei  im  offenen 
Räume  verbreitet.  Wo,  in  welcher  Entfernung  von  der  Riechquelle  wird 
man  die  Beobachtung  anzustellen  haben?  Es 'ist  klar,  dass  die  Intensität 
bei  vollkommen  unbewegter  Luft  mit  der  Entfernung  abnehmen  wird. 
Dieser  Abfall  hängt  von  der  Diffusionsconstante ,  sowie  von  der  Menge 
des  Riechstoffes  ab,  welche  an  der  Geruchsquelle  fortwährend  frei  wird*). 
Übrigens  werden  Strömungen  in  der  Atmosphäre  kaum  je  fehlen,  wo- 
durch vor  allem  eine  höchst  unregelmäßige  Complication  entsteht.'  Man 
wird  darum  nicht  daran  denken  dürfen,  Intensitätsbestimmungen  anders 
als  von  einem  bestimmt  umschriebenen  Punkte  aus  vorzunehmen  Man 
glaubte  früher 2)  wohl  mit  Entfernungen  rechnen  zu  können,  allein  das 
Unstatthaite  eines  solchen  Verfahrens  wird  jetzt  einleuchtend  sein  wenn 
man  absichtlich  Versuche  über  die  Verbreitung  der  Gerüche  im  freien 
Räume  anstellt»).  Wir  werden  vorläufig  nichts  anderes  bezwecken  kön- 
nen, als  Messungen  an  einem  bestimmten  Platz  und  auch  nur  dann 
vorzunehmen,  falls  nicht  ein  allzugroßer  Wechsel  der  Intensität  an  sol- 
cher Stelle  bemerkt  wird.    Die  Methoden,  welche  hierbei  in  Anwendung 

ö 

1)  Siehe  Betreffendes  im  II.  Abschnitte. 

berichtende?  Akad  f°dificationen  des  Geruchssinnes.    Wiener  Si.zungs- 

Dericht de.  Akad.  d  W.ssensch.  Mathem.-naturhist.  Classe.  1851.  S.  322 
3)  Siehe  II.  Abschnitt. 
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kommen,  unterscheiden  sich  in  keiner  wesentlichen  Weise  von  den  eben 
beschriebenen  Verfahren. 

Unsere  gegenwärtigen  Betrachtungen  gewinnen  eine  neue  Erweiterung, 
wenn  wir  uns  nicht  auf  willkürlich  gewählte,  auf  in  vollkommen  be- 
kannter Weise  hervorgebrachte  Gerüche  beschränken,  sondern  uns  auch 
bemühen,  die  Intensität  eines  zufällig  wahrgenommenen  Duftes  zu  schätzen. 
Um  dann  ein  einigermaßen  verlässlicheres  Resultat  zu  erhalten,  wird  man 
Riechmesser  anfertigen  müssen,  die  in  Betreff  der  Qualität  des  Geruches 
vollkommen  oder  so  genau  als  möglich  mit  dem  Dufte  übereinstimmen, 
dessen  Messung  man  beabsichtigt,  was  in  den  meisten  Fällen  wohl  aus- 
führbar sein  dürfte.    Es  lassen  sich  ja  die  Cylinder  für  unseren  Ap- 
parat aus  beinahe  allen  Stoffen  formen.    Wenn  man  einen  festen  Stoff 
nicht  unmittelbar  in  seiner  ursprünglichen  Gestalt  verwenden  kann,  so 
wird  es  jederzeit  möglich  sein,  ihn  gepulvert  durch  ein  Bindemittel  zu 
einer  Masse  von  zweckmäßiger  Consistenz  zu  verarbeiten.   Von  Gerüchen, 
welche  am  bequemsten  in  flüssiger  Form  hergestellt  werden,  pflege  ich 
eine  möglichst  entsprechende  Auflösung  zu  machen  und  in  dieser  einen 
Papierstreifen  zu  tränken.    Man  kann  dann  durch  Einschieben  eines 
solchen  gesättigten  Papiers  in  ein  Glasrohr,  welches  den  Cylinder  des 
Riechmessers  zeitweilig  ersetzt,  wieder  über  so  viele  Intensitäten  ver- 
fügen, als  man  für  nötig  erachtet.   Für  die  endgültigen  Bestimmungen 
könnte  man  auch,  obwohl  es  mehr  Zeit  erfordern  würde,  einen  olfacto- 
metrischen  Cylinder  aus  porösem  Porzellan  mit  jenen  Auflösungen  tran- 
ken   Wir  können  sogar,  wenn  uns  nur  Gerüche  in  gasförmigem  Zu- 
stande zur  Verfügung  stehen,  sie  in  einer  oder  der  anderen  We.se  fest- 
halten   Bisweilen  geschieht  dies  einfach  durch  Papier  [%.  B.  Tabakgeruch , 
durch  Leinwand  (einige  fötide  Düfte  %  durch  Leder  (Amberduft) ,  auch 
vielfältig  durch  Paraffin.    Letzterer,  beinahe  geruchlose  Stoff  findet  in 
der  Parfumerienindustrie  ausgebreitete  Verwendung,  um  Blumengeruche 
festzuhalten.    Alle   diese  verschiedenen  Verfahren  stehen  zu  Diensten. 
Es  ist  Sache   der  Technik,   wie  man  in  einem  besonderen  Falle  am 
schnellsten  den  beabsichtigten  Zweck  erreicht:  die  Herbeischaffung  eines 
Riechmessers,  in  welchem  die  Qualität  des  Geruches  möglichst  gen.« 
iener  der  zu  messenden  Geruchsart  entspricht. 

1     Ich  nahm  davon  Abstand,   die  Methode  für  diese  mehr  —en- 
tsetzten Probleme  auszuarbeiten,   da  sie  rein  physikalischer  A  t  sind 
und  deren  Lösung  für  physiologische  Untersuchung  „upc rtUU* ;  ke,  n 
unmittelbare  Bedeutung  hat.    Doch  schien  es  mir  nu  h  ch,    h  u  . 
das  Princip,  worauf  die  Messungen  der  Geruchsstä  kn  " 
Überzeugung  sich  stützen  sollen,  in  Kürze  zu  erörtern.  Die  Messung 

„  Wie  bekannt,  haftet  der  Leichengerucl,  .ange  an  den  Kleidern  der  Anatomen. 
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der  Gerüche  und  Düfte  hat  für  die  Beantwortung  einiger  praktischer 
Fragen  unzweifelhaften  Wert,  denn  der  Geruch  ist  eine  Eigenschaft, 
welche  viel  enger  an  die  chemische  Zusammensetzung  der  Materie  ge- 
bunden ist,  als  die  Farbe,  deren  man  zu  quantitativen  Bestimmungen  so 
häufig  sich  bedient. 

Die  Odorimetrie  ist  daher  in  letzter  Instanz  die  Vergleichung  der  Ge- 
rüche untereinander  nach  der  Quantität.  Eine  notwendige  Bedingung 
dabei  ist,  dass  die  Qualität  der  zu  untersuchenden  und  zu  vergleichen- 
den Gerüche  dieselbe  sei.  Maßstab  kann  die  Olfactie  sein,  d.  h.  das 
minimum  perceptibile  des  fraglichen  Geruches.  Es  zeigt  sich  dann  wün- 
schenswert, ferner  die  Olfactie  in  physikalischen  Größen  auszudrücken, 
damit  man  sie  zurückfinden  und  anderen  mitteilen  kann.  Dennoch  bleibt 
der  Beizschwellenwert  immer  eine  physiologische  Größe  und  kann  allein 
unter  vorher  verabredeten  Bedingungen  mit  physikalischen  Größen  in 
Verbindung  gebracht  werden.  Man  kann  z.  B.  sagen,  man  wünsche  die 
Olfactie  in  Dampfdichtigkeiten  auszudrücken;  das  heißt,  dass  das  Biechgas 
in  der  angegebenen  Verdünnung  eingeatmet  gerade  eine  minimale  Biech- 
wahrnehmung  auslöst.  Unbestimmt  und  wechselnd  bleibt  dabei  leider 
die  Art  und  Weise  des  Einatmens,  und  doch  ist  die  Untersuchung  der 
Olfactienwerte  in  Dampfdichtigkeiten  unzweifelhaft  die  beste,  gleichgültig, 
ob  man  letztere  durch  Verdampfung  einer  kleinen  Menge  in  einem  ge- 
messenen Baume  (Valentin,  Passy)  oder  durch  Verdünnung  des  ge- 
sättigten (verdichteten)  Dampfes  (Zwaardemaker)  bestimmt. 

Zunächst  an  diese  Messmethoden  reiht  sich  das  Ausdrücken  der  01- 
factien  in  genetischen  Einheiten.  Dieses  ist  für  feste  wie  für  flüssige 
Biechstoffe  dann  an  ihrer  Stelle,  wenn  diese  Körper  so  stark  rie- 
chen, dass  es  unmöglich  ist,  die  Dampfdichtigkeit  des  Biechgases  in 
dem  Augenblicke,  in  welchem  die  Beizschwelle  erreicht  wird,  zu  be- 
stimmen. 

Hat  man  den  Olfactienwert  durch  eines  der  oben  erwähnten  Verfah- 
ren gefunden,  so  wird  alles  Übrige  keine  großen  Schwierigkeiten  machen. 
Es  wird  stets  auf  technische  Kunstgriffe  ankommen,  welche  in  einem 
Falle  leicht  zu  erfinden  sind,  in  einem  anderen  einiges  Nachdenken  ver- 
ursachen werden.  Das  einfachste  wird  meistens  sein,  den  zu  unter- 
suchenden Geruch  so  oftmals  zu  verdünnen  oder  von  den  fraglichen 
Stoffen  so  kleine  Mengen  abzumessen,  dass  ihre  Biechkraft  unter  den 
Bedingungen  des  Experiments  der  Olfactie  entspricht.  Ein  andermal 
wird  man  den  zu  untersuchenden  Geruch  mit  einer  bestimmten  Anzahl 
von  Olfactien  vergleichen  und  auf  diese  Weise  den  beabsichtigten  Zweck 
erreichen.  Je  näher  der  Beizschwelle,  um  so  genauer  die  Verglei- 
chung, und  so  wird  also  die  erste  Methode,  falls  sie  anwendbar ,  "der 
zweiten  vorzuziehen  sein.  Passy,  so  wie  ich  selbst,  verwerteten  daher 
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unabhängig  von  einander  das  erste  Verfahren  bei  Berechnung  der  Riech- 
kraft der  normalen  Fettsäuren. 

Auch  im  II.  Abschnitte,  als  wir  die  Riechkraft  des  gelben  Wachses 
bei  verschiedenen  Temperaturen  untersuchten,  wählten  wir  diese  Methode. 
Dr.  Reuter  und  ich  machten  davon  Anwendung,  als  wir  die  Intensität 
des  Duftes  der  Riechcylinder  aus  verschiedenen  festen  Stoffen,  namentlich 
jener  aus  Kautschuk,  aus  Ammoniacum-Guttapercha  und  aus  Sumbul  zu 
bestimmen  suchten.  Mesnard  hingegen  bediente  sich  des  anderen 
'incipes,  als  er  seine  Parfüms  durch  Terpentindämpfe  compensiertc. 
Dabei  wurde  gleichwohl  die  Ungenauigkeit  der  Vergleichung  zweier 
starken  Gerüche  vermieden,  eben  dadurch,  dass  er  die  gegenseitige  Auf- 
hebung der  zwei  Geruchseindrücke  sich  zu  Nutze  machte.  Indessen  wird 
es  dabei  notwendig  sein,  eine  Hypothese  zu  Hilfe  zu  nehmen,  welche 
wir  noch  nicht  für  alle  Fälle  für  erwiesen  halten  können  (man  vgl. 
X.  Abschnitt  .  Für  die  allgemeine  Physiologie  sind  vielleicht  einige 
odorimetrische  Messungen  bereits  jetzt  von  so  greifbarem  Nutzen,  dass 
es  der  Mühe  lohnen  mag,  derselben  hier  noch  mit  einigen  Worten  zu 
erwähnen.  Wir  meinen  in  erster  Reihe  die  Odorimetrie  des  Harns  und 
in  zweiter  jene  der  Milch. 

Die  Wichtigkeit  der  ersteren  braucht  nicht  hervorgehoben  zu  werden. 
Denn  sowohl  die  zufällig  im  Harne  vorkommenden  Riechstoffe  als  die 
darin  constant  vorhandenen  beanspruchen  in  mehr  als  einer  Hinsicht 
unser  Interesse.'  Unter  den  accidentellen  Riechstoffen  in  demselben  sind 
der  Veilchengeruch  nach  Terpentin  gebrauch ,  der  Mercaptangeruch  nach 
Genuss  von  Spargel  die  bekanntesten.  Eine  quantitative  Bestimmung 
dieser  Stoffe  im  Harne  ist  nach  chemischer  Methode  ungemein  schwierig, 
odorimetrisch  eine  höchst  einfache  Aufgabe. 

Wichtiger  als  die  zufälligen  Riechstoffe,  welche  im  Harne  von  der 
Nahrung  herrühren,  erscheinen  die  Riechstoffe,  welche  im  Fieberzustande, 
bei  Infectionskrankheiten  u.  s.  w.  vorkommen.  Die  Qualität  des  Geruches, 
welche  dieselben  abgeben,  lässt  sich  nur  bei  allmählicher  Verdünnung 
genauer  erforschen  und  wir  verwenden  also  zu  diesem  Zwecke  am 
besten  einen  mit  Harn  getränkten  olfactometrischen  Cylinder,  welcher 
gestattet,  die  aufeinander  folgenden  Verdünnungen  sehr  schnell  unter 
einander  zu  vergleichen.  Auf  diese  Beobachtungen  wollen  wir  hier 
jedoch  nicht  weiter  eingehen,  ebensowenig  auf  die  noch  fast  ganz  unbe- 
kannte chemische  Zusammensetzung  der  hier  in  Betracht  kommenden 
Stoffe  '),  sondern  uns  direct  der  quantitativen  Bestimmung  zuwenden.    ^  ir 


1)  Es  wurde  in  letzter  Zeit  noch  durch  die  schönen  Untersuchungen  von  .I  aUsch  s 
sichergestellt,  dass  flüchtige  Fettsäuren  im  Horn  vorkommen,  nämlich  normal 
Ameisensäure  und  Essigsaure  und  auch  Oxyde  von  Propionsäure  und  Bultersaure, 
bei  Infectionskrankheiten  auch  Valeriansiiure. 


XI.   Die  Odorimetrie. 


185 


gelangen  ganz  abgesehen  von  der  quantitativen  Differenzierung  zu  der- 
selben, wenn  wir  vorläufig  einlach  den  o  do  ri  m  e  tr  i  s  ch  en  Coeffi- 
cienten des  Harnes  feststellen.  Ich  schlage  vor,  mit  diesem  Ausdruck 
das  Verhältnis  zu  bezeichnen,  welches  zwischen  dem  Olfactienwert  des 
Harnes  in  Centimetern  und  I  cm  Cylindeiiänge  besteht.  Wenn  wir  z.  B. 
uns  einen  Harn  denken,  welcher  in  einem  Porzellancylinder  aufgenommen 
bei  y2  cm  eine  minimale  Geruchsempfindung  giebt,  so  haben  wir  einen 
Coefficienten  =  2 ;  wurde  aber  erst  bei  2  cm  die  Reizschwelle  erreicht, 
so  würde  dies  einen  Coefficienten  von  0,5  ergeben  u.  s.  w. 

Wir  haben  diese  Umschreibung  der  Riechkraft  eines  Harnes  der 
Bequemlichkeit  wegen  angenommen.  Wir  sind  bei  jeder  odorimetrischen 
Bestimmung  genötigt,  unsere  eigene  Riechschärfe  fortwährend  zu  contro- 
lieren.  Am  leichtesten  gelingt  dies  mit  Hilfe  des  Kautschukriechmessers, 
weil  dieser  Stoff  den  Geruchssinn  sehr  wenig  ermüdet  und  überdies 
nur  eine  geringe  Adhäsion  zur  gläsernen  Wand  des  Innenröhrchens 
hat.  Weil  ferner  die  gewöhnlichen  teils  physiologischen  teils  patholo- 
gischen respiratorischen  und  essentiellen  Anosmien  die  Geruchsschärfe  für 
alle  Geruchsqualitäten  gleichmäßig  herabsetzen,  so  genügt  es  vollkommen, 
solche  Controlversuche  für  eine  einzige  Qualität  anzustellen,  und  dann 
kann  man  sich  in  der  Wahl  derselben  gänzlich  von  technischen  Rück- 
sichten leiten  lassen.  Kein  Wunder  also,  dass  wir  fast  immer  zum 
Kautsch ukolfactometer  gegriffen  haben.  An  diesem  findet  sich,  wie 
bekannt,  die  normale  Reizschwelle  ungefähr  bei  I  cm.  Was  ist  also 
einfacher  als  die  Riechkraft  der  untersuchten  Flüssigkeit  mit  jener  des 
Kautschuks  zu  vergleichen?  Fast  unwillkürlich  kommt  man  dazu  und 
gewinnt  während  des  Experimentierens  die  Vorstellung  einer  2  mal,  3  mal, 
4  mal  größeren  oder  kleineren  Geruchsstärke,  welche  dem  Harne 
zukommt,  im  Vergleiche  mit  der  Geruchsintensität  des  Riechstoffes,  den 
man  vorübergehend  gewissermaßen  als  Normalriechstoff  gewählt  hat. 
Dieses  ist  die  praktische  Umschreibung  der  theoretischen  Definierung, 
welche  wir  soeben  für  den  Begriff  des  odorimetrischen  Coefficienten 
aufstellten.    Es  sei  erlaubt  hier  einige  Beispiele  anzuführen: 

\.  Normaler  Urin  in  vollkommen  frischem  Zustande.  Ein  sorgfältig  ausge- 
waschener poröser  Porzellancylinder  wird  während  zwei  Stunden  eingetaucht,  ober- 
Mchlich  abgetrocknet  und  zu  einem  Riechmesser  armiert.  Es  stellt  sich  heraus 
dass  e,n  Geruchssinn,  dessen  Olfactus  8/,  betragt>  also  ^  ma,  größer  ,st  a]g  ^ 
mal,  eme  eben  merkliche  Empfindung  eines  Harngeruches  wahrnimmt,  wenn  der 
Gyhnder  -2  cm  vorgeschoben  wird.  Ein  Geruchssinn  mit  Olfactus  =  1  würde  a)so 
eme  eben  merkliche  Empfindung  bei  3  cm  gehabt  haben.    Die  Riechkraft  die  es 

cZJlTlzTa^ a,s  jene  des  Norm—ks' de- 

S.   Ein  junger,  an  Dil.tatio  cordis  dextrl  leidender,  sonst  eesunder  Uta.  11.11 
Selber  «inrer  Dr..  ,„„  ,„,  speclflso„em  Craichlc. 
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Frei  von  Eiweiß  und  Zucker.  Ein  sorgfältig  ausgewaschener  poröser  Porzellancylin- 
der  wird  während  zwei  Stunden  eingetaucht,  oberflächlich  abgetrocknet  und  zu 
einem  Riechmesser  armiert.  Die  eben  merkliche  Empfindung  eines  Harngerucli- 
entsteht  für  einen  normalen  Geruchssinn  bei  V2  cm-  Temperatur  der  Stube  13"C. 
Der  odorimetrische  Coefficient  beträgt  hier  also  2 ,  d.  h.  die  Geruchsintensität  des 
Harns  zeigte  sich  2  mal  grüßer  als  jene  des  Kautschuks. 

3.  Ein  junger  Mann  mit  subacuter  seröser  Pleuritis.  Strohgelber  klarer  Urin 
1 020  specifischen  Gewichts.  Schwach  saure  Reaction.  Ein  sorgfältig  ausgewaschener 
poröser  Porzellancylinder  wird  während  zwei  Stunden  eingetaucht,  oberflächlich  ab- 
getrocknet und  zu  einem  Riechmesser  armiert.  Wenn  der  Cylinder  1'/2cm  vorge- 
schoben wird,  verspürt  man  einen  eben  merklichen  Harngeruch.  Der  odorimetrische 
Coefficient  beträgt  also  '?/3. 

4.  Ein  junger  Mann  mit  subacuter  seröser  Pleuritis.  Gelbroter,  durch  Urate 
elwas  getrübter  Urin  4  031  specifischen  Gewichts.  Frei  von  Eiweiß  und  Zucker.  Ein 
sorgfältig  ausgewaschener  poröser  Porzellancylinder  wird  während  zwei  Stunden 
eingetaucht,  oberflächlich  abgetrocknet  und  zu  einem  Riechmesser  armiert.  Ein  eben 
merklicher  Harngeruch  wird  wahrgenommen,  sobald  der  Cylinder  0,25  cm  vorge- 
schoben ist.  Der  odorimetrische  Coefficient  betrug  hier  also  4,  d.  h.  dieser  Harn 
besaß  eine  Riechkraft  4  mal  größer  als  Kautschuk. 

5.  Ein  junger  Mann  im  hoch  febrilen  Stadium  der  croupösen  Pneumonie.  Roter, 
etwas  trüber  Urin  4  027  specifischen  Gewichls,  worin  eine  Spur  Eiweiß  und  spectro- 
skopisch  nachweisbares  freies  Urobilin.  Ein  sorgfältig  ausgewaschener  poröser  Por- 
zellancylinder wird  während  zwei  Stunden  eingetaucht,  oberflächlich  abgetrocknet 
und  zu  einem  Riechmesser  armiert.  Ein  eben  merklicher  Harngeruch  zeigt  sich, 
sobald  der  Cylinder  3/4  cm  vorgeschoben  ist.  Der  odorimetrische  Coefficient  beträgt 
hier  also  V/3,  d.  h.  dieser  Harn  riecht  */3  mal  so  stark  als  Kautschuk. 

Das  Vorhergehende    zeigt   in   jedein  Falle,    dass   ein  absichtliches 
Studium  des  odoriinetrischen  Coefficienten  des  Harns  unter  verschiedenen 
normalen  Bedingungen,  und  weit  mehr  noch  im  pathologischen  Zustande, 
wahrscheinlich  höchst  eigentümliche  Thatsachen  ans  Licht  bringen  wird. 
Die  Unterschiede  in  unseren  Beispielen  sind  nämlich  so  groß,  dass  sie 
weit  über  die   von   den  Versuchsbedingungen   abhängigen  Variationen 
hinausgehen.    Sie  müssen  daher  im  Stoffwechsel  der  Personen  selbst 
begründet  sein,  und  entsprechen  vermutlich  einem  Bestandteile  desselben, 
welcher  auf  keine  andere  Weise  bis  jetzt  der  Untersuchung  zugänglich 
war     Denn  für  einen  Mischgeruch  ist  der  gewöhnliche  Harngeruch  doch 
viel  zu  constant.    Eher  könnten  wir  uns  denken,  dass  der  charakte- 
ristische Eieengeruch  des  Harns  öfters  teilweise  von  aus  der  Nahrung 
(Gemüse  u.  s.  w.)  übergangenen  Gerüchen  mehr  oder  weniger  maskiert 
wird     Die  Intensität  des  Nahrungsgeruches  kann  so  bedeutend  werden, 
dass  sie  den  Eigengeruch  des  Harns  sogar  ganz  verdeckt    Dann  treten 
die  Nahrungsgerüche  in  den  Vordergrund,  und  wenn  deren  mehrere 
vorhanden  sind,  wird  das  Zustandekommen  eines  Mischgeruchs  nicht  zu 
den  Unmöglichkeiten   gehören.    Durch  diesen  Umstand  verspricht  die 
Odorimetrie  in  acuten  pathologischen  Fällen,  wenn  gar  kerne  oder  am 
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einheitliche  Nahrung  genommen  wird,  z.  B.  Milch,  am  ehesten  übersicht- 
liche Resultate.  Die  Odorimetrie  bei  mehr  zusammengesetzter  Nahrung 
ist  vorläufig  ein  ungemein  compliciertes  Problem. 

Es  wird  schon  jetzt  wichtig  sein,  gerade  mit  Rücksicht  auf  die  Odori- 
metrie in  acuten  Krankheiten  die  Gerüche  in  der  Milch  qualitativ  und 
quantitativ  näher  zu  untersuchen.  Diese  Aufgabe  ist  nicht  so  ganz  leicht, 
weil  sich,  abgesehen  von  zufälligen  ünreinlichkeiten,  von  den  Gefäßen 
anhaftenden  Riechstoffen,  neben  dem  gewöhnlichen  Milchgeruch  der  Kuh- 
milch fast  immer  ein  Moschusgeruch  bemerkbar  macht,  welcher  viel- 
leicht mit  dem  MiLchgeruch  in  Wettstreit  tritt.  Dieser  Moschusgeruch 
fehlt  in  der  Frauenmilch.  Er  kann  in  der  Kuhmilch  besonders  deutlich 
werden  durch  leichtes  Erwärmen  unter  Hinzufügung  von  ungefähr 
gleichen  Teilen  Kalkwasser.  Auch  entstehen  bedeutende  technische 
Schwierigkeiten,  weil  die  porösen  Cylinder  sich  nach  Beendigung  des 
Versuchs  nur  mühsam  vom  Milchfett  befreien  lassen,  und  dies  ist  doch 
unbedingt  notwendig,  wenn  man  mit  dem  Cylinder  einen  neuen  Versuch 
anstellen  will  l).  Unüberwindlich  sind  jedoch  alle  diese  Schwierigkeiten 
nicht,  und  mit  einiger  Ausdauer  wird  es  ohne  Frage  gelingen,  die  Odori- 
metrie der  Milch  so  weit  durchzuführen,  dass  man  die  Riechstoffe  dieses 
Secretionsproducts  ungefähr  kennen  lernt  und  damit  bei  genaueren 
Bestimmungen  des  odorimetrischen  Coefficienten  eines  Harns  bei  einer 
Milchdiät  Rechnung  tragen  kann.  Eine  erschöpfende  Behandlung  des 
Gegenstandes  jedoch  würde  wieder  eine  Untersuchung  nach  den  Nahrungs- 
riechstoffen,  welche  in  die  Milch  übergehen,  voraussetzen. 


1)  Vielleicht  verdient  es  angesichts  dieser  Schwierigkeiten  den  Vorzug,  die  qua- 
litativen Untersuchungen  vorläufig  nicht  an  der  Milch  selbst,  sondern  am  Harn  einer 
Versuchsperson  vorzunehmen,  welche  man  1  oder  2  Liter  Milch  genießen  lässt.  Der 
Eigengeruch  der  Milch  wird  dann  im  Harn  deutlich  wahrnehmbar  sein  und  Auf- 
nahme in  einem  olfactometrischen  Cylinder  zulassen,  ohne  von  den  Fettkügelchen 
gestört  zu  werden.  Nur  soll  man  dessen  bewusst  sein,  dass  man  in  diesem  Falle 
nur  den  Überschuss  des  Dufles  wahrnimmt,  welcher  von  dem  compensierenden 
Eigengeruch  des  Harnes  nicht  verdeckt  wird. 
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XII.  Unterschiedsschwelle.  Reactionszeit,  Ermüdung. 

A.  Uiitersckieclsscliwelle. 

Durch  Graduierung  des  Reizes  mit  dem  Riechmesser  werden  einige 
Fragen  der  Lösung  zugänglich,  welche  bislang  derselben  noch  harrten. 
Wir  wollen  diese  Probleme  hier  kurzweg  erwähnen  und  die  Methode, 
nach  welcher  die  Lösung  angestrebt  werden  soll,  wenigstens  in  ihren 
llauptzügen  zu  erörtern  suchen.  In  erster  Linie  forciert  unter  den 
genannten  Fragen  das  Verhältnis  zwischen  Reiz  und  Empfindung  unser 
Interesse.  A  priori  ist  es  in  Analogie  mit  anderen  Sinnesorganen  nicht 
wahrscheinlich,  dass  einem  zweimal  größeren  Reize  auch  ein  zweimal 
tieferer  Eindruck,  eine  zweimal  größere  Reizung  entsprechen  wird.  Im 
Gegenteil  es  ist  zu  erwarten,  dass  mit  der  Zunahme  des  Reizes  die 
Intensität  der  Empfindung  wohl  zunehmen,  aber  nicht  in  demselben 
Maße  vermehrt  wird.  Diese  Verhältnisse  zeigen  sich  am  deutlichsten, 
wenn  man  nach  der  Methode  der  eben  merklichen  Unterschiede  die 
sogenannte  » Unterschiedsschwelle«,  die  geringste  Zugabe  aufsucht,  welche- 
noch  eine  Veränderung  in  der  Intensität  des  Reizes  hervorbringt.  Eine 
solche  Untersuchung  gelingt  am  besten  mit  einem  Gerüche,  der  den 
Geruchssinn  weder  sehr  ermüdet  noch  einen  Nachgeruch  zurücklässt, 
welcher  die  nachfolgenden  Wahrnehmungen  beeinträchtigen  könnte.  Wir 
besitzen  im  vulkanisierten  Kautschuk  einen  derartigen  Geruch.  Hat  man 
es  mit  Reizen  zu  thun,  die  sehr  dicht  am  normalen  minimum  perceptibile 
liegen,  welche  nur  um  ein  Geringes  größer  oder  kleiner  als  dieses  sind, 
so  verursacht  eine  Verschiedenheit  von  0,7  cm  der  Cylinderlänge  bereits 
einen  deutlichen  Unterschied.  Rei  etwas  größeren  Reizen,  welche  im 
Riechmesser  zwischen  2  und  5  cm  liegen,  wird  die  Zugabe  bereits  größer 
sein  müssen,  um  deutlich  wahrnehmbar  heißen  zu  können.  Eine  Ver- 
mehrung um  1,5  cm  wurde  in  6  Malen  viermal  mit  Sicherheit  erkannt; 
zweimal  blieb  man  im  Ungewissen.  Für  Reize,  die  im  Riechmesser 
zwischen  5  und  9  cm  liegen,  müssten  die  Veränderungen  noch  viel 
größer  gemacht  werden;  3,5  cm  wurden  unter  diesen  Umständen  noch 
ebenso  häufig  erkannt  als  nicht  erkannt. 

Es  ist  selbstsprechend,  dass  man  aus  diesen  und  noch  einigen  anderen 
Wertziffern,  die  ich  verzeichnen  konnte  keine  numerischen  Schluss- 
folserunsen  ziehen  darr.    Sie  regen  jedoch  sehr  zu  einer  umfassenderen 


1)  0.  a.  auch  im  Abschnitte  über  Odorimetrie,  in  welchem  die  Unterschieds- 
schwellen für  Wachs  angegeben  sind. 
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Untersuchung  an,  um  die  Gültigkeit  des  We  b  er  'sehen  Gesetzes  genauer 
zu  prüfen,  nach  welchem  die  Empfindung  den  Logarithmen  des  Reizes 
proportional  zunehmen  soll  ').  Der  eben  genannte  Versuch  und  derjenige, 
wovon  im  Abschnitt  über  die  Odorimetrie  die  Rede  war.  wurden  nach 
Fechner's  »Methode  der  eben  merklichen  Unterschiede«  angestellt. 
Wir  ließen  einen  Normalreiz  r  einwirken,  und  nachher  einen  erhöhten  oder 
verminderten  Reiz  ?*',  den  wir  derartig  wählten,  dass  er  gewiss  die  Grenze 
»des  Ebenmerklichen«  überschritt.  Dann  wurde  r'  bis  zur  Grenze  ver- 
ringert, an  welcher  er  sich  »eben  merklich«  von  r  unterscheidet,  wodurch 
man  bei  der  Restimmung  der  genannten  Grenzwerte  durch  einige  hin- 
und  hergehende  Versuche  den  Punkt  zu  finden  sucht,  wo  «der  eben 
merkliche  Unterschied«  einen  bestimmten,  für  alle  Wahrnehmungen  einer 
gewissen  Versuchsreihe  constanten  Wert  besitzt.  Da  es  sich  um  »Vor- 
versuche« handelte,  war  dieses  Verfahren  unzweifelhaft  zweckmäßig. 

Wundt  bemerkt  jedoch,  dass  unsere  Methode  große  Nachteile  für 
genauere  Bestimmungen  mit  sich  führe,  vor  Allem  die  Unsicherheit  in 
der  Wahl  des  intensiveren  Reizes  ?  ',  wodurch  dass  Sinnesorgan  und  die 
Aufmerksamkeit  unnötiger  Weise  ermüdet  wird,  wenn  man  anfänglich  die 
Grenze  des  »Ebenmerklichen«  weit  überschreitet;  ferner  das  Tatonnieren, 
wodurch  man  die  Grenze  zu  finden  sucht,  und  welches  schwerlich  mit 
genügender  Gleichförmigkeit  bei  den  verschiedenen  Versuchen  ausgeführt 
werden  kann.  Aus  diesen  Ursachen  empfiehlt  Wundt  folgendes  Ver- 
fahren, welches  er  die  Methode  der  »Minimaländerungen«  nennt2). 

Anfangs  wird  r  =  ?•'  angenommen,  dann  verringert  man  den  Reiz  in 
unmerklichen  Übergängen  so  lange,  bis  r'  größer  als  r  erscheint.  Dieser 
Punkt  wird  angemerkt,  und  sogar  der  Sicherheit  halber  noch  etwas  weiter 
verlegt.  Hierauf  wird  r'  allmählich  abgeschwächt,  bis  der  Punkt,  wo  r  und 
r'  gleich  stark  scheinen,  erreicht  ist.  Auch  dann  geht  man  der  Sicherheit 
willen  noch  etwas  über  diesen  Punkt  hinaus.  So  erhält  man  zwei  Werte, 
die  Wundt  mit  r'0  und  r"0  bezeichnet,  während  er  deren  arithmetisches 
Mittel  r0  nennt.  Auf  gleiche  Weise  geht  man  von  dem  Punkt  r  nach 
abwärts,  und  erhält  so  wieder  ein  arithmetisches  Mittel  ru.  Beide  Mittel 
geben  unmittelbar  die  »Schwellenwerte«.  Ersteres  Mittel  verschafft  die 
von  Wundt  sogenannte  »obere  Unterschiedsschwelle«: 

Die  obere  Unterschiedsschwelle:    J  r0  =  r0  r. 

Das  zweite  Mittel  liefert  die  sogenannte  »untere  Unterschiedsschwelle«: 
Die  untere  Unterschiedsschwelle:  J  ru  =  r  —  ru. 
^Solche  Versuchsreihen,  die  jedesmal  ein  zf  r0  und  ein  J  ru  liefern, 

4)  Über  die  principielle  Gültigkeit  des  Weber' sehen  Gesetzes  vgl  C  Müller 
lsychophysische  Untersuchungen.   Archiv  für  Physiologie.  1889.  Suppl LS  <30 
2)  W.  Wundt,  Philosophische  Studien.  -1883.  Bd.  I.  Heft  4.  S.  536. 
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werden  nun  für  jeden  Wert  des  r  mehrmals  angestellt.  Man  hat  dann 
Gelegenheit,  gute  «Mittelwerte«  zubekommen  und,  wenn  nötig,  constante 
Fehler  auszuscheiden,  wobei  dann  hauptsächlich  der  constante  Fehler 
durch  Vergleichung  eines  unmittelbaren  Eindruckes,  mit  dem  Erinnerungs- 
bilde, wie  es  hier  immer  stattfinden  muss,  berücksichtigt  wird. 

Ich  habe  mich  von  der  Ausführbarkeit  dieser  Methode  beim  Experi- 
mentieren mit  dem  Riechmesser  überzeugt.  Nur  muss  man  einen  Olfacto- 
meter  wählen,  bei  welchem  die  Adhäsion  l)  auf  ein  Minimum  reduciert 
ist,  sonst  würde  das  Reinigen  zwischen  zwei  auf  einander  folgenden 
Bestimmungen  zu  zeitraubend  werden,  und  man  würde  dann  gezwungen 
sein,  zwei  vollkommen  gleiche  und  gleichförmige  Instrumente  zu  gebrau- 
chen, an  deren  jedem  nur  einmal  aspiriert  wird.  Dies  bringt  jedoch  be- 
deutende Gomplicationen  in  die  Versuchseinrichtung,  daher  ich  vorläufig 
vorziehe,  mit  einem  und  demselben  Riechmesser,  an  dem  zu  wiederholten 
Malen  nach  einander  gerochen  wird,  zu  experimentieren.  Das  Anhaften 
des  Riechstoffes,  welches  man  niemals  ganz  vermeiden  kann,  veranlasst 
dann  allerdings  Fehlerquellen,  allein  es  wird  der  Einfluss  der  Adhäsion, 
wenn  man  nicht  mit  allzunahe  an  der  Riechschwelle  liegenden  Reizen 
experimentiert,  verhältnismäßig  gering  sein  und  kann  dann  für  einige  Stoffe 
ganz  außer  Betracht  kommen.  Letzteres  wird  bei  Stoffen  der  Fall  sein,  die 
weder  in  Wasser  löslich  sind,  und  daher  nicht  in  der  capillären  Feuch- 
tigkeitsschicht, welche  die  Innenfläche  des  Riechrohres  bekleidet,  sich  auf- 
lösen  können,  noch  an  der  Glasoberfläche  condensieren.  Diesen  Erforder- 
nissen entspricht  ziemlich  gut  der  Kautschukriechmesser.  Nur  nach 
zahlreichen  Aspirationen  wird  der  Innenwand  des  Riechrohres  so  viel 
Kautschukgeruch  anhaften,  dass  das  Rohr,  vom  Cylinder  entfernt,  bereits 
einen  schwachen  Geruchseindruck  verschafft.  Experimentiert  man  mit 
einem  Reiz  r  =  3  Olfactien,  so  steigt  derselbe  allmählich  bis  r  +  i  =  4 
Olfactien.  Es  muss  also  eine  Correction  angebracht  werden,  die  leicht 
zu  berechnen  ist.  Man  beginnt  seine  Versuche  mit  Bestimmungen  über 
die  Unterschiedsschwelle  bei  r  =  3  Olfactien  und  endigt  mit  Bestimmungen 
bei  r  =  4  Olfactien.  Die  erhaltenen  Werte  für  J  r0  und  J  ru  werden 
also  in  eine  Reihe  geordnet  werden  können,  in  welcher  die  durch 
Adhäsion  verursachte  Störung  sogleich  ersichtlich  wird. 

Wählt  man  jedoch  Riechmesser,  deren  riechender  Bestandteil  eine 
größere  Löslichkeit  im  Wasser  besitzt,  oder  stark  am  Glase  condensiert, 
so  wird  r  in  der  darauffolgenden  Aspiration  so  veränderlich,  dass  die 
Methode  der  Minimaländerungen  nicht  mehr  ausführbar  scheint.  Dann 
bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  zur  Methode  der  »eben  merklichen 
Unterschiede«  zurückzukehren. 

1)  Siehe  Abschnitt  über  »Olfactometrische  Technik«. 
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Mittels  einer  anderen  olfactometrischen  Methode  als  der  unserigen, 
z.  B.  mit  der  Passy's,  Bestimmungen  der  Unterschiedsschwelle  anzu- 
stellen, scheint  ohne  höchst  complicierte  Einrichtungen  feist  unmöglich, 
wenigstens  wenn  man  der  Versuchsbedingungen  Herr  bleiben  will  und 
die  Fehler  quantitativ  zu  beurteilen  wünscht. 

Die  Frage  der  «Unterschiedsschwelle«  ist  für  die  Physiologie  des 
Geruches  von  besonders  großer  Bedeutung,  da  in  jüngster  Zeit  seitens 
der  französischen  Forscher  eine  Unterscheidung  eingeführt  wurde,  welche 
meines  Erachtens  nur  mit  der  Kenntnis  der  »Unterschiedsschwelle«  ver- 
ständlich werden  kann. 

Jacques  Passy  teilte  am  19.  März  1892  der  Societe  de  Biologie  in 
Paris  l)  die  Verdünnungen  mit,  in  welchen  eine  Anzahl  von  Stoffen  noch 
eben  gerochen  werden  können.  Er  fand  dies  minimum  perceptibile 
erreicht,  wenn  in  einem  Liter  Luft  die  folgenden  Mengen  anwesend 


waren : 

Kampfer   5  Tausendstel  mg 

Äther   1 

Citfal  .........  0,5  —  0,1 

Heliotropin   0,1  —  0,05 

Kumarin   0,05  —  0,01 

Vanillin   0,005  —  0,0005 

Moschus   0,001 


Moschus  artificialis  (Bauer)    0,00001—  0,000005 

Der  Leser  wird  der  Gerüche  dieser  Stoffe  unzweifelhaft  sich  erinnern 
können,  und  Passy  macht  davon  Gebrauch,  um  auf  den  Unterschied 
aufmerksam  zu  machen  zwischen  dem,  was  er  Riechkraft  (»pouvoir  odo- 
rant«)  und  Intensität  des  Geruches  nennt.  In  meiner  Nomenclatur  haben 
beide  Wörter  die  gleiche  Bedeutung,  aber  Passy  wünscht  einen  Unter- 
schied zu  machen. 

Die  Riechkraft  oder  Duftkraft  ist  einfach  umgekehrt  proportional  zum 
minimum  perceptibile.  Hiergegen  ist  nichts  einzuwenden,  denn  es  ist 
die  gangbare  Definition.  Aber  die  andere  Bezeichnung  macht  neue  Vor- 
stellungen notwendig.  Die  neue  Definition  beruht  in  erster  Reihe  auf 
der  subjectiven  Auffassung:  »Tout  le  monde  sent  que  le  camphre,  le 
citron,  la  benzine  sont  des  odeurs  fortes,  la  vanille,  l'iris  des  odeurs 
faibles«  2);  doch  hat  die  Vanille  eine  tausendmal  größere  Riechkraft  als 
der  Kampfer. 

Nebst  diesen  subjectiven,  wenig   überzeugenden   Merkmalen  zählt 

1)  Comptes  rendus  de  la  Societe  de  Biologie.  1S92.  S.  240. 

2)  ..Jedermann  fühlt,  dass  Kampfer,  (Zitrone,  Benzol  starke,  Vanille,  Veilchenwur- 
zel schwache  Gerüche  sind.« 
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Passy  glücklicher  Weise  noch  einige  andere  objective  Kennzeichen  zur 
Unterscheidung  auf: 

1)  Die  deutliche  »Unterschiedsschwelle«,  w  elche  aufeinanderfolgende 
steigende  Concentrationen  intensiver  Gerüche  wie  Kampher-  und 
Citronengeruch  bieten.  Dagegen  geben  schwache  Gerüche,  wie 
Vanille  und  Kurnarin,  unter  diesen  Umständen  nur  unbestimmte 
Unterschiede,  und  man  erreicht  bald  ein  Maximum,  über  welchem 
der  Geruch  wohl  unangenehm,  aber  nicht  kräftiger  wird. 

2)  Individuelle  Unterschiede  bestehen  vorzüglich  für  schwache 
Gerüche,  wie  Vanille,  Heliotropin,  Moschus.  Einige  Personen 
erhalten  sogar  niemals  einen  kräftigen  Eindruck  von  ihnen. 

3)  Nur  bei  den  schwachen  Gerüchen  stellen  sich  die  täglichen 
Schwankungen  der  Riechschärfe  ein. 

4)  Ermüdung  beeinflusst  bedeutend  mehr  die  schwachen  als  die 
intensiveren  Gerüche. 

5)  Der  intensivere  Geruch  verhüllt  den  schwächeren. 

Wenn  wir  die  eben  angeführten  Merkmale  Passy's  von  einem  gemein- 
schaftlichen Gesichtspunkte  zu  betrachten  suchen,  so  wird  es  sofort 
ersichtlich,  dass  es  ausschließlich  die  relative  Größe  der  »Unterschieds- 
schwelle «  ist,  welche  den  Unterschied  bestimmt.  Es  lassen  sich  an  irgend 
einer  Reihe  Reize,  welcher  Art  sie  auch  sein  mögen,  quantitativ  eine 
»Reizschwelle«  und  eine  » Reizhöhe«  unterscheiden.  Die  Reize  haben 
unter  der  »Schwelle«  keine  physiologische  Wirkung,  und  nehmen  über 
der  »Reizhöhe«  nicht  mehr  an  Stärke  zu.  Es  müssen  also  alle  wirk- 
samen Reize  zwischen  »Schwellenwert«  und  » Ilöhenwert«  eingereiht 
werden  können.  Der  Abstand  zwischen  den  beiden  Endpunkten  einer 
solchen  Reihe  kann  gemessen  werden  entweder  durch  fiestimmung  der 
Anzahl  der  dazwischen  fallenden  »Schwellenwerte«  (für  den  Geruch 
Olfactien)  oder  durch  Aufzählung  der  Anzahl  »Unterschiedsschwellen«,  die 
als  so  viele  Stufen  den  allmählichen  Übergang  von  dem  subjectiv 
schwächsten  zu  dem  subjectiv  stärksten  Reiz  vermitteln.  Rei  Reizen  von 
großer  Riechkraft  (pouvoir  odorant)  ist  die  Reihe  nach  dem  ersten  Maß- 
stabe gemessen  bis  zu  einer  gewissen  Reizhöhe  ungemein  ausgedehnt, 
weil  der  Wert  der  Olfactien  so  gering  ist;  bei  Reizen  hingegen  von  ge- 
ringer Riechkraft  ist  die  Reihe  nach  dem  ersten  Maßstabe  kurz,  weil  der 
Wert  der  Olfactie  groß  ist;  vorausgesetzt  natürlich,  dass  die  maximale 
Dampfdichte,  welche  der  Reizhöhe  entspricht,  für  beide  die  gleiche  sei. 

Misst  man  jedoch  mit  dem  zweiten  Maßstabe,  so  kann  sehr  wohl  das 
Gegenteil  der  Fall  sein.  Die  »Unterschiedsschwelle »  für  Kautschuk  z.B. 
beträgt  bei  einem  Reize  von  ±  10  Olfactien  beiläufig  5  Olfactien,  für 
Wachs  von  10  Olfactien  dagegen  nur  2  Olfactien.    Folge  davon  ist,  dass 
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für  Wachs  mehr  Zwischenstufen  über  eine  Breite  von  tausend  Olfactien 
unterschieden  werden  können,  als  für  Kautschuk.  Die  Stärke  eines 
Riecheindruckes  wird  jedoch  nach  der  Anzahl  der  Zwischenstufen,  wo- 
mit er  den  »Schwellenwert«  übertrifft,  subjectiv  geschätzt.  Daher  ist 
es  nicht  zu  verwundern,  dass  ein  Stück  Wachs  uns  stärker  zu  riechen 
scheint  als  ein  gleiches  Stück  Kautschuk.  Aber  die  Reizhöhe  liegt  nicht 
für  alle  Riechstoffe  gleichviel  Olfactien  über  der  Reizschwelle.  Dieses 
geht  schon  aus  der  Definition  des  Begriffes  hervor,  denn  die  Reizhöhe 
ist  derjenige  Wert,  bei  welchem  eine  so  große  Unterschiedsschwelle 
erreicht  ist,  dass  dieselbe  mit  unseren  gewöhnlichen  technischen  Hülfs- 
mitteln  nicht  dargestellt  werden  kann.  Dann  ist  eine  Zunahme  des  Reizes 
geradezu  unmöglich.  Diese  technische  Unausführbarkeit  wird  je  nach 
der  physikalischen  und  chemischen  Eigenart  der  Riechstoffe  das  eine  Mal 
früher,  das  andere  Mal  später  eintreten.  Bei  gleicher  physikalischer  und 
chemischer  Beschaffenheit  jedoch  wird  es  die  Schnelligkeit  sein,  womit 
die  Unterschiedsschwelle  nach  dem  Web  er' sehen  Gesetz  anwächst, 
welche  für  die  Lage  der  Reizhöhe  bestimmend  ist.  Man  sieht  also,  dass 
auch  hier  nicht  weniger  als  bei  der  subjectiven  Abschätzung  der  Inten- 
sität eines  Reizes  sich  der  Einfluss  der  Unterschiedsschwelle  fühlbar 
macht,  und  es  völlig  erklärlich  ist,  dass  ceterisparibus  ein  Riech- 
stoff mit  breiten  Unterschiedsschwellen  eher  die  Reizhöhe  erreichen  wird 
als  ein  Riechstoff  mit  niederen  Unterschiedsslufen  1). 

Die  Umschreibung,  die  wir  hier  von  starken  und  schwachen  Gerüchen 
gegeben  haben,  folgt  unmittelbar  aus  den  ihnen  von  Passy  in  seiner 
Definition  zugesprochenen  Eigenschaften.  Nur  eine  Eigenschaft  haben  wir 
außer  Acht  gelassen,  nämlich  die  Thatsache,  dass  starke  Gerüche  die 
schwächeren  verhüllen.  Wir  entnehmen  jedoch  dem  Abschnitte  über 
die  Öompensation  der  Gerüche,  dass  dies  alles  von  den  Quantitäten 
abhängt.  Im  Allgemeinen  kann  man  dies  also  gewiss  nicht  behaupten. 
Nur  wenn  man  damit  die  einfache  Thatsache  andeuten  wollte,  dass  eine 
Geruchscmantität,  die  viele  Stufen  über  dem  Schwellenwert  liegt,  not- 
wendig einen  anderen  Geruch  verdrängen  muss ,  welcher  die  '  Reiz- 
schwelle nur  wenige  Stufen  überschreitet,  dürfte  dieses  sich  wohl  in  der 
größten  Mehrzahl  der  Fälle  bewahrheiten.  Doch  können  wir  nicht  ein- 
sehen, dass  viel  damit  gewonnen  wäre.  Die  Frage  erheischt  vielmehr 
eine  absichtliche  quantitative  Untersuchung.  Der  Weg  hierzu  liegt  auf 
der  Hand.  Ein  Beispiel  diene  zur  Erläuterung:  Wir  fanden  vorher  dass 
die  Gerüche  von  Kautschuk  und  Wachs  einander  aufheben  bei '  einer 
Cylinderlänge  von  10  cm  :  7  cm,  oder  in  Olfactien  14  :  28.    Es  ist  nicht 

0  Es  wurde  außerordentlich  lehrreich  sein,  in  dieser  Hinsicht  die  Glieder  einer 
homologen  Reihe  zu  studieren,  z.  B.  die  der  Fettsäuren. 
Zwaardemaker,  Physiologie  des  Geruchs. 


194 


XII.   Ontersehiedsschwelle.  Reactionszeit.  Ermüdung. 


unwahrscheinlich,  dass  der  Kautschukreiz  dann  ±  2y2  Stufen  über  dem 
Schwellenwert  gelegen  hatte,  denn  die  »Unterschiedsschwelle«  beträgt  bei 
10  Olfactien  beiläufig  5  Olfactien.  Auf  gleiche  Weise  kann  man  die 
scheinbare  Stärke  des  Wachsreizes  auf  5—6  Stufen  schätzen.  2'/2  Stufen 
subjectiver  Schätzung  würden  also  hier  durch  5—6  Stufen  des  anderen 
Geruches  aufgewogen  werden.  Dies  sind  wohl  nur  grobe  Berechnungen 
ohne  besonderen  Wert,  welche  ich  jedoch  hier  nur  zur  Verdeutlichung 
meiner  Ansicht  anführe.  Wir  bezwecken  damit,  einen  Beitrag  zur 
Präcision  unserer  Vorstellungen  über  die  Intensität  eines  Geruches  (im 
Sinne  Passy's)  zu  liefern.  Dies  ist  um  so  mehr  nötig,  weil  dieser 
verdienstvolle  Psycholog  nicht  der  einzige  ist,  welcher  den  neuen  Begriff 
vertritt.  Auch  Beaunis  scheint  in  seinen  Untersuchungen  über  die 
Beactionszeit  darauf  hingedeutet  zu  haben.  Die  Idee  wurzelt  übrigens 
bereits  in  Magendie's  Physiologie1),  in  welcher  von  »odeurs  faibles  et 
fortes«  die  Bede  ist,  ohne  jedoch  diese  Bezeichungen  näher  zu  definieren. 

Es  bedarf  keines  Beweises ,  dass  eine  grenzenlose  Verwirrung  ent- 
stehen würde,  wollten  wir  bereits  jetzt  diese  Unterscheidungen  annehmen. 
Vorläufig  mögen  die  beiden  Bezeichnungen  »odeur«  und  »parfum«,  von 
welchen  Beaunis  und  Passy  die  erstere  für  die  starken  Gerüche,  die 
andere  für  schwache  Gerüche,  deren  Biechkraft  übrigens  beträchtlich  sein 
kann,  anzuwenden  wünschen,  noch  als  Synoinyine  gelten.  Es  wird 
später  die  Zeit  kommen,  wann  jedem  derselben  eine  besondere  Um- 
schreibung zuerkannt  wird,  für  welche  dann  durch  die  beiden  genannten 
französischen  Forscher  der  Weg  gebahnt  worden  wäre.  Vielleicht  dürfte 
unsere  oben  erörterte  Erklärung  Zustimmung  erwerben  und  dazu  bei- 
tragen, den  neueren  Gedankengang  mit  dem  alten  allgemein  gebräuch- 
lichen zu  versöhnen. 


B.  Reactionszeit. 

Die  neueste  Litteratur  bringt  drei  Mitteilungen  über  die  Beactionszeit 
der  Geruchseindrücke,  deren  Ergebnisse  wir  hier  kurz  zusammenfassen, 
um  schließlich  unsere  eigene  Methode  zur  Bestimmung  der  Beactionszeit 
zu  beschreiben.  Es  sind  die  Untersuchungen  von  Mol denhauer  (1 883) 
Buccola  (1882)  und  Beaunis  (1883). 

1)  Moldenhauer2)  blies  einen  riechenden  Luftstrom  in  die  Nase, 
und  ließ  durch  diesen  Luftstrom  selbst  den  elektrischen  Strom  eines 
Chronoskops  öffnen.    Ein  Signal  gab  einen  Augenblick  später  die  Aus- 


4)  Magend ie,  Prccis  de  Physiologie.  Tome  I.  S.  127. 

2)  W.  Moldenhauer,  Über  die  einfache  Reactionszeit  einer  Geruchsempfindung. 
—  Wundt'-s  philosophische  Studien.  1883.  Bd.  I.  Heft S.  606. 
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lösung  der  Empfindung  an.  Der  Zeitunterschied  ist  ohne  weiteres  die 
Reactionszeit. 

Der  Riechstoff  war  in  einer  ovalen  Kapsel  aus  Hartgummi  einge- 
schlossen, mit  deren  Innerem  drei  Röhren  in  Verbindung  standen.  Zwei 
derselben  mündeten  unter  einem  kleinen  Winkel  an  einem  der  Pole 
des  OvoTds  aus,  während  das  dritte  sich  am  gegenüberliegenden  Pole 
befand.  Der  Luftstrom  trat  durch  letzteres  Rohr  nach  innen  und  ver- 
teilte sich,  nachdem  er  durch  die  Kapsel  gezogen,  dann  gleichmäßig  über 
die  beiden  anderen  Röhren,  deren  eine  in  die  Nase  führte,  die  andere 
nach  dem  Apparate,  der  den  elektrischen  Strom  schloss  und  unterbrach. 
Blies  man  Luft  mittels  eines  Doppelballons  ein,  so  drang  gleichzeitig 
Riechstoff  in  die  Nase  und  es  wurde  ein  Aluminiumplättchen  gehoben, 
welches  den  elektrischen  Contact  vermittelte.  Riechreiz  und  Stromunter- 
brechung fanden  demnach  ungefähr  in  demselben  Augenblicke  statt. 
Störend  bei  dem  Versuche  schienen  das  Geräusch  des  Doppelballons  und 
die  Tastempfindung,  welche  die  eingeblasene  Luft  an  der  Nasenschleim- 
haut hervorruft.  Man  konnte  sich  allerdings  durch  Abstraction  davon 
unabhängig  machen,  was  aber  erst  nach  einiger  Übung  gelang, 

Die  besten  Resultate  erhielten  zwei  geübte  Experimentatoren  in 
Wundt's  Laboratorium.  Die  gewonnenen  Zahlen  werden  von  Molden- 
hauer in  folgender  Tabelle  in  tausendstel  Secunden  angeführt. 


Mittelwerte  in  1/lono  Secunden. 


Riechstoffe 

Dr.  Trautscholdt 

cand.  med.  Frenkel 

Rosmarinöl  .... 

199 

330 

Pfefferminzöl   .   .  . 

203 

362 

Bergamottöl  .... 

212 

374 

Kampfer  .... 

226 

492 

Überdies  machte  noch  ein  dritter  Beobachter  —  Dr.  Kraepelin  — 
einige  Versuche  mit  folgenden  Resultaten. 

Pfeflerminzöl   247 

Bergamottöl    .  ♦   268 

Rosenöl   291 

Kampfer   246 

Moschus   349 

Oleum  pini   267 

Essigäther   255 


auseinanderlaufend  die  Ergebnisse  auch  seien,  so  ergiebt  sich  in 
alle  deutlich,  dass  die  Reactionszeit  für  dergleichen  Geruchsein- 
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drücke  viel  länger  ist  als  die  für  andere  Sinnesreize,  und  dies  ungeachtel 
hier  maximale  Reizung  angewendet  wurde,  da  der  Kampier  und  Moschus 
in  kleinen  Stückchen,  die  ätherischen  Öle  auf  Watte  getröpfelt,  in  der 
Kapsel  eingeschlossen  waren. 

2)  Eine  Untersuchung  von  Buccola,  welche  kurz  vor  Mol denhauer 
in  italienischer  Sprache  gedruckt,  aber  erst  im  Jahre  1  884  in  französischer 
Übersetzung  veröffentlicht  wurde  ]),  führte  zu  analogen  Resultaten,  was 
nicht  befremden  darf,  da  beide  Methoden  eine  große  Ähnlichkeit  zeigen. 

Buccola  ließ  einen  Apparat  in  Form  einer  Dose  anfertigen,  welche 
mit  einer  nach  einwärts  sich  öffnenden  Klappe  versehen  ist.  Diese 
springt  beim  Drucke  auf  eine  Feder  auf  und  kommt  gleichzeitig  mit 
zwei  Metallknöpfchen  in  Berührung,  wodurch  der  elektrische  Strom  ge- 
schlossen wird.  In  demselben  Augenblicke  entweicht  aus  der  Dose  an 
dem  geöffneten  Deckel  entlang  ein  geruchgeschwängerter  Luftstrom,  dessen 
Geruch  von  mit  einem  Riechstoffe  getränkten,  am  Boden  der  Dose 
befindlichen  Schwämmchen  herrührt  und  einen  Geruchseindruck  erzeugt. 
Der  Beobachter  drückt,  sobald  er  diesen  wahrgenommen,  auf  einen  Knopf, 
der  den  eben  geschlossenen  elektrischen  Strom  aufs  Neue  unterbricht. 
Die  Zeit,  während  welcher  der  Strom  geschlossen  ist,  entspricht  der 
Reactionszeit.    Wir  lassen  hier  einige  gewonnene  Resultate  folgen: 

Eau  de  Felsina  2). 
Mittel 

Beobachter  I    0,393    (0,314  Minimum  —  0,516  Maximum) 
11    0,442    (0,349  —  0,592 

III  0,43 1     (0,350       -        —  0,614        -  ) 

IV  0,681    (0,537       -        —  0,865        -  ) 

Essence  d'Oeillet3). 
Beobachter  1    0,412    (0,304  Minimum  —  0.509  Maximum) 

II  0,529    (0,360       -        —  0,794 

III  0,374    (0,258       -        —  0,471        -  ) 

IV  0,509    (0,410       -        —  0,678        -  ) 

Äthyläther. 

Beobachter  I    0,236    (0,166  Minimum  —  0,337  Maximum) 
11    0,334    (0,288       -        —  0,405       -  ) 
III    0,263    (0,169  —  0,422       -  ) 


I]  G  Buccola,  Archivio  ilaliano  per  le  malattie  nervöse  e  mentali.  1888. 
RLvista  di  Filosofia  scientifica.  Vol.  II.  i  888.  -  Im  Auszuge  in  Arch.  ital.  de  Biologe 
Tome  V.  1884.  S.  289. 

2)  Ein  mir  unbekanntes  Parfüm. 

3)  Von  üianthus  Caryophyllus. 
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Die  Zifferwerte  Buccola's  und  Molden hauer's  weichen  demnach 
nur  unbedeutend  von  einander  ab.  Beiden  gemeinsam  ist  die  Thatsache, 
dass  die  Reactionszeit  für  Riechreize  viel  länger  dauert  als  die  für  andere 
Sinneswerkzeuge.  Buccola  erklärt  dies  dadurch,  dass  es  einige  Zeit 
währt,  ehe  der  Riechstoff  das  Nervenendorgan  erreicht  hat.  Buccola 
bemerkte  bei  seinen  Versuchen  mit  Äthyläther,  dass  zwischen  der 
Intensität  des  Reizes  und  der  Reactionszeit  ein  bestimmtes  Verhältnis 
bestehe.  Zur  genauen  Graduierung  der  ersteren  ist  er  jedoch  nicht 
gekommen. 

3)  Ein  dritter  Beobachter,  der  sich  mit  der  Reactionszeit  des  Geruches 
beschäftigte,  ist  H.  Beaunis.  Seine  Methode  scheint  in  der  Hauptsache 
mit  jenen  der  füheren  Forscher  übereingestimmt  zu  haben.  Seine 
Ergebnisse  sind  folgende1): 


im  Mittel 

Ammoniak 

0,378 

(0,33  Minimum 

—  0,43 

Essigsäure 

0,462 

(0,43 

—  0,50 

Kampfer 

0,502 

(0,41 

—  0,50 

Asa  foetida 

0,525 

(0,47 

-  0,58 

Schwefel  amm  oni  um 

0,544 

(0,38 

-  0,58 

Chloroform 

0,563 

(0,40 

—  0,67 

Schwefelkohlenstoff 

0,590 

(0,45 

—  0,75 

Baldrian 

0,600 

(0,38 

—  0,82 

Minze 

0,630 

(0,45 

—  0,90 

Carbolsäure 

0,670 

(0,62 

—  0,76 

Die  genauere  Bestimmung  des  Augenblickes  der  Wahrnehmung  gelang 
nicht  für  Moschus.  Beaunis  glaubt  hierfür  eine  Erklärung  in  der  That- 
sache zu  finden,  dass  von  diesem  Stoffe  bereits  eine  außerordentlich 
geringe  Menge  einen  Riecheindruck  hervorruft  2).  Er  begegnet  dem  Ein- 
wand, dass  Ammoniak  eine  so  geringe  Reactionszeit  aufweist,  weil  es  eine 
Tastwahrnehmung  erzeuge,  durch  den  Nachweis,  dass  die  anderen  Stoffe 
samtlich  reine  Riechstoffe  ohne  Tastcomplication  sind:>). 

Die  Beobachtungen  Buccola's,  Moldenhauer's  und  Beaunis' 
st.mmen  sehr  gut  unter  einander  überein,  was  auch  nicht  befremden 
kann,  da  sie  nach  derselben  Methode  stattfanden,  d.  h.  es  wurde  duf- 
tende Luft  in  die  Nasenhöhle  eingeblasen  und  es  wurde  mit  Maximalreizen 
expmmentiert.    Veränderungen  der  Reizintensität  waren  hier  durch  die 

1)  H.  Beaunis,  Comptes  rendus.  Tome  96.  1883  S  387 
brale^^S^r        Re<;herches  e*Pö"™ntales  sur  les  conditions  de  Pactivite  Ore- 
VvL. \t     Tf 1  in  IIOfm0nn         ^hwalbe's  Jahresbericht.  1884    (     S  227 

.dar  r  tt:rd  ;t::is:ir  rnuss  der~°  - 

Reizschwelle  fortschreln  C         §'      "         "        Ve''dü""«^  bis  zur 
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Versuchseinrichtung  ausgeschlossen.  Es  schien  mir  vor  allem  nötig,  solche 
vornehmen  zu  können,  und  darum  suchte  ich  meinen  Olfactoineter  für 
diese  Versuche  anzupassen.  Überdies  mussten  die  zwei  Störungen,  worauf 
Moldenhauer  aufmerksam  gemacht  hatte,  vermieden  werden,  nämlich 
das  hinderliche  Geräusch  des  zum  Einblasen  des  Luftstromes  dienenden 
Doppelballons  und  die  durch  das  Einblasen  selbst  ausgelösten  Tastem- 
pfindungen. Endlich  schien  es  mir  einen  Vorzug  zu  haben,  die  Zulübrung 
des  Reizes  auf  natürlichem  Wege  zu  veranlassen.  Dies  konnte,  wenn 
wir  vom  gustatorischen  Riechen  absehen,  nur  dadurch  erreicht  werden, 
wenn  wir  die  riechende  Luft  einfach  durch  das  Einatmen  aspiriert  wer- 
den ließen.    Es  kann  allerdings  nicht  geleugnet  werden,  dass  solch  ein 


Fie.  17. 


Bestimmung  der  Reactionszeit  für  gemessene  Geruchsreize. 
Der  Apparat  vergrößert  gezeichnet. 

Luftstrom  bei  ruhigem  Atmen  viel  langsamer  als  mittels  eines  Doppel- 
ballons eindringt  und  längere  Zeit  erforderlich  ist.  um  von  der  Riech- 
quelle zur  Sinnesschleimhaut  zu  gelangen,  aber  es  liegt  kein  Hindernis 
vor,  schnüffelnd  oder  stoßweise  zu  riechen,  und  dann  geschieht  die  Be- 
förderung der  Riechmoleküle  von  außerhalb  der  Nase  bis  ins  Innerste 
der  Riechspalte  gerade  ungewöhnlich  schnell. 

Der  beabsichtigte  Zweck  wird  dadurch  vollständig  erreicht,  wenn 
man  am  Riechrohre  des  Olfactometers  knapp  an  der  Stelle,  wo  es  sich 
nach  aufwärts  biegt,  ein  T-förmiges  Stück  anbringt.  Dann  bildet  das 
alte  Riechrohr  die  Arme  des  T  und  der  neu  zugeführte  Teil  dessen 
senkrechten  Stamm.  Letzteren  verbinden  wir  durch  einen  Lufttranspor- 
teur einer  Marey'schen  Trommel,  welche  beim  geringsten  Druckun  er- 
schiede in,  Olfactometer  ihren  Hebel   längs   des  rotierenden  Cylmders 
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eines  Kymographions  auf  und  nieder  bewegt.  Auf  diese  Weise  gelingt 
die  Aufzeichnung  des  ganzen  Verlaufes  der  Aspiration.  Das  vorsichtige 
Einatmen  zum  Erkennen  sowie  zum  Genießen  eines  Duftes  (flairer),  das 
plötzliche  Auspumpen  der  Luft  beim  Schnüffeln  zeigen  sich  beide  in  der 
Curve,  welche  der  Lufttransport  beschreibt.  Wenn  man  zugleich  eine 
chronoskopische  Einrichtung  anbringt,  z.  B.  eine  Stimmgabel,  welche  Hun- 
dertstel von  Secunden  registriert,  kann  man  genauer  als  auf  irgend  eine 
andere  Weise  den  Anfang  und  das  Ende  der  Aspiration ,  möge  sie  all- 
mählich oder  plötzlich  stattfinden,  notieren.  Überdies  machen  die  ge- 
wöhnlichen olfactometrischen  Gylinder  es  möglich,  die  Quantität  und 
Qualität  des  Reizes  nach  Willkür  zu  verändern. 

Nur  muss  dabei  eine  Vorkehrung  getroffen  werden.  Die  Verbindung 
zwischen  dem  T-förmigen  Stück  und  der  Marey 'sehen  Trommel  ge- 
schieht am  einfachsten  mittels  einer  engen,  dickwandigen  Kautschukröhre. 
Wenn  man  aber  dann  aspiriert,  so  mengt  sich  zu  dem  betreffenden 
Riechreiz  eine  gewisse  Menge  von  Kautschukgeruch,  der  eine  Cpmpen- 
sation  zur  Folge  hat  und  daher  das  quantitative  Verhältnis  stört.  Um 
dies  zu  vermeiden,  wird  ein  Luftreservoir  zwischen  dem  T-förmigen 
Stück  und  dem  Kautschukschlauch  eingeschaltet  werden  müssen.  Ein 
kleines  Fläschchen  mit  doppelt  durchbohrtem  Korke  wird  diesen  Zweck 
vorzüglich  erfüllen.  Man  lässt  dann  das  T-förmige  Stück  oben,  das 
Luftverbindungsrohr  am  Boden  einmünden.  Die  Luftmenge,  welche  wäh- 
rend des  Riechens  aus  dem  Seitenstück  in  das  Riechrohr  übergeht,  ist 
sehr  gering  und  wird  dem  geruchlosen  Fläschchen  entnommen,  während 
die  hervorgebrachte  Druckerniedrigung  sich  wellenförmig  nach  der  Ma- 
rey'schen  Trommel  fortpflanzt.  Sollte  man  gegen  diese  Complication 
Einwendungen  erheben  und  der  Ansicht  sein,  dass  durch  das  Einschal- 
ten des  Fläschchens  die  Gestalt  der  Curve  zu  sehr  verändert  werde,  so 
könnte  man  statt  der  Kautschukverbindung  ein  enges  Bleirohr  zum  Luft- 
transport verwenden.  Dadurch  geht  jedoch  die  bequeme ,  fast  portative 
Einrichtung  verloren  und  es  wird  notwendig,  den  Riechmesser  in  ein 
Stativ  zu  fassen,  anstatt  denselben  mit  der  Hand  zu  halten. 

Bis  jetzt  habe  ich  nur  einige  wenige  Bestimmungen  anstellen  können, 
welche  dazu  noch  ganz  den  Charakter  von  Orientierungsversuchen  haben, 
da  mein  für  andere  Zwecke  eingerichtetes  Kymographion  nicht  so  schnel- 
len Gang  besitzt,  als  es  für  genaue  psychophysische  Versuche  erforder- 
lich ist.  Ich  bediente  mich  mittelmäßig  starker  Reize,  z.B.  von  6—12 
Olfactien  i).  Sie  erzeugten  kaum  eine  merkliche  Ermüdung,  so  dass  eine 
Keiho  von  Bestimmungen  sehr  rasch  nach  einander  vorgenommen  werden 

f)  Wie  bekannt,  wird  hiermit  ein  Reiz,  bezeichnet,  der  6-12  mal  stärker  ist  als 
«der  eben  merkliche  Re.z«  eines  normalen,  eines  typischen  Geruehsorganes. 


200 


XII.   Unlerschiedsschwelle.  Keactionszeit.  Ermüdung, 


konnte.  Man  braucht  sogar  nicht  einmal  zwischen  den  einzelnen  Ver- 
suchen das  Riechrohr  zu  reinigen,  weil  nicht  der  geringste  Einwand  da- 
gegen bestehen  kann,  die  Reizintensität  allmählich  ein  wenig  zu  stei- 
gern. Nur  darf  man  da  nicht  vergessen,  dass  bei  solchem  Verfahren 
der  ursprüngliche  Reiz  durch  den  an  der  Innenfläche  des  Riechrohrs 
haftenden  Riechstolf  vermehrt  wird. 

Es  kam  darauf  an,  den  Zeitpunkt  des  Eintretens  der  Wahrnehmung 
zu  bestimmen.  Dies  that  ich ,  wie  meine  Vorgänger,  durch  ein  mit  der 
Hand  gegebenes  elektrisches  Signal1).  Ich  erhielt  auf  diese  Weise  die 
folgenden  Curven  für  gelbes  Wachs. 


Fig.  18. 


Aspirationsmodus 

Signal 

Secunden 


Beobachter  ß. 
Reactionszeit  bei  der  ersten  Aspiration. 

Fig.  19. 


Aspirationsmodus 

Signal 

Secunden 


Beobachter  B. 
Reactionszeit  bei  der  vierten  Aspiration. 

Rei  Bemessung  der  Zwischenräume  der  Zeitpunkte  bemerkt  man,  dass 
das  Signal  ungefähr  0,6— '1,0  Secunden  nach  Beginn  einer  Aspiration 
gegeben  wurde.  Dies  entspricht  vollkommen  den  Resultaten,  welche 
Beaunis  für  reine  Olfactienreize  erhielt.  Nun  ergiebt  sich  die  Frage, 
zuerst  ob  das  Sinken  der  Curve  mit  dem  Beginne  der  Aspiration  zu- 
sammenfalle, und  dann  die  weit  wichtigere,  ob  der  wirkliche  Reiz  nicht 
vielmehr  auf  dem  Höhepunkte,  statt  im  Beginne  der  Aspiration  einwirke. 
In  Betreff  ersterer  Frage  verweise  ich  auf  die  Handbücher  über  die  gra- 
phischen Methoden  (Marey,  Langendor ff),  und  kann  hier  nur  über 
die  zweite  in  einige  Erörterungen  eingehen 


1]  i,„  Notfalle  kün       auch  ein.  plötzliche  Exspiration  denselben  Dienst  leisten. 
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Die  in  den  beiden  oben  abgebildeten  Curven  verzeichnete  Atem- 
bewegung gehört  zu  den  sogenannten  Schnüffelbewegungen.  Sie  finden 
eigentlich  plötzlich  statt,  allein  durch  die  Einschaltung  des  Fläschchens 
nimmt  hier  der  Druckunterschied  einen  mehr  abfallenden  Charakter  an. 
Ihre  zeitlichen  und  quantitativen  Eigenschaften  werden  jedoch  ziemlich 
genau  zurückgegeben  sein,  im  gegebenen  Falle  kurze,  stoßweise  Aspira- 
tion von  geringer  Intensität.  Nun  ist  es  offenbar,  dass  im  Anfang  einer 
solchen  Schnüffelbewegung  der  Riechreiz  die  Sinnesschleimhaut  keines- 
wegs erreicht  haben  kann,  es  wäre  daher  unrichtig,  die  Reactionszeit  von 
dem  Beginn  der  Aspiration  abzurechnen.    In  dem  Augenblicke,  wo  wir 


Fig.  20. 


Aspirationsmodus 
Signal 

Secunden 


Beobachter  A. 
Reactionszeit  bei  der  ersten  Aspiration. 

Fig.  21. 

Aspirationsmodus 

Signal 

Secunden 

Beobachter  B. 
Heactionszeit  bei  der  zweiten  Aspiration. 

die  Aspiration  unterbrechen,  die  Membran  der  Marey' sehen  Trommel 
s.ch  wieder  hebt,  wird  der  Riechstoff  bereits  einige  Zeit  in  der  Riech- 
spalte angelangt  sein.  Dieser  Zeitpunkt  ist  also  wieder  zu  spät  Viel- 
leicht wäre  es  am  genauesten,  wenn  wir  bei  solchen  Schnüffelcurven 
die  Reactionszeit  halbwegs  der  Entfernung  zwischen  dem  Beginne  und 
dem  Höhepunkt  der  Druckerniedrigung  im  Verbindungsrohre  anfangen 
ließen,  m  welchem  Falle   die  Reactionszeit  0,5  Secunden  zu  betragen 

Wir  geben  (Fig.  20  u.  21 )  ein  paar  Curven,  welche  sich  auf  die  schwachen 
langsanienLuftbewegungen  beziehen,  wie  wir  sie  beim  Riechen    „  ^ 

nt  sci  r-  WähreD  Vi6]  läng6r  ^  k™>  - 
neu  bcünulle  heweeunopn     M;«cf  a:„  i>  t- 

a    •    ..  «Saugen.    Missl  man  die  Reactionszeit  vom  Anfanse  der 
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Jedoch  beim  Beginn  der  Einatmung  ist  der  Riechreiz  noch  Dicht  in  die 
Riechspalte  gelangt.  Wann  dieses  geschieht,  können  wir  sogar  nicht  an- 
nähernd schätzen.  Rechnen  wir  aber  etwas  willkürlich  abermals  nach 
dem  oben  angedeuteten  Maßstabe,  nehmen  wir  an,  dass  der  Geruch  in 
der  Halbzeit  zwischen  dem  Anfang  und  der  Unterbrechung  der  Aspiration 
die  Riechspalte  erreichte,  so  erhalten  wir  eine  Reactionszeit  von  0,6 
Secunden. 

Es  besteht  also  ein  Unterschied  der  Reactionszeit  zwischen  diesen 
beiden  Arten  des  Riechens,  dem  Schnüffeln  und  dem  langsamen  Auf- 
ziehen  (dem  «Hairer«  der  Franzosen).  Im  ersteren  Falle  dauert  das 
Riechen  nicht  so  lange  als  im  zweiten.  Der  Unterschied  betrug,  wenn 
wir  in  derselben  Weise  wie  Buccola.  Moldenhauer  und  Beaunis 
rechnen,  in  unserem  Falle  0,4  Secunden,  wenn  wir  aber  unseren  mehr 
oder  weniger  willkürlichen  Maßstab  anlegen,  0,1  Secunden.  Woher  die- 
ser Unterschied?  Er  kann  wohl  kaum  anders  verursacht  sein  als  durch 
die  zeitraubende  Diffusion  des  Riechgases,  welche  beim  Schnüffeln  un- 
nötig ist,  weil  der  Geruch  durch  die  stoßweise  Bewegung  unmittelbar 
in  die  Riechspalte  befördert  wird,  während  die  Diffusion  beim  »Hairer« 
notwendig  ist,  da  der  Luftstrom  wegen  seiner  langsamen  Bewegung  durch 
die  Nasenhöhle  nicht  höher  emporsteigt,  als  bis  an  den  unteren  Rand 
der  mittleren  oder  oberen  Muschel,  und  daher  die  Sinnesschleimhaut 
nicht  erreicht.  Für  diese  Beförderung  des  Riechreizes  nach  den  Riech- 
zellen dürften  dann  0,4  Secunden,  resp.  0,1  Secunden  erforderlich  sein. 
Wählen  wir  vorläufig  letztere  Zahl. 

Wir  haben  im  II.  Abschnitt  empirisch  nachgewiesen,  dass  der  Geruch 
des  gelben  Wachses  in  einer  Secunde  ungefähr  über  eine  Entfernung 
von  2  cm  diffundirt.  Es  werden  in  0,1  Secunden  also  0,2  cm  zurück- 
gelegt werden,  und  wir  wären  daher  zu  der  Annahme  berechtigt,  dass 
der  Luftstrom  beim  Schnüffeln  um  2  mm  höher  aufsteigt,  als  beim 
»Hairer«.  Nach  unserer  Kenntnis  der  topographischen  Verhältnisse  in  der 
Nasenhöhle  scheint  dies  keineswegs  unwahrscheinlich,  und  es  ist  sehr 
wohl  möglich,  dass  die  Riechzellen,  die  zur  Wahrnehmung  eines  Ge- 
ruches wie  jenes  des  gelben  Wachses  bestimmend  sind,  einige  M.lhmeter 
von  dem  unteren  Rande  der  oberen  Muschel  entfernt  liegen.  Wenigstens 
lehrten  die  in  der  Einleitung  erwähnten  histologischen  Untersuchungen 
von  von  Brunn,  dass  die  specifischen  Elemente  den  unteren  Rand  der 
oberen  Muschel  nirgends  erreichten,  ja  sogar  in  dem  einen  Falle  7,5  nun 
davon  entfernt  blieben.  Nehmen  wir  also  an,  dass  die  Atmungsluft  durch 
den  unteren  Teil  der  Nasenspalte  hineingeweht  werde,  gleich  emer  Staub- 
wolke durch  eine  enge  Straße,  dann  könnte  hier  und  da  einmal  etwas 
bis  in  die  Fenster  des  ersten  Stockwerkes  aufwirbeln,  die  höher  gelege- 
nen Fenster  jedoch,  und  dort  sind  gleichsam  die  Riechzellen  emgeremt, 
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blieben  gewiss  ganz  frei.  Die  Diffusion  muss  die  riechenden  Moleküle 
hierhin  befördern,  was  die  Verzögerung  der  Reactionszeit  vollständig 
erklärt. 

C.  Ermüdung. 

Es  ist  eine  allgemein  bekannte  Thatsache,  dass  unser  Geruchsorgan 
verhältnismäßig  bald  für  einen  bestimmten  Riecheindruck  durch  Ermü- 
dung unempfindlich,  d.  h.  für  diesen  besonderen  Reiz  zeitweilig  abge- 
stumpft wird.  Wir  gewahren  nach  kurzer  Zeit  sogar  einen  ziemlich  star- 
ken Geruch  oder  Gestank  gar  nicht  mehr,  selbst  dann  nicht,  wenn  wir 
schnüffeln  oder  tief  einatmen.  Bislang  fehlen  jedoch  darüber  wissen- 
schaftliche Untersuchungen,  außer  einigen  verdienstvollen  Versuchen 
E.  Aronsohn's. 

Dieser  Forscher  bestimmte,  was  er  die  »Geruchsdauer«  der  Gerüche 
nennt.  Er  versteht  unter  dieser  Bezeichnung  die  Zeit,  während  welcher 
ein  kräftiger,  fast  maximaler  Riechreiz  wahrgenommen  werden  kann. 
Diese  »Geruchsdauer«  betrug  in  den  Versuchen  an  neun  Personen  für 
Citronenöl  und  Pomeranzenöl  im  Durchschnitt  3  Minuten  (Minimum  2</2  Mi- 
nuten, Maximum  I  I  Minuten),  wenn  mit  beiden  Nasenlöchern  gleichzeitig 
gerochen  wurde.  Einzelne  Bestimmungen  für  eine  Anzahl  anderer  Stoffe 
gaben  folgende  Ergebnisse : 

Geruchsdauer  für  Jodtinctur   4  Minuten 


3—  4 
5—7 

5 

4—  5 


-  Copaivabalsam  .  . 

-  Kampfer    .  . 

-  Terpentinöl    .   .  . 

-  Schwefelammonium 

-  Cumarin  in  0,2^  Lö- 

sung in  Wasser.  .  <l  3/4 — gi/3  _ 
Die  Geruchsdauer  konnte  für  einzelne  Riechstoffe  nicht  ermittelt  wer- 
den, da  nach  Aufhören  der  Geruchs  Wahrnehmung  noch  ein  Trigeminus- 
reiz  fortbestand,  wie  es  z.  B.  bei  Wachholderbeeröl  und  beim  Cölnischen 
Wasser  der  Fall  war.  Wir  können  jedoch  aus  den  übrigen  Versuchen 
m.t  Aronsohn  entnehmen,  dass  unser  Sinnesorgan  durch  die  andauernde 
Einwirkung  eines  adäquaten  Reizes  bereits  nach  Verlauf  weniger  Minuten 
vollständig  abgestumpft  wird. 

Aronsohn  stellte  sich  darauf  die  Frage,  wie  viele  Minuten  Ruhe  das 
Sinnesorgan  unter  solchen  Umständen  benötige,  um  wieder  einer  Wahr- 
nehmung fähig  zu  werden.  Er  machte  daher  einige  Versuche  mit 
einer  wässerigen  Lösung  von  0,2^  Cumarin').    Eine  Versuchsperson, 

I)  Ein  in  Passy's  Sinne  rasch  ermüdendes  Parfüm. 
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deren  normale  Geruchsdauer  für  diesen  Riechstoff  in  der  angegebenen 
Verdünnung  140  Secunden  betrug,  wurde  mehrere  Male  nach  einander, 
immer  nach  einer  »Erholungspause«  von  3  Minuten,  abgestumpft.  Die 
Geruchsdauer  schien  hintereinander  140,  120,  100,  65,  45,  25,  35,  20, 
20,  15,  17,  10,  10,  10,  8  und  8  Secunden  zu  betragen,  wohl  ein  Be- 
weis, dass  die  Erholungspausen  nur  einigermaßen,  aber  nicht  vollkom- 
men genügend  waren,  um  die  Function  wieder  herzustellen.  Das  Gleiche 
war  auch  bei  zwei  anderen  Versuchspersonen  der  Fall.  Die  Riechperio- 
den wurden  auch  hier  mit  jeder  neuen  Ermüdung  kürzer. 

Diesen  Experimenten  haben  wir  es  zu  danken,  dass  wir  wenigstens 
einigermaßen  orientiert  sind  über  Ermüdung  und  Erholung  des  Geruchs- 
organs. Zur  genaueren  Analyse  des  Phänomens  ist  es  jedoch  notwendig, 
auch  mit  der  Intensität  des  Reizes,  welche  die  Ermüdung  hervorruft, 
Rechnung  zu  halten. 

Im  allgemeinen  kann  man  den  Grad,  welchen  die  Ermüdung  erreicht 
hat,  auf  zweierlei  Weise  beurteilen:  1.  dadurch,  dass  man  die  Zeit 
misst,  während  welcher  die  Versuchsperson  einen  möglichst  intensiven, 
unausgesetzt  angewendeten  Reiz  wahrzunehmen  im  Stande  ist1).  Diese 
Methode  wählte  Ar  on söhn,  und  seine  Geruchsdauer  entspricht  dem  ge- 
nannten Zeitverlauf.  2.  durch  Vergleichung  der  Reizschwelle  des  ermü- 
deten Organs  mit  jener  des  normalen.  Wie  es  uns  scheint,  verspricht 
letztere  Methode  die  schärfsten  Resultate. 

Bedienen  wir  uns  wieder  des  Kautschukriechmessers,  dann  sind  wir 
im  Stande,  die  Intensität  des  Reizes,  welche  wir  zur  Ermüdung  des 
Geruchsorgans  verwenden  wollen,  von  0 — 14  Olfactien  variieren  zu  lassen. 
Der  Bequemlichkeit  halber  stellen  wir  unsere  ersten  Versuche  mit  dem 
vollständig  ausgeschobenen  Cylinder,  d.  h.  mit  14  Olfactien,  an.  Ohne 
große  Fehler' zu  machen,  können  wir  dann  den  Cylinder  vom  Olfacto- 
meter  entfernen  und  ihn  beim  Experimentieren  ohne  weiteres  unter  eins 
der  Nasenlöcher  halten.  Während  wir  mit  dem  Auge  dem  Gange  eines 
Chronometers  folgen,  machen  wir  jede  2  Secunden  eine  tiefe  Einatmung 
in  der  Weise,  dass  die  Luft  erst  durch  den  Kautschukcylinder  streicht 
und  dann  in  die  vordere  Hälfte  des  Nasenloches  eintritt.  Nach  1 5,  nach 
30,  nach  45,  nach  60  u.  s.  w.  Secunden  halten  wir  schnell  ein  und  be- 
stimmen sofort  die  Reizschwelle,  indem  wir  den  Kautschukcylinder  eiligst 
auf  den  Olfactometer  schieben  und,  mit  schwachen  Reizen  anfangend, 
bis  zum  minimum  perceptibile  aufsteigen.  Ähnliche  Versuche  lassen  sich 
mit  schwächeren  Reizen  anstellen,  wenn  man  während  des  Ermüdens 


0  Die  Methode  wurde  von  Mosso  angewendet  bei  seiner  schönen  Untersuchung 
über  die  Ermüdung,  wie  sie  sich  für  Muskelcontractionen  zeigt. 
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das  Innenröhrchen  mehr  oder  weniger  in  den  Cylinder  hineinschiebt. 
Die  Resultate  werden  am  leichtesten  beurteilt,  wenn  man  dieselben  in 
ein  Coordinatensystem  einträgt. 


Fig.  22. 
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fr 
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Ermüdungscurven. 


Die  Curven  zeigen,  wie  die  Ermüdungsreizschwellen  wachsen  mit  der  Zeit 
wahrend  welcher  das  Geruchsorgan  einem  bestimmten  Reiz  ausgesetzt  ist 

Die  Reizschwellen  sind  in  Olfactien,  die  Zeit  in  Secunden  angegeben,  die  In- 
tensität des  verwendeten  Reizes  ebenfalls  in  Olfactien,  der  Curve  entlang,  notiert 

Jede  zweite  Secunde  fand  eine  tiefe  Einatmung  statt. 

In  obenstehender  Abbildung  finden  wir  vier  solcher  Versuche  dar- 
gestellt: einen  mit  einem  Kautschukreiz  von  14  Olfactien;  einen  zweiten 
mit  einem  Kautschukreiz  von  10  Olfactien,  zu  welchem  Zweck  nicht  der 
vollständig,  sondern  der  über  7  cm  ausgeschobene  Cylinder  benutzt 
wurde;  einen  dritten,  angestellt  mit  einem  aus  Benzocharz  angefertigten 
OÜactometer,  dessen  Cylinder  wieder  vom  Riechrohre  abgenommen,  be- 
nutzt wurde;  einen  vierten,  ebenfalls  mit  dem  Benzoeriechmesser,  wobei 
der  Reiz  aber  statt  9  Olfactien  -  dies  war  der  Wert  des  vollständig  aus- 
geschobenen Cylinders  -  -  nur  3'/2  Olfaclien  betrug.  In  der  graphischen 
Vorstellung  sind  auf  der  Achse  der  Abscisse  die  Zahl  der  Secunden  no- 
tiert, wahrend  das  Gcruchsorgan  ununterbrochen  dem  Reiz  ausgesetzt  war 
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Die  Ordinalen  geben  die  Reizschwellen  an,  die  unter  dem  Einfluss  der 
Ermüdung  an  den  verschiedenen  Zeilpunkten  festgestellt  wurden.  Man 
sieht,  wie  die  Ermüdungsreizschwellen  mit  der  Expositionsdauer  wachsen. 
Diese  Zunahme  des  minimum  percepü'bile  findet  um  so  schneller  stall, 
je  stärker  der  Reiz,  welcher  die  Ermüdung  hervorrief.  Auch  zwischen 
den  beiden  Riechstoffen  besteht  ein  Unterschied.  Obgleich  das  Benzog- 
harz mit  geringerer  Reizstärke  einwirkt  als  das  Kautschuk,  ruft  es  weit 
schneller  einen  bedeutenden  Ermüdungszustand  für  den  betreffenden 
Geruch  hervor.  Für  andere  Geruchsqualitäten  möge  das  Sinnesorgan  un- 
gefähr die  ursprüngliche  Schärfe  behalten  haben,  für  den  Benzoegeruch 
sinkt  die  Geruchsschärfe  innerhalb  einer  halben  Minute  bereits  so  weit, 
dass  sogar  der  vollständig  ausgeschobene  olfactometrische  Cylinder  keinen 
Eindruck  mehr  hervorruft. 

Gurven  wie  die  hier  abgebildeten,  schlagen  wir  vor  Ermüdungscurven 
zu  nennen,  denn  sie  zeigen  die  Ermüdung  als  Function  ihrer  zwei 
wesentlichsten  Factoren.  Der  Curvenlauf  ist  abhängig :  1 .  von  der  Dauer 
und  2.  von  der  Intensität  der  verwendeten  Reize.  Ihre  Lagerung  im 
Coordinatensystem  wird,  außer  von  der  ursprünglichen  normalen  Reiz- 
schwelle ,  ausschließlich  von  der  Schnelligkeit  und  Vollständigkeit  be- 
stimmt, womit  für  den   betreffenden  Riechstoff  die  Ermüdung  eintritt. 

In  unserer  graphischen  Vorstellung  haben  wir  absichtlich  Versuche 
mit  Kautschuk  und  mit  Benzoeharz  zusammengestellt.  Aus  dem  Capitel 
über  Compensation  wird  dem  Leser  erinnerlich  sein,  dass  diese  beiden 
Gerüche  sich  aufzuheben  im  Stande  sind.  Das  Verhältnis,  in  welchem 
dies  geschieht,  haben  wir  damals  angegeben,  nämlich  nach  Olfactien- 
maß  in  Quantitäten  von  \  Benzoe  —  3  Kautschuk.  Unser  Journalblatt 
erwähnte  eines  Versuchs,  worin  3>/2  Olfactien  Benzoe  mit  10  Olfactien 
Kautschuk  zusammen  eine  ziemlich  vollständige  Compensation  zeigten. 
Man  findet  gerade  für  diese  beiden  Reize  oben  Ermüdungscurven,  aus 
welchen  hervorgeht,  dass  innerhalb  der  ersten  3  Secunden  die  Ermüdung 
wohl  merkbar,  aber  keineswegs  hochgradig  ist.  Unter  ihrem  Einfluss 
ist  die  Reizschwelle  für  Kautschuk  auf  \  y2  und  für  Benzoe  auf  2  mal 
die  ursprüngliche  Höhe  gestiegen.  Es  ist  wichtig  dies  zu  bemerken, 
weil  man  hieraus  folgern  muss,  dass  in  den  Compensationsversuchen  die 
Ermüdung  nur  eine  unbedeutende  Rolle  spielt.  3  Secunden  genügen 
ohne  Frage,  um  in  dem  Experimente,  womit  man  eine  Reihe  orientierender 
Versuche  schließt,  die  Compensation  genau  einzustellen.  Wenn  man  also 
in  diesem  Momente  weder  Kautschuk  noch  Benzoegeruch  spürt,  kann  man 
höchstens  einen  Fehler  machen  von  1  </2  Olfactie  Kautschuk  oder  von 
2  Olfactien  Benzoe.  Hiermit  fällt  eine  wichtige  Einwendung  fort,  welche 
man  vielleicht  geneigt  sein  möchte  gegen  die  Compensationsversuche 
geltend  zu  machen,   nämlich  diese,   dass  es  nicht  die  Compensation, 
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sondern  die  Ermüdung  ist,  welche  den  Reiz  verschwinden  macht.  Ob- 
gleich der  Experimentator  durch  Gontrollversuche  sich  selbst  leicht  von 
der  Unrichtigkeit  dieser  Kritik  überzeugen  kann,  hält  es  schwer  dieselbe 
in  objectiver  Weise  darzuthun.    Wie  mir  scheint,   gelingt  dies  jedoch 
vollständig  durch  die  Ermüdungscurven.   Sogar  dann,  wenn  man  glaubt, 
dass  nicht  3  Secunden  schließlich   zur  Einstellung   der  Compensation 
genügen,  sondern  dazu  ein  weit  größerer  Zeitverlauf  z.  B.  15,  30  Se- 
cunden erforderlich  seien,  so  bleibt  dennoch  Ermüdung  ausgeschlossen. 
Zwar  ist   dieselbe   für  Benzoe   so   ansehnlich,    dass    sie  alles  übrige 
beherrscht,  für  Kautschuk  bleibt  sie  sehr  untergeordnet.    Nach  30  Se- 
cunden beträgt  die  Ermüdungsreizschwelle  3  Olfactien,  während  der  zur 
Compensation  verwendete  Reiz  1  0  Olfactien  misst.    Es  ist  also  ein  Über- 
schuss  anwesend  von  7  Olfactien,  ein  Reiz  so  stark,  dass  der  unaufmerk- 
samste Beobachter  ihn  ohne  Frage  spüren  muss.    Wenn  daher  bei  der 
Zusammenfügüng  von  3]/2  Olfactien  Benzoe  und  4  0  Olfactien  Kautschuk 
gar  keine  Geruchswahrnehmung  gespürt  wird,  muss  die  Ursache  ledig- 
lich in  Compensation,  und  nicht  in  Ermüdung,  gesucht  werden.  Jedoch 
so  langsam  experimentierend,  dass  man  30  Secunden  braucht,  findet  man 
keine  Compensation.    Bereits  die  bloße  Besichtigung  der  Erraüdungs- 
curve  lehrt,   dass  in  einem  solch  breiten  Zeitverlauf  die  subjectiven 
Reizstärken  zu  sehr  wechseln.    Man  soll  im  Gegenteil  immer  bestrebt 
sein  durch  einige  vorhergehende  orientierende  Versuche  das  Verhältnis 
annähernd  festzustellen,  um  im  Schlussexperiment  die  Compensation  in 
ein  paar  Secunden  zu  treffen.    Jedes  tiefere  Studium  der  Compensation 
wird  daher  mit   der  Feststellung   von  Ermüdungscurven  einhergehen 
müssen. 


XIII.  Classification  der  Gerüche, 

Wenn  man  beabsichtigt,  die  zahlreichen  in  der  Natur  verbreiteten 
Gerüche  zu  classifizieren,  so  begegnet  man  großen  Schwierigkeiten.  Die 
Gerüche  haben  keine  besonderen  Namen.  Sie  werden  im  gewöhnlichen 
Leben  einfach  nach  den  Stoffen,  aus  welchen  sie  ihren  Ursprung  nehmen 
bezeichnet.  Es  verhält  sich  dabei  wie  ehemals,  lange  vor  Newton' 
mit  der  Benennung  der  Farben.  Man  kennt  die  historische  Entwicklung 
der  Farbennamen.  Rot  nannte  man,  was  die  Farbe  des  Blutes  hatte- 
blau,  was  an  jene  des  Himmels  erinnerte;  grün,  was  dieselben  Töne 
zeigte  wie  Gras  und  Bäume.    Die  Benennungen  entstanden  also  aus  der 
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Verglcichung  mit  bekannten  Vorbildern.  Erst  durch  die  Entdeckung  des 
Spektrums  erhielten  die  alten  Bezeichnungen  eine  engere  Bedeutung. 
Bot,  Blau  und  Grün  waren  nicht  länger  Eigenschaften,  welche  aus  den 
Vorstellungen  allgemein  bekannter  Gegenstände  abstrahirt  waren,  sondern 
sie  wurden  die  Bezeichnung  der  Farbe  je  eines  Strahlenbündels,  das  in 
einer  bestimmten  Zone  des  Spektrums  isoliert  vorkommt.  Helmholt/, 
machte  darauf  aufmerksam,  dass  der  Mensch  in  seiner  Sprache  den  Mittel- 
farben des  Spektrums  vorzugsweise  Namen  gegeben  hat.  Unser  Auge 
scheint  gegen  die  Grenzen  des  Spektrums  hin  weniger  empfindlich  für 
Verschiedenheiten  der  Wellenlänge  zu  werden.  Wir  wissen  dies  jetzt,  seit 
wir  das  Spektrum  kennen.  Allein  bereits  Jahrhunderte  früher  hatte  man 
die  Unterscheidung  der  Farben  vorzugsweise  auf  die  Nuancierungen  be- 
schränkt, welche  man  jetzt  die  Mittelfarben  des  Spektrums  nennt.  Für 
diese  zeigte  sich  die  Verschiedenheit  am  auffälligsten,  und  um  sich 
über  die  beobachteten  Typen  mit  Anderen  zu  verständigen,  wurden 
diese  mit  dem  Namen  allgemein  bekannter  Gegenstände,  welche  die  be- 
treffenden Farben  zeigten,  belegt.  Mit  der  Entwicklung  der  Sprache 
vermehrte  sich  auch  die  Zahl  der  Bezeichnungen,  welche  die  Farben 
versinnlichten.  Dies  geschah  bei  halbcivilisierten  Völkern  zuerst  für  die 
langwelligen,  die  warmen  Farbentöne  des  Spektrums,  und  viel  später 
erst,  mit  zunehmender  Cultur,  auch  für  die  kurzwelligen  oder  kalten 
Farben.  Nicht  das  Unterscheidungs vermögen  der  Farben,  sondern  das 
System  der  Namen  entwickelte  sich. 

In  ganz  gleicher  Weise,  wie  in  der  Kindheit  der  Terminologie  der 
Farben,  verfahren  wir  nun  auch  bei  der  Benennung  der  verschiedenen 
Gerüche,  und  sprechen  von  einem  Fleischgeruch,  von  Fischgeruch,  von 
Blumenduft,  von  Zwiebel-  und  Moschusgeruch  u.  s.  w.  Diese  Bezeich- 
nungen sind  ihrem  Ursprünge  nach  nur  für  jene  Gerüche  ganz  unzweifel- 
haft und  klar  anwendbar,  welche  von  den  genannten  Stoffen  selbst 
herrühren.  Ein  Geruch  kann  nur  durch  seine  Herkunft  genau  definiert 
werden.  Wenn  wir  daher  mehr  oder  weniger  verwandten  Gerüchen 
dieselben  Namen  geben  wollen,  so  fehlt  dabei  für  andere  Personen 
häufig  die  Evidenz.  Beide  Gerüche  stimmen  ja  meistens  nicht  voll- 
kommen mit  einander  überein,  und  es  bleibt  eine  offene  Frage,  in  wie 
ferne  wir  berechtigt  seien,  sie  zu  identificieren.  Dies  wird  auch  wohl 
so  bleiben,  bis  es  gelungen,  auf  physikalische  Weise  die  einfachen  Ge- 
rüche zu  isolieren  ').    Erst  dann  wird  es  möglich  werden,  Umschmbungen 


1)  Wir  besitzen  nur  ein  Mittel  zur  Hervorbringung  von  annähernd  einfachen 
Gerüchen.    Es  besteht  darin,  dass  wir  den  Riechreiz  allmählich  abschwächen  Ins 
der  Augenblic*  kommt,  worin  nur  noch  eine  Spur  ven  Geruchsempfindung  _ wahrzu- 
nehmen ist.    Ks  läsSt  sich  erwarten,  dass  in  diesem  Falle  nur  derjenige  Geruchs 
Pomponent  uhrig  bleibt,  welcher  alle  übrigen  zusammensetzenden  Gerüche  an  Inten- 
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für  die  Gerüche  mit  derselben  Präcision  zu  machen,  wie  wir  es  jetzt 
schon  für  die  Farben  thun.  Wenn  wir  dann  den  Geruch  eines  Stoffes 
zu  beschreiben  haben,  so  werden  wir  nur  die  einfachen  darin  vorkommen- 
den Gerüche  aufzuzählen  brauchen.  Vorläufig  besteht  keine  Aussicht  für 
diese  Möglichkeit.  Dennoch  bleibt  das  Bedürfnis  einer  Classification  und 
Namensbezeichnung  der  Gerüche.  Wir  wollen  nun  vor  Allem  ermitteln, 
auf  welche  Weise  die  Litteratur  diese  Aufgabe  zu  lösen  versuchte. 

A.  Die  erste  Classification,  welche  früher  allgemein  Eingang  gefunden 
hat,  ist  die  Linnes,  welcher  die  Gerüche  in  sieben  Klassen  einteilte: 

1)  Odores  aromatici,  wie  die  der  Nelkenblüten  und  Lorbeerblätter 
u.  s.  w. 

2)  Odores  fragrantes,  wie  Lindenblüten,  die  Lilie,  der  Jasmin  u.  a. 

3)  Odores  ambrosiaci,  wie  Ambra,  Moschus. 

4)  Odores  alliacei,  wie  Zwiebel,  Asa  foetida. 

5)  Odores  hircini,  wie  der  vom  Bocke  verbreitete  Geruch. 

6)  Odores  tetri,  wie  der  Geruch  vieler  Pflanzen  aus  der  Familie  der 
Nachtschatten. 

7)  Odores  nausei,  wie  die  Blüten  der  Aaspflanze  u.  s.  w. 

Wenn  es  sich  darum  handelt,  die  Gerüche,  die  im  gewöhnlichen  Leben 
zu  unserer  Wahrnehmung  gelangen,  in  eine  der  sieben  Klassen  Linne' s 
einzuordnen,  so  wird  dies  häufig  große  Schwierigkeiten  bereiten,  obgleich 
es  mit  einigem  guten  Willen  und  mit  Überlegung  wohl  meistens  gelingen 
wird. 

B.   Eine  zweite,  häufig  empfohlene  Einteilung  ist  die  von  Fourcrov 
Er  unterscheidet: 

1)  Extractivgerüche.  Sie  sind  schwach,  kräuterartig  und  lassen  sich 
leicht  verhüllen,  wie  der  Lattich  und  Wegerich. 

2)  Die  schwachriechenden  Öle.  Sie  sind  unlöslich  in  Wasser,  werden 
aber  leicht  von  Fetten  gebunden.  Zu  diesen  gehören  z.  B.  der 
Jasmin,  die  Tuberose  (Polyanthus  tuberosa),  die  Narcisse,  die 
Reseda  u.  a. 

3)  Die  Gerüche  der  flüchtigen  Öle:   »Odeurs   huileuses  fugaces« 
löslich  in  kaltem,  besonders  in  warmem  Wasser,  sehr  löslich 

 Alkohol,  wie  Rosmarin,  Lavendel,  Thymian  u.  a. 


in 


BiUt  ubertnff .  Jedoch  dergleichen  Versuche  sind  technisch  schwer  ausführbar 
D  selben  fordern  eine  absolut  geruchlose  Umgebung  und  vollkommen  re  von 
allem  odhanerenden  Geruch  befreite  Apparate.  Wo  diese  Bedingungen  erfü  U  wor 
den  sind ,  bleibt  es  dann  noch  immer  fraglich,  ob  das  betreffende  Sude  Galt 

jrorm  z  B- scheint  ~ 

Zwaardemaker,  Physiologie  des  Geruchs. 
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4)  Aromatische  Gerüche.  Sie  röten  Lakmuspapier  und  enthalten 
häufig  Benzoesäure.  Hierher  gehören  z.  B.  die  Vanille,  der  Tolu- 
balsam,  Ziinmet  und  Benzoe. 

5)  Die  Schwefelwasserstoffgerüche.  Sie  erzeugen  Niederschläge  in 
metallischen  Lösungen,  z.  B.  der  Bettig,  das  Löffelkraut  u.  s.  w. 

Wir  können,  wie  wir  sehen,  in  Fourcroy's  Einteilung  den  Anfang 
eines,  wenngleich  noch  sehr  primitiven,  chemischen  Systemes  erkennen. 
Als  solches  ist  es  ohne  Zweifel  ein  sehr  erfreuliches  Zeichen  der  Zeit; 
von  physiologischem  Gesichtspunkte  jedoch  ist  es  mangelhafter  als  jenes 
L  i  n  n  e '  s ,  denn  es  berücksichtigt  nicht  die  Verwandtschaft  der  Geruchs- 
wahrnehmungen, sondern  nur  die  chemische  Verwandtschaft. 

C.  Eine  dritte  hier  zu  betrachtende  Einleitung  stammt  von  Niemand 
Geringerem  als  von  Albrecht  von  Haller.  Er  nimmt  für  seine  Haupt- 
einteilung, befremdend  genug,  einen  psychologischen  Standpunkt  ein,  denn 
es  ist  das  Gefühl  von  Lust  oder  Unlust 1),  welches  sich  mit  der  Wahr- 
nehmung verbindet,  das  ihn  zur  Unterscheidung  des  Geruchs  in  drei 
Klassen  veranlasste,  nämlich  in: 

\)  Odores  suaveolentes, 

2)  Odores  mediae, 

3)  Foetores. 

Glücklicher  Weise  betreffen  seine  Unterabteilungen  jeder  dieser  Klassen 
wieder  mehr  die  Empfindungen  als  die  begleitenden  Affecte,  und  dadurch 
ist  sein  System  für  die  Physiologie  nicht  ganz  wertlos.  Jedenfalls  ent- 
halten die  »Elementa  physiologiae «  die  Aufzählung  ganzer  Beihen  von 
Stoffen,  deren  Gerüche  mehr  oder  weniger  verwandt  sind. 

D.  Eine  vierte  Einteilung  wurde  von  Lorry  im  Jahre  1785  der 
Societe  Boyale  de  Medecine  de  Paris  vorgelegt.    Er  unterscheidet: 

1)  Odeurs  camphrees,  wie  die  Labiaten,  Laurineen  und  Myrten. 

2)  Odeurs  narcotiques,  wie  Opium  und  die  Solaneen. 

3)  Ätherische  Gerüche,  wie  einige  Früchte,  besonders  die  Ananas. 

4)  Flüchtige  Säurengerüche,  wie  Melisse  und  die  Beilüßarten. 

5)  Alkalische  Gerüche,  z.  B.  die  Zwiebel. 

In  neuerer  Zeit  hat  zuerst  Fröhlich  eine  nach  unseren  Begriffen 
rationell  begründete  Anordnung  der  Gerüche  versucht. 

Da  das  Geruchsorgan  von  zwei  wesentlich  verschiedenen  Nervenpaaren 
versorgt  wird,  dem  Nervus  olfactorius  und  den  Nasenästen  des  Tnge- 


V,  Es  bedarf  keines  Beweises,  dass  allerlei  persönliche ^^^l  'hZ 
al.em  Association  mit  Erinnerungen,  eine  machtige  Hollo  dabe.  sp.elen.    ^gl.  Iut 


über  Cloquet  1.  C.  S.  71. 
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minus,  von  welchen  zwar  nur  der  Nervus  olfactorius  den  reinen  Geruchs- 
empfindungen vorsteht,  während  die  Zweige  des  Quintus  nur  die  Gefühls- 
empfindungen vermitteln,  so  muss  auch  in  dieser  zweifachen  Richtung 
die  Prüfung  dieses  Organs  vorgenommen  werden.  Zur  Erreichung  dieses 
Zweckes  müssen  die  verschiedenen  Gerüche  wesentlich  in  zwei  Klassen 
getrennt  werden,  und  zwar: 

1)  in  solche,  welche  reine  Geruchseindrücke  bewirken;  hierher 
gehören  die  meisten  ätherischen  Öle,  Harze,  Balsame  u.  s.  w. 
Man  könnte  dieselben  auch  »duftende  Gerüche«  nennen.  Diese 
rufen  keine  Reflexbewegungen  hervor; 

2)  in  scharfe  Riechstoffe,  das  sind  solche,  welche  neben  der  Geruchs- 
empfindung, vermöge  ihrer  chemischen  Eigenschaften,  noch  eine 
größere  oder  geringere  Irritation  der  Schleimhaut  der  Nase  her- 
vorrufen, wie  z.  B.  verschiedene  Gase :  Chlor,  Jod,  Brom,  Salz- 
säure, Salpetersäure,  Essigsäure,  Benzoesäure,  Ammoniak,  Senföl, 
Meerrettig  u.  s.  w.  Sämtliche  lösen  zugleich  mit  Riecheindrücken 
auch  Reflexbewegungen  aus. 

Fröhlich  hätte,  um  consequent  zu  sein,  noch  eine  dritte  Klasse  auf- 
stellen sollen,  nämlich  die  jener  Riechstoffe,  welche  gekostet  auch  einen 
Geschmack  zu  besitzen  scheinen.    Nach  dem  Sprachgebrauche  nämlich 
pflegt  man  z.  B.  von  erbrochenen  Massen  zu  sagen,   dass  sie  sauer 
röchen,  so  wie  von  der  Luft  in  der  Umgebung  einer  Zuckerfabrik,  dass 
sie  einen  süßlichen  Geruch  habe.    Und  doch  kann  darüber  kein  Zweifel 
existieren,  dass  Sauer  und  Süß  keine  Geruchsempfindungen  seien.  Diese 
irrigen  Bezeichnungen  beruhen   darauf,   dass  im  Erinnerungsbilde  ein 
Geruchs-  und  ein  Geschmackseindruck  gleichzeitig  vorkommen,  und  bei 
spaterer  Wahrnehmung  des  ersteren  jedesmal  zugleich  auch  der  zweite 
in  der  Erinnerung  wieder  auftaucht.    Letzterer  beherrscht  dann  den 
Gesamteindruck  derartig,  dass  man  diesen  darnach  benennt.    Der  üble 
Geruch  des  Erbrochenen  -  -  um  das  eben  angeführte  Beispiel  beizube- 
halten -  erweckt  in  uns  die  Erinnerung  an  allerlei  Stoffe,  die  ebenso 
riechen.   Unter  diesen  Stoffen  finden  sich  in  erster  Reihe  Essigsäure 
und  geronnene  Milch,  welche  zufällig  sauer  schmecken,  und  dies  ver- 
anlasst uns,  auch  diesen  gemischten  Eindruck  einen  sauren  Geruch  zu 
nennen.    Es  besteht  hier  zwischen  Geruch  und  Geschmack  dieselbe 
Association,  wie  vereinzelte  Personen  sie  zwischen  Ton  und  Farbe  dar- 
bieten   und  welche  dann  zur  sogenannten  »Audition  coloree«  Veranlas- 
sung giebt. 


wnhr   v,  SG       St°ffen'  diG  neb8t  GlDem  Geru^'^ch  Geschmacks- 

ket  dasTT-  GrZeT  kÖnneD'  6rgiebt  S1'Ch  f6raer  aUch  ^  Möglich- 
keit, dass  s.e  im  gasförmigen  Zustande  vielleicht  im  Pharynx  gekostet 
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werden  könnten,  und  in  Folge  dessen  mit  einer  Geruchswahrnehmung 
eine  schwache  Empfindung  von  Süß,  Sauer,  Salzig  oder  Bitter  sich  ver- 
binde. Gleiches  kann  auch  bei  einigen  Riechstoffen  in  Bezug  auf 
Gefühlseindriicke  staltfinden,  wenn  sie  in  gasförmigem  Zustande  eine 
Tastwahrnehmung  oder  eine  Empfindung  von  Kälte  oder  Wärme  hervor- 
rufen. Fröhlich  machte  diese  Beobachtung  bei  der  Kohlensäure, 
während  für  Menthol  unzweifelhaft  das  Gleiche  gilt. 

Fröhlich  versuchte  eine  nähere  Einteilung  nur  für  seine  erste 
Klasse  von  Riechstoffen,  d.  h.  für  die  reinen  olfactiven  Riechstoffe  (die 
duftenden  Gerüche).  Nachdem  er  diese  mit  Amylum  derartig  gemengt 
hatte,  dass  alle  ungefähr  die  gleiche  Intensität  zeigten,  ordnete  er  sie 
nach  ihrer  Geruchsvervvandtschaft  in  folgende  Reihen. 


Erste  Reihe: 

1)  Oleum  aether.  Terebinthinae, 

2)  - 

3)  - 

4)  - 


5) 


Juniperi, 
Cajeputi, 
Gumini, 
Carvi. 


2)  Oleum  Lavandulae, 

3)  -  Origani, 

4)  -  Thymi. 

Vierte  Reihe: 
1)  Oleum  Aurantiorum, 


Zweite  Reihe: 
4)  Gummi  Ladanum, 

2)  Styrax, 

3)  Resina  Guajaci, 

4)  Balsamum  Peruvianum, 

5)  Resina  Benzoe, 

6)  Vanilla. 

Dritte  Reihe: 
1)  Oleum  Rosmarini, 


2) 


Rergamottae. 


Fünfte  Reihe: 

1)  Herba  Patchouli, 

2)  Valeriana  celtica. 

Sechste  Reihe: 

1)  Knoblauch, 

2)  Asa  foetida, 

3)  Schwefelkohlenstoff. 


In  keine  der  angeführten  Reihen,  ebenso  wenig  unter  sich  selbst  zu 
ordnen  waren: 


1)  Oleum  Caryophyllorum, 
•2)      -  Cinnamomi, 


3)  Iris  florentina, 

4)  Moschus. 


Nach  Fröhlich  hat  sich  längere  Zeit  Niemand  mit  einem  Classifi- 
cationsversuche  beschäftigt.  Nur  der  Parfumeur  Rimmel  hat  für  die  in 
der  Parfumerie  verwendeten  Gerüche  eine  partielle  vorgeschlagen,  die 
Serade  wegen  der  Einzelheiten  derselben  sehr  berücksichtigt  zu  werden 
verdient.  Wir  entnehmen  seine  Tabelle  der  Henry 'sehen  Broschüre  und 
lassen  dieselbe  hier  wörtlich  folgen. 
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Schema  von  Eugene  Himmel. 


S  er  i  e  s. 

Rosee 

Jasminee 

Orangee 

Tuberosee 


Types. 

Rose 
Jasmin 

Fleur  d'oranger 

ou  Neroli 
Tub6reuse 


Typen. 

Rose 
Jasmin 

Orangenbliiten  oder 
Neroli 

Nachthyacinthe  od.  Tu- 
berose (Polyantb.es 
tuberosa) 


Violacee 

Violette 

Veilchen 

Ralsamique 

Vanille 

Vanille 

Epicee 

Cinnamome 

Zimmt 

Caryphyllee 

Girofle 

Gewürznelke 

Camphrde 

Camphre 

Kampfer 

Santalee 

Santal 

Sandelholz 

Gitrine 

Citron 

Citrone 

Herbacee 

Lavande 

Lavendel 

Menthacee 

Menthe  poivree 

Pfefferminze 

Anisee 

Anis 

Anis 

Amandee 

Amande  amere 

Bittere  Mandel 

Musquee 

Muse 

Moschus 

Ambree 

Ambre  gris 

Grauer  Amber 

Fruitee 

Poire 

Birne 

Endlich  ist  vor  wenigen  Wochen  eine  Classification  erschienen,  welche, 
obgleich  weder  nach  physikalischen  noch  nach  physiologischen  Principien 
durchgeführt,  doch  auch  für  uns  ein  gewisses  Interesse  bietet.    C.  M. 
Gieß]  er  hat  in  einem  »Wegweiser  zu  einer  Psychologie  des  Geruches«  *) 
die  Gerüche  eingeteilt  nicht  nach  ihrer  Eigenart,   sondern  nach  den 
anderweitigen  Erscheinungen,  von  welchen  ihre  Empfindungen  gewöhnlich 
begleitet  sind,  und  nach  den  psychologischen  Processen,  zu  welchen  sie 
Veranlassung  geben.    Es  kommt  dazu  in  erster  Linie  eine  große  Menge 
Gerüche  von  den  übrigen  abzuscheiden,  weil  sie  Niesen,  Thränen,  Husten 
Würgen,  Ausscheiden  von  Urin  und  Excrementen  nach  sich  ziehen.  Als 
Beispiele  giebt  er:  Ammoniak  und  Schnupftabak,  welche  Niesen;  Meerettig 
und  zerschnittene  Zwiebeln,  welche  Thränen ;  Schwefeldampf,  welcher 
Husten,  und  Schwefelwasserstoffgas,  welches  Würgbewegungen  erweckt^) 
Dasselbe  geschieht  unmittelbar,  und  als  psychische  Begleiterscheinung 
kann  man  höchstens  eine  momentane  Störung  des  Gemeingefühls  nach- 

LüXuvl'Xll:  WCgWeiSer  ZU  °iner  PsyCh0'Ogie  d6S  Ge™cl-    Hamburg  u. 
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weisen  in  Verbindung  mit  ungeordneten  Vorgängen  in  der  vorstellenden 
Thätigkeit.  Nachdem  er  diese  Gerüche  mit  in  den  Vordergrund  tretender 
physischer  (?)  Reaction  ausgeschieden  hat,  wendet  er  sich  mit  besonderer 
Vorliebe  denjenigen  zu,  bei  denen  die  psychischen  Begleiterscheinungen 
überwiegen.  Diese  machen  den  eigentlichen  Stoff  aus,  auf  welchen  sich 
seine  Classification  bezieht. 

Gieß ler  unterscheidet  nun  unter  seinen  Gerüchen  mit  psychischen 
Begleiterscheinungen  solche,  wo  der  begleitende  Affect  oder  die  hervor- 
gerufenen Vorstellungen  eine  Rückwirkung  auf  irgend  einen  Organcomplex 
zeigen  und  solche,  wobei  das  vegetative  System  gänzlich  unbeeinfiusst 
bleibt. 

Erslere  werden  wieder  je  nach  dem  Organsystem,  das  dem  Einflüsse 
des  Affects  und  der  Vorstellung  unterworfen  ist,  in  drei  Gruppen  a,  b,  c 
zerlegt.  Die  Gruppe  a  beeinflusst  Atmung  und  Gefäßsystem,  Gruppe  b 
das  Verdauungssystem,  Gruppe  c  das  Fortpflanzungssystem. 

Bei  den  Gerüchen  der  Gruppe  a  unterscheidet  Gießler  noch  zwei 
Unterabteilungen,  je  nachdem  sie  das  Lebensgefühl  erhöhen  oder  herab- 
setzen, offenbar  je  nachdem  sie  ein  Lust-  oder  Unlustgefühl  hervor- 
rufen. Erstere  werden  idealisierende,  letztere  disidealisierende  Gerüche 
genannt. 

Der  Einfluss,  welchen  die  sogenannten  idealisierenden  Gerüche  auszu- 
üben im  Stande  sind,  wird  von  Gießler  eingehend  geschildert.  Dabei 
kommt  er  an  mehereren  Stellen  zu  ähnlichen  Beobachtungen  als  in  den 
Abhandlungen  Henry's  ')  verzeichnet  worden  sind.  Wft  können  uns 
nicht  erlauben  hierauf  einzugehen,  weil  es  sich  nicht  mehr  um  physio- 
logische Thatsachen  handelt,  sondern  um  die  Beschreibung  psychologischer 
Processe,  welche  der  Autor  an  sich  selbst  wahrgenommen  hat.  Gleiches 
geschieht  für  die  disidealisierenden  Gerüche. 

Die  Gerüche  der  Gruppe  b,  die  gastralen,  regen  die  Geschmacksnerven 
an  und  veranlassen  den  Magen  zu  intensiver  Thätigkeit,  wegen  dieses 
Umstandes  sind  sie  dem  Menschen  von  außerordentlicher  Wichtigkeit. 
Manchmal  complicieren  sie  sich  mit  dem  Lustaffect  des  idealisierenden 
Geruchs,  wodurch  dann  der  Genuss  der  Speisen  besonders  erhöht  wird. 
Solche  Combinationsgerüche,  wie  Gießler  sie  nennt,  schienen  den  Alten 
so  angenehm,  dass  man  sie  bei  den  Opfern  reichlich  verwendete.  Da- 
durch veranlasst  enthält  die  Broschüre  dann  einige  Erörterungen  über  die 
Opfer  der  Alten. 

Die  Gerüche  der  Gruppe  c,  die  erotischen  Gerüche,  erregen  auch 

4)  Ch  Henry,  Sur  une  loi  generale  des  reactions  psycho-motrices.  Association 
francaise  pour  l'avancement  des  sciences.  Congres  m».  p.  19  des  Separate*,,  ncte 
Ch.  Henry,  Influence  de  l'odeur  sur  les  mouvements  respiratcnres  et  sur  1  efiort 
musculaire.  Soc.  de  biologie  6  .luin  1891. 
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beim  cultivierten  Menschen  das  erotische  Beziehungscentrum,  worüber  der 
Autor  jedoch  nur  ein  paar  Beispiele  und  nur  ganz  kurze  Betrachtungen 
anfuhrt. 

Schließlich  erwähnt  Gießl er  eine  Abteilung  Gerüche,  die,  von  keiner 
Rückwirkung  auf  irgend  ein  vegetatives  Organsystem  begleitet,  nur  das 
Denkvermögen  in  Bewegung  bringen.  Dieselben  rufen  das  Erinnerungs- 
bild entweder  eines  Individuums  oder  einer  Gattung  hervor.  Er  benennt 
diese  ideutificierende  und  socialisierende  Gerüche. 

Wenn  wir  die  Classification  Gießler's  in  unserer  physiologischen 
Nomenclatur  zurückzugeben  versuchen,  so  würden  wir,  wenn  ich  nicht 
irre,  sagen  können,  dass  der  genannte  Autor  unterscheidet: 

Gerüche  mit  Reflex; 

Gerüche  mit  Affect; 

Gerüche,  welche  ohne  nennenswerten  Affect  allein  nur  zu  der 
Vorstellung  eines  concreten  Individuums,  Gattung  oder  Ob- 
jectes  führen. 

Man  wird  bemerken,  dass,  wie  wichtig  auch  seine  Beschreibungen 
zur  Erlangung  einer  Orientierung  in  der  Psychologie  der  Gerüche  sind, 
seine  Einteilung  uns  Physiologen  nicht  weiter  bringt.  Und  das  ist  auch 
natürlich,  denn  eine  physiologische  Classification  soll  nach  der  Qualität 
und  nicht  nach  dem  Affect  stattfinden. 

Bemühen  wir  uns,  aus  den  verschiedenen  Versuchen,  welche  unsere 
Vorgänger  angestellt  haben,  dasjenige  zu  sammeln,  was  mit  unserer  ge- 
genwärtigen Auffassung  übereinstimmt,  und  die  so  gewonnenen  Resultate 
in  ein  Ganzes  zu  vereinigen.  Dazu  sollen  einzelne  Punkte  ergänzt  wer- 
den. Auf  diese  Weise  kommt  eine  Classification  zu  Stande,  welche  mehr 
oder  weniger  einem  natürlichen  System  sich  nähert,  d.  h.  einem  System, 
welches  nicht  von  einem  bestimmten  Gesichtspunkte  aus  geordnet  ist, 
sondern  vielmehr  bezweckt,  die  Gerüche,  die  den  Eindruck  einer  wech- 
selseitigen Verwandtschaft  machen,  in  Gruppen  zu  vereinigen  und  diese 
Gruppen  dann  nach  der  Eigenschaft  zu  benennen,  welche  in  der  Mehr- 
zahl dieser  unter  einander  verwandten  Gerüche  vorherrscht.  Unsere 
Classification  wird  der  Hauptsache  nach  dem  alten  System  Linne's  sehr 
ähnlich  sein,  welches  offenbar  nach  den  angegebenen  Principien  gebildet 
worden  ist.  Nur  sollen,  den  Forderungen  der  neueren  Chemie  ent- 
sprechend, den  sieben  Klassen  Linne's,  welche  beinahe  ausschließlich 
die  damaligen  Arzneimittel  umfassten,  zwei  neue  Klassen  zugefügt  werden. 

Die  bislang  in  der  Natur  beobachteten  Gerüche  sollen,  wie  oben  er- 
wähnt, eigentlich  in  drei  parallele  Reihen  geordnet  werden.  Die  Haupt- 
reihe wird  von  den  reinen  olfactiven  Riechstoffen  gebildet,  welche  aus- 
schließlich auf  den  Geruchssinn  einen  Reiz  ausüben.  Daneben  reihen 
sich  einerseits  die  scharfen  Riechstoffe  (Fröhlich)  und  andererseits  die 
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schmeckbaren  Riechstoffe  (Zwaardemaker)  in  selbständigen,  in  sich 
selbst  geschlossenen  Systemen.  Die  Ilaupireihe  ist  unzweifelhaft'  die  voll- 
ständigste, und  darum  scheint  es  zweckmäßig,  mit  der  Classification  der- 
selben zu  beginnen.  Die  beiden  anderen  Reihen  werden  dann  später 
für  eine  ähnliche  Classification  geeignet  erscheinen. 

Die  neun  Klassen,  in  welche  wir  also  die  rein  oiractorischen  Gerüche 
einteilen  wollen,  sind  folgende: 

I.  Odores  aetherei  (ätherische  Gerüche)  Lorry. 
II.  Odores  aromatici  (aromatische  Gerüche)  Linne. 

III.  Odores  fragrantes  (balsamische  Gerüche)  Linne. 

IV.  Odores  ambrosiaci  (Amber-Moschus-Gerüche)  Linne. 

V.  Odores  alliacei  (Allyl-Cacodyl-Gerüche)  Linne. 

VI.  Odores  empyreumatici  (brenzliche  Gerüche)  Hai ler. 
VII.  Odores  hircini  (Caprylgerüche)  Linne. 
VIII.  Odores  tetri  (widerliche  Gerüche)  Linne. 
IX.  Odores  nausei  (Erbrechen  erregende  oder  ekelhafte  Gerüche) 
Linne. 


I.  Klasse  der  ätherischen  Gerüche. 

Die  ätherischen  Gerüche  wurden  anfangs  dieses  Jahrhunderts  zum 
ersten  Male  von  Lorry  in  eine  besondere  Gruppe  vereinigt,  in  welche 
er  auch  die  Obst-  oder  Fruchtgerüche  aufnahm.  Diese  Gruppe  wurde 
auch  später  von  den  Parfumeuren  immer  zusammengehalten.  Offenbar 
machten  auf  sie  die  Gerüche  der  reifen  Früchte  den  Eindruck  der  Ähn- 
lichkeit. Rimmel  nennt  sie  »Serie  fruitee«  und  er  betrachtet  den  Ge- 
ruch der  Dirne  als  typisch,  sowie  als  verwandt  damit  die  Gerüche  des 
Apfels,  der  Ananas  und  der  Quitte. 

Allmählich  ergab  es  sich,  dass  der  Geruch  dieser  Früchte  von  zu- 
sammengesetzten Athern  herrührt.  Man  fand  in  der  Birne  essigsauren 
Amyläther  und  essigsauren  Äthyläther.  Es  gelang  z.  B.  eine  »Essence 
de  Poiresa  künstlich  zusammenzusetzen,  indem  man  dem  essigsauren 
Iso-Amyläther  [CH3-  CO-0  •  C5HU)  ein  Dreißigstel  seines  Volums  essig- 
sauren Äthyläther,  Äther  und  ferner  Alkohol  zusetzt1). 

Der  Apfelgeruch  scheint  von  dem  iso-valeriansauren  Iso-Amyläther 
(C., //,,  •  CO- O- C5HU)  abzuhängen.  Durch  Beimischung  vom  Fünf-  oder 
Sechsfachen  seines  Volums  Alkohol  bildet  dieser  Ester  eine  künstliche 
Essenz  2). 

Der  Ananasgeruch  stammt  von  buttersauren  Äthern ,  hauptsächlich 


•I)  Piesse,  S.  486. 
2)  Piesse,  S.  '.88. 
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von  buttersaurem  Äthyläther  (Cä  flg  C  0  ■  0  ■  C2  H5) ,  der  Quittengeruch  von 
pelargonsauren  Äthern. 

Der  Weingeruch  wird  auf  Önanthäther  zurückgeführt,  der  sich  schließ- 
lich als  aus  capryl-  und  caprinsauren  Äthern  zusammengesetzt  heraus- 
gestellt hat1). 

Man  nennt  in  der  Chemie  alle  diese  Ester  auch  Fruchtäther.  Es 
ergab  sich  dann,  dass  die  Gerüche,  welche  den  Parfumeuren  ursprüng- 
lich eine  natürliche  Gruppe  zu  bilden  schienen,  später  auch  in  der  That 
in  chemischer  Hinsicht  in  eine  besondere  Abteilung  gebracht  werden 
konnten.   Es  ist  jedoch  auffallend,   dass  zu  dieser  chemischen  Gruppe 
auch  Stoffe  gehören,  welche  man  früher  in  eine  andere  Classe  einzu- 
reihen geneigt  war,  z.  B.  das  Heracleumöl  und  das  ätherische  Öl  der 
Früchtchen  des  Pastinaks  (Pastinaca  sativa).    Es  decken  sich  also  die 
Parfumeriengruppe  und  die  chemische  Gruppe  nicht  vollständig,  eine 
Erscheinung,  welcher  wir  öfters  begegnen  werden.   Eine  Gruppe  von 
übereinstimmenden  Gerüchen  hat  wohl  eine  analoge  Zusammensetzung, 
aber  nicht  umgekehrt  besitzen  Stoffe  von  übereinstimmender  Zusammen- 
setzung den  gleichen  Geruch.   Gleichwohl  werden  wir  später  einen  Weg 
kennen  lernen,  um  wenigstens  einen  Teil  dieser  Widersprüche  zu  schlich- 
ten, für  einen  anderen  Teil  bleiben  sie  bis  heute  unerklärt. 

Vermutlich  gehört  das  Bienenwachs  auch  zur  Gruppe  der  ätherischen 
Gerüche.  Es  wurde  nämlich  in  diesem  höchst  zusammengesetzten  Stoffe 
nebst  einem  Alkohol  mit  24—27  Kohlenstoffatomen  eine  Säure  ent- 
deckt, welche  zur  Ölsäurenreihe  gehört  und  der  Träger  des  Wachsge- 
ruches ist,  also  wieder  ein  Ester.  Natürlich  muss  man  ebenfalls  den 
Essigäther  und  den  salicylsauren  Methyläther  (das  Gauitheria-  oder  Win- 
tergrünöl,  C^OH-CO  0  CH3)  dazu  rechnen. 

So  viel  in  Betreff  der  in  den  Pafumerien  gebräuchlichen  oder  der  in 
der  Natur  vorkommenden  Riechstoffe.  Aber  auch  eine  Anzahl  chemischer 
Präparate  der  Fettsäurenreihe  besitzen  Gerüche,  welche  unzweifelhaft  in 
diese  Klasse  eingereiht  werden  müssen.  So  die  echten  Äther  der  Alkyl- 
reihe,  deren  Typus  der  officinelle  Schwefeläther  (Aether  sulfuricus)  isf 
so  auch  die  Halogenderivate  derselben  homologen  Reihe,  unter  welchen 
wir  das  Bromäthyl  und  das  Chloroform  finden.  Der  Safran^eruch  des 
Jodoforms  bringt  uns  wieder  in  Verlegenheit,  allein  es  ist  die  Fräse  ob 
hier  nicht  eine  Dissociation  im  Spiele  sei.  Es  ist  jedenfalls  eine  Tat- 
sache, dass  äußerst  verdünnter  Jodoformdampf  einfach  nach  Jod  riecht 
welches  Element  daher  wahrscheinlich  frei  wird,  wie  es  thatsächlich  bei1 
Wirkung  von  Feuchtigkeit  und  im  Organismus  immer  der  Fall  ist 
_FerDer  Cme  Sehr  §roße  A»™hl  äußerst  auseinanderlaufender  Derivate 

1)  Moyer  und  Jacobson,  Organische  Chemie,  I.  Bd,  S,  333, 
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der  ungesättigten  Kohlenwasserstoffreihe.  Die  höheren  Glieder  dieser 
Reihen  zeigen  jedoch  oft  einen  mehr  aromatischen  Geruch.  Das  Gleiche 
ist  auch  der  Fall  bei  einigen  homologen  Reihen,  welche  von  gesättigten 
Kohlenwasserstoffen  abgeleitet  werden.  So  hat  Formaldehyd  einen  un- 
bestimmten reizenden  Geruch,  Acelaldehyd  einen  ätherischen  Geruch, 
Aceton  einen  Obstgeruch,  während  unter  den  höheren  Ketonen  ätherische 
Öle,  wie  z.  B.  Rautenöl  (Oleum  Rutae),  d.  i.  Methyl-Nonylketon  vorkommen. 

Es  wäre  aus  dieser  Ursache  sehr  wohl  möglich,  dass  die  ätherischen 
Gerüche  mit  einer  der  folgenden  Klassen  vereinigt  werden  dürften.  Ihre 
Zusammengehörigkeit  würde  um  so  einleuchtender  sein,  wenn  es  sich 
ergeben  sollte,  dass  in  allen  diesen  Reihen  die  niedrigeren  Stufen  äthe- 
risch, die  höheren  aromatisch  riechen.  Vorläufig  jedoch  ist  es  zweck- 
mäßig, Lorry's  alte  Klasse  noch  beizubehalten. 


II.  Klasse  der  aromatischen  Gerüche. 

Diese  Klasse  begreift  die  Aromatici  Linne 's;  die  dritten  und  vierten 
Arten  Fourcroy's;  die  Camphrees  und  die  Acides  volatils  Lorry's; 
die  erste,  dritte,  vierte  und  fünfte  Reihe  Fr öh lieh's;  die  von  Letzterem 
getrennt  aufgezählten  Zimmt-  und  Nelkenöle,  und  endlich  die  Series 
epicee,  caryophyllee,  camphree,  santalee,  citrine,  herbacee,  menthacee, 
anisee  und  amandee  Rimmel's.  Es  sind  offenbar  dieselben  Gerüche, 
für  welche  Beaunis  die  Reactionszeit  so  besonders  scharf  feststellen 
konnte,  und  welche  Passy  als  »Odeurs«  im  engeren  Sinne  bezeichnete. 
Eine  sehr  umfangreiche  Klasse  also.  Linne  giebt  folgende  Beispiele: 
Folia  Lauri  (omnium  specierum),  Flores  Dianthi,  Semina  amneos  (Sison 
Ammum). 

Lorry's  Einteilung  zieht  unsere  Aufmerksamkeit  auf  zwei  kleinere 
Gruppen,  welche  vielleicht  in  dieser  Klasse  unterschieden  werden  können, 
nämlich  die  Kampfer  und  die  citronenartigen  Gerüche,  welche  Typen  durch 
spätere  chemische  Untersuchungen  wissenschaftliche  Bedeutung  erhielten. 

Wir  verstehen  bekanntermaßen  unter  Kamplern  die  festen  Bestand- 
teile der  ätherischen  Öle,  deren  empirische  Formeln  C10//-i0O,  Ci0HiBO, 
C,„ff,,0  sind.  Es  ist  wohl  kaum  nötig,  bezüglich  dieses  in  Einzel- 
heiten einzugehen,  da  der  Kampfer  und  der  Borneokampfer  genügend 
bekannt  sind.  Mit  diesem  halten  die  Parfumeure  einige  ätherische  Öle 
mehr  oder  weniger  verwandt,  wie  z.  B.  Patschuliöl,  Rosmarmöl  Cajeputol. 
Auch  wird  man  keinen  Fehler  machen,  wenn  man  den  gelb  gewor- 
denen Terpentin  hier  unterbringt.  Dann  wird  die  Gruppe  zu  jener  der 
Odores  resLsi  Malier',  Es  ist  merkwürdig,  dass  unter  den  Ä  - 
ähnliche  Verbindungen  bekannt  geworden  sind,  und  sogar  förmlich  ein 
Gruppe  von  citronenartig,  Riechenden  Körpern  zu  bilden  scheinen.  Es 
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sind  hauptsächlich  ungesättigte  Alkohole  mit  derselben  empirischen  Formel 
wie  der  Borneokampfer:  C]0//lsO,  so  das  Coriandrol  aus  Gorianderöl 
von  Coriander  (Coriandrum  sativum),  das  Linalool  aus  Linaloöl,  das 
Geraniol  aus  dem  indischen  Geraniumöl  (von  Adropogon  Schoenanthus). 
Für  letzteren  Stoff,  welcher  bereits  seit  Langem  in  der  Parfümerien- 
fabrication  gebraucht  wird  '),  ist  wahrscheinlich  die  Structurformel :  [CH^ 
CH-CH2  CH:CH-C  (C1I:]):CH-CH2-0F1  2).  Es  ist  also  ein  Alkohol.  Ein 
Oxydationsproduct  des  Geraniols  ist  das  Gitral  (Aldehyd):  CU)HiG0, 
welches  jetzt  synthetisch  bereitet  und  in  den  Parfümerien  verwendet 
wird3).  Dies  ist  der  Stoff,  womit  J.  Passy  experimentierte  und  die 
normale  Reizschwelle  auf  0,5 — 0,1  Millionstelgramm  pro  Liter  Luft  fest- 
stellte. Das  Gitral  kommt  überdies  auch  in  der  Natur  ziemlich  häufig 
vor,  und  ist  u.  a.  in  den  Apfelsinenschalen  und  im  Citronenöl  enthalten. 
Einige  andere  Gerüche  reihen  sich  nahe  an  diese,  wie  z.  B.  Citronellon 
(Aldehyd)  von  der  Formel  Ci0Hi8O  aus  dem  Citronelloöl  (Andropogon 
Nardus),  Methylnonylketon  (aus  Oleum  rutae),  Ol.  Kuskus  oder  Vetveröl 
(Andropogon  muricatus),  Bergamiol  (Linalylacetat)  aus  Bergamottöl,  Sandel- 
holz und  Ol.  cedri  virginicae.  Chemisch  nahe  verwandt  damit,  vielleicht 
wohl  identisch  mit  dem  Geraniol  ist  der  Alkohol  aus  Rosenöl4),  so 
dass  auch  die  Familie  der  Rosen  an  die  citronenartigen  Gerüche  sich 
anschließt.  Die  Classificationen  Fröhlich's  und  Rimmel's  geben  uns 
noch  weitere  Belehrung. 

Wir  haben  hiermit  bereits  den  Anfang  einer  Untereinteilung  gemacht; 
Haller,  Fröhlich  und  Rimmel  führen  uns  noch  zur  Aufstellung  von 
einigen  anderen  secundären  Gruppen.  Zuerst  fordern  hierbei  die  speze- 
reienartigen  Gerüche  unsere  Aufmerksamkeit.  Ihr  Typus  ist  das  Zimmtöl 
C6H5-C2H2CO-H,  Aldehyd  der  Zimmtsäure  aus  Laurus  Cinnamomus  und 
im  Laurus  Cassia.  Es  wurde  genau  erforscht  und  synthetisch  zusammen- 
gesetzt. Rimmel  nimmt  in  diese  Gruppe,  welche  er  »Serie  epicee« 
nennt,  alle  Zimmtarten,  die  Muskatnüsse  und  die  Macis  von  Myristica 
fragrans  und  das  Pimentöl  (von  Eugenia  Pimenta  u.  a.)  auf. 

Letzteres  bildet  den  Übergang  zur  »Serie  caryophyllee «  Rimmel's. 
Sowohl  die  Eugenia  Pimenta,  wie  Caryophyllus  aromaticus  gehören  zur 
Familie  der  Myrtaceen,  deren  botanische  Verwandtschaft  noch  durch  die 
chemische  enger  wird,  denn  der  Hauptbestandteil  beider  ist  das  Eugenol- 
C6HyOH.OCHrCH2  =  CH=CH,.  Nach  Rimmel  reihen  sich  dann 
wieder  an  die  Gewürznelken  die  Nelken  (Dianthus)  an,  welche  auffallender 


1)  Piesse,  S.  m. 

2)  Meyer  und  Jacobson,  Organische 

3)  Ich  verdanke  dieses  Präparat  Herrn 

4)  Meyer  und  Jacobson,  Organische 


Chemie,  I.  Bd.  S.  485. 

de  Laire,  Vanillinfabrikant  in  Paris, 

Chemie.  1.  Bd.  S.  486, 
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Weise  nicht  in  Parflimerien  verwendet,  sondern  durch  eine  Mischung 
ersetzt  werden,  deren  Geruch  jenen  genau  entspricht »).  Ferner  der  Ingwer 
(Zingiber  officinalis),  die  Cardamoruen  von  Amoinum  Cardamomum,  Aino- 
mura  aromaticuin)  und  die  Pfefferarten  (Piper  nigrum  u.  a.).  Bei  Haller 
heißt  es:  »Odor  aromaticus  dulcis  est  in  Cinnamomo;  igneus  in  Caryo- 
phyllo;  acer  in  Pipere,  ejusque  generibus  Amomo,  Lauro,  Aristolochia, 
Asaro  2). 

Neben  den  spezereienartigen  Gerüchen  können  die  Lavendelgerüche 
Platz  finden,  welche  auch  Fröhlich  als  eine  besondere  Reihe  betrachtete. 
Rimmel  nennt  sie  die  kräuterartige  Gruppe  (Serie  herbacee),  als  deren 
Typus  der  Lavendel  (Lavandula  vera  und  spica)  gilt.  Diesen  folgt  der 
Thymian  (Thymus  serpyllum  und  vulgaris),  aus  deren  ätherischen  Ölen 
das  Thymol  Ci0HnOH  als  Stearopton  sich  abscheidet.  Dieses  chemisch 
scharf  definierte  Thymol:  C^H^^H^CH^OH;  ist  auch  der  Träger  des 
Thymiangeruches.  Nahe  verwandt  damit  ist  das  Majoranöl  (aus  Origanum 
Majorana  und  vulgare),  woraus  das  mit  dem  Thymol  isomere  Carvacrol 
gewonnen  wird. 

Die  kräuterartigen  Gerüche  bilden  den  Übergang  zu  den  Anisgerüchen. 
Diese  Unterklasse  umfasst  in  unserem  System  zwei  Typen,  die  Minze 
und  den  Anis. 

Das  Pfefferminzöl  (Oleum  Menthae  piperitae)  scheidet  in  der  Kälte  ein 
unter  dem  Namen  von  Menthenkampfer  Ci0HuO  bekanntes  Stearopton 
aus.  Auf  gleiche  Weise  gewinnt  man  aus  dem  Oleum  Menthae  arvensis 
das  bekannte  Menthol,  Cl0H^OH,  vermutlich  ein  reducierter  Benzolkern, 
woran  Methyl  und  Propyl  angehängt  sind.  Einer  der  flüssigen  Bestand- 
teile ist  das  Menthon,  das  auch  durch  Oxydation  des  Menthols  gewonnen 
werden  kann. 

Verwandt  mit  Menthol  ist  das  Salbeiöl  (Oleum  Salviae). 

Der  Haupt-Typus,  der  Anis,  wird  aus  der  Pimpinella  Anisuni  erhalten, 
dessen  Stearopton  das  chemisch  genau  untersuchte  Anethol  ist.  Es  scheint 
Para-Allyl-Anisol,  C3H5  •  C6F4  —  0-CH3  zu  sein  und  besitzt  einen  sehr 
reinen,  ausgesprochenen  Anisgeruch.  Dasselbe  Anethol  wird  auch  aus 
Sternanis  (Illicium  anisatum),  aus  Fenchelöl  (von  Foeniculum  capülaceum) 
und  aus  Esdragonöl  (von  Artemisia  Dracunculus)  dargestellt.    Da  der 


4)  Nelkengeruch-Mischuny. 

Esprit  de  Rose  28  Centiliter 

Fleurs  d'Oranges  14 

Fleurs  d'Acacias  14 

Vanille  06  Gramm 

Girofle  40  Tropfen. 

2)  »Der  aromatische  Geruch  ist  süß  im  Zimmt,  feurig  in  der  Gewürznelke  und 
gleicheren  im  Nelkenpfeffer,  im  Lorbeer,  in  der  Osterluzei  und  in  der  Haselwurz.« 
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Geruch  von  Safrol  ')  an  den  des  Fenchelöls  erinnert,  gehört  auch  das 
Sassafrasöl  (aus  Sassafras  officinalis),  woraus  es  bereitet  wird,  in  diese 
Gruppe. 

Rimmel  nennt  als  verwandt  mit  diesen  Gerüchen  das  Carvol  (Oleum 
Carvi)  und  das  Dillol  (Oleum  Anethi  aus  Anethum  graveolens).  Diese 
ätherischen  Öle  stimmen  im  Gerüche  mit  einander  sehr  überein,  und 
beide  enthalten  Carvol:  ^^0(^^)0^. 

Fröhlich  lässt  an  diese  Reihe  dann  wieder  das  Kümmelöl  (Oleum 
Cumini),  das  Cajeputöl  (Oleum  Gajeputi)  und  das  Wacholderbeeröl  (Oleum 
Juniperi) 2)  anschließen.  Letzteres  wird  im  Genever  als  Geruchsgene- 
rator verwendet.  Das  Cajeputöl  ist  das  Verbindungsglied  mit  dem 
Eucalyptusöl  (aus  den  Blättern  des  Eucalyptus  globulus),  welche  beiden 
letzteren  das  Eucalyptol  oder  Lineol  enthalten,  von  den  Parfumeurs 
jedoch  zu  den  Kampfergerüchen  gezählt  werden.  Schließlich  ist  mit 
diesen  Verbindungen  noch  das  Corianderöl  mehr  oder  weniger  verwandt, 
welches  einiges  Interesse  erregt,  weil  in  neuester  Zeit  aus  dem  Corian- 
deröl das  Coriandrol  bereitet  wird,  welches  zu  derselben  Gruppe  der 
ungesättigten  Alkohole  gehört,  wie  das  Geraniol,  dessen  wir  bereits 
früher  erwähnten,  und  den  citronenartigen  Gerüchen  einreihten. 

Die  letzte  zu  den  aromatischen  Gerüchen  gezählte  Unterklasse  ist  die 
der  Mandelgerüche.  Sie  bilden  eine  scharf  abgegrenzte  Gruppe,  für 
welche  das  Bittermandelöl,  das  Benzaldehyd:  C0HSCOH,  typisch  ist. 
Rimmel  zählt  hierzu  auch  das  Lorbeeröl  von  Laurus  nobilis.  Außerdem 
enthalten  die  Kerne  der  Steinfrüchte,  z.  B.  der  Pfirsiche  (Prunus  persica) 
und  der  Traubenkirsche  (Prunus  Padus),  so  wie  die  Blätter  des  Kirsch- 
lorbeer (Prunus  Laurocerasus)  Amygdalin,  aus  welchem  durch  Fermen- 
tation Benzaldehyd  sich  bildet.  Einen  vollkommen  gleichen  Geruch  hat 
das  Nitrobenzol,  welches  die  Parfümeure  Mirbanöl  nennen.  Auch  die 
Blausäure  oder  der  Cyanwasserstoff  ist,  obgleich  schwächer  riechend 3) 
dem  Benzaldehyd  sehr  ähnlich.  Wir  erhalten  daher  folgendes  Schema 
für  die  Klasse  der  aromatischen  Gerüche.  Die  Reihenfolge  der  Unter- 
klassen wollen  wir  dabei  jedoch  ein  wenig  abweichend  wählen  von  der- 
jenigen im  Texte. 


1)  Piesse,  1.  c.  S.  1 85. 

8)  Ol.  Juniperi  erinnert  nach  Anderen  an  Terpentin  und  würde  also  zu  der 
Kampfergruppe  gehören.  Die  Sache  scheint  diese  zu  sein,  dass  der  Geruch  des  Oleum 
Jumpen  thatsäch  ,ch  hervorgebracht  wird  durch  einen  Essigsäure-Ester.    Inner  i  h 

Z7Z\yT  "  Urin  6inen  Veil<*^uch,  S-ade  «>  wie  es  der  Ter 
pentin  thut.    (Bornemann,  S.  184.)  61 

3)  Eine  einpromillige  Cyanwasserstofflösung  besitzt  keinen  Bittermandelgeruch 

ä,  rr  s.dehyd  in  einer  ve'dü[,"ung  ™ 1  -     — - 
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Schema. 

Erste  Unterklasse:  Kampfergerüche. 

Typus:  Borneol  (Alkohol). 
Zweite  Unterklasse:  Spezereiengerüche. 

Typus:  Eugenol  (Alkohol). 
Dritte  Unterklasse:  Anis-Lavendel-Gerüche. 

Typus  a:  Anethol  (Äther). 

Typus  ß:  Menthol  (Alkohol!. 

Typus  y:  Thymol  (Alkohol). 
Vierte  Unterklasse:  Citronen-Rosen-Gerüche. 

Typus  a:  Geraniol  (Alkohol). 

Typus  ß:  Citral  (Aldehyd). 
Fünfte  Unterklasse:  Mandelgerüche. 

Typus :  Benzaldehyd  (Aldehyd). 

III.  Klasse  der  fragranten  oder  balsamischen  Gerüche. 

Wir  zählen  zu  dieser  Klasse  die  Odores  fragrantes  Linne' s;  die 
erste,  zweite  und  vierte  Art  Fourcroy's;  die  zweite  Gruppe  Fröh- 
lich's  nebst  der  von  ihm  abgesondert  angeführten  Veilchenwurzel  (Rhi- 
zoma  Iridis  florentinae) ;  und  die  zweite,  dritte,  vierte,  fünfte  und  sechste 
Serie  Rimmel's.  Linne  nennt  als  Beispiele  folgende:  Die  Linde  (Tilia), 
die  Lilie  (Lilium),  den  Jasmin  (Jasminum),  die  Tuberose  (Polianthes),  den 
Goldlack  (Cheiranthus)  und  den  Safran  (Crocus).  Eine  nähere  Einteilung 
dieser  Klasse  dürfte  wohl  nach  Rimmel's,  und  zum  Teile  auch  nach 
II  all  er 's  Vorgehen  zu  geschehen  haben. 

Zur  Vermeidung  einer  allzugroßen  Specialisierung  ist  es  ratsam,  vor- 
läufig die  zweite,  dritte  und  vierte  Serie  Rimmel's  zusammen  zu  halten 
und  sie  als  Blumengerüche  im  engeren  Sinne  zu  unterscheiden,  welche 
dann  die  erste  Unterklasse  bilden,  in  welcher  man  zwei  Typen  neben- 
einander stellen  kann,  den  Jasmin  mit  dem  verwandten  Ylang-Ylang,  Ol. 
anonae  aus  Cananga  odorata  und  die  Orangenblüte  mit  der  verwandten 
Robinia  Pseudacacia,  den  Flieder  (Syringa)  u.  s.  w.  *).  Als  zweite  Unter- 
klasse betrachten  wir  die  Odores  liliacei  Hall  er 's,  welcher  deren  (S.  105 
in  folgender  Weise  erwähnt:  »Alius  (sc.  odor)  dulcis  liliaceus  lilii,  Tube- 
rosae,  Iridis,  Pruni,  Vitis«2).  Wir  können  also  wieder  zwei  Typen  unter 
die  Liliacei  einreihen,  die  Lilie  und  die  Iris.  Rimmel  zählt  unter  die 
Liliengerüche  die  Tuberose,  die  Lilie,  die  Narcisse,  die  Jonquilla  und  die 

1)  Die  Gerüche  des  Flieders  und  der  Maiglöckchen  können  künstlich  durch  einen 
Alkohol:  Co//»  Off  hervorgebracht  werden,  welches  Präparat,  Terpineol,  die  Firma 
de  Laire  &  Cie.  mir  gefälligst  zur  Verfügung  stellte. 

2)  Ein  anderer  süßer  citronartiger  Geruch  ist  jener  der  Lilie.  Tuberose,  Schwert- 
lilie, der  PflaumenbUiten.  der  Weinrebe. 
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Hyacinthe,  an  welche  Hall  er  den  Geruch  des  Cyclamen  und  der  Linde 
anreiht. 

Das  Prototyp  der  Veilchengerüche  ist  das  Veilchen  selbst,  ein  gewiss 
sehr  einfacher  Geruch,  denn  der  Harn  von  Personen,  welche  Terpentin 
gebraucht  oder  Terpentindärnpfe  eingeathmet  haben,  verbreitet  ihn  sehr 
stark.  Die  Structurformel  für  Terpentinöl  wäre  :  C6  H6  (C2  #5)2,  ein  redu- 
cierter  Benzolkern  mit  zwei  angehefteten  Äthylradikalen.  Es  rnuss  also 
der  Veilchengeruch  ein  Derivat  davon  sein.  Die  Firma  de  Laire  &  Cie. 
in  Paris  bereitet  synthetisch  ein  künstliches  Parfüm,  das  »Jonon«,  welches 
ein  Keton  sein  soll  und  den  Veilchengeruch  vollkommen  nachahmt.  Dass 
der  Veilchengeruch  durch  relativ  einfache  Stoffe  erzeugt  werden  kann, 
ergiebt  sich  dazu  noch  hieraus,  dass  nach  Hall  er  und  Cloquet  frisches 
Seesalz  denselben  Geruch  haben  soll1). 

Die  Parfümeure  halten  mit  dem  Veilchen  verwandt  die  Acacia  Farne- 
siana  (franz.  Cassie,  nicht  zu  verwechseln  mit  dem  Cassiaöl,  welches 
einen  Zimmtgeruch  hat).  Auch  ist  die  Ähnlichkeit  mit  der  Veilchenwurzel 
sehr  treffend.  Andererseits  ist  dieser  Geruch  wieder  nahe  verwandt 
mit  dem  der  Reseda,  was  besonders  bei  verdünnten  Lösungen  der  künst- 
lich bereiteten  »Irone«  hervortritt.  DeLaire&Cie.  hatten  mir  dieses 
Keton2)  zur  Verfügung  gestellt,  und  ich  war  beim  Experimentieren 
manchmal  in  Ungewissheit,  ob  ich  es  mit  Reseda-  oder  mit  Irisgeruch  zu 
thun  hatte.  Bei  Hall  er  findet  man  schließlich  noch  den  Theegeruch 
der  Iris  florentina  zur  Seite  gestellt 3) 

Die  echt  balsamischen  Gerüche  bilden  eine  dritte  Unterklasse.  Eine 
ganze  Reihe  dieser  wurde  synthetisch  hergestellt,  wie  das  Vanillin,  das 
Cumarin  und  Piperonal  oder  Heliotropin.  Diese  Präparate  sind  jetzt  überall 
käuflich  und  werden  in  der  Parfumerieindustrie  vielfach  verwertet.  Erste- 
res  Präparat  soU,  im  krystalliaischen  Zustande  trocken  aufbewahrt,  beinahe 
geruchlos  sein<).  Zwar  ist  das  Gleiche  der  Fall  bei  einer  großen  Anzahl 
leicht  oxydierbarer  Riechstoffe,  wovon  im  zweiten  Hauptstücke  die  Rede 
w^jedoch  die  Structurformel  C6HrO H[0  C H3)  CH 0,  d.  i.  Methyläther 

4)  Als  ich  bei  einem  mir  bekannten  Salzsieder  über  diesen  Punkt  nachfragte 
stellte  s.ch  heraus,  dass  auch  noch  gegenwärtig  Seesalz  in  dem  Zustande,  in  wel- 
chem es  in  den  Schiffen  eingeführt  wird,  wirklich  manchmal  einen  angenehmen  Ge- 
ruch verbreitet.   Ein  Rheder  beschrieb  denselben  als  einen  angenehmen  sanften  Duft 

renT  Till        ^  t  ^        ^  maChl  SOgar  nach  län^em  Aufbewah- 
ren, z.  o.  nach  einem  Jahre,  einem  höchst  unangenehmen  Gerüche  Platz     Der  Sal7 
sieder  vermutet,  dass  sowohl  der  angenehme  als  der  unangenehme  Geruch  abhängig 
S  von  der  Fauna  und  Flora  des  Mittelmeeres,  welche  in  diesem  importierten  S e 
salze  eingeschlossen  sind.  F       "en  aee 

2)  Tiemann  u.  Krüger,  Bor.  d.  Wiener  ehem.  Gesellschaft.  4893.  Nr  17 

3)  Haller,  1.  c.  S.  4  64. 

*)  J.  Passy,  Comptes  rendus  26  Fev.  1894. 
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des  Protocatechu-Aldehyds,  lässt  eben  nicht  vermuten,  dass  der  Sauerstoff' 
der  Luft  hier  die  Ursache  des  so  besonders  intensiven  Geruches  des  frei 
verdampften  Vanillins  sein  sollte,  denn  Vanillinsäure  ist  geruchlos.  Das 
Cumarin,  ein  Lacton  der  geruchlosen  Cumarsäure,  C0 //4(0/i) C2//2  — 
CO  OH,  kommt  in  einer  großen  Anzahl  von  Pflanzen  vor,  wie  im  Wald- 
meister (Asperula  odorata) ,  in  der  Bohne  des  Tonkabaumes  (Dipteryx 
odorata),  im  gelben  Steinklee  (Melilotus  officinalis),  in  Anthoxanthurn 
odoratum,  Angraecum  fragrans  und  einigen  anderen  Orchideen  u.  s.  w. 
Neben  dem  Moschus  ist  dieser  Geruch  einer  der  meist  verbreiteten  in 
der  Natur. 

Das  Piperonal  oder  Heliotropin  endlich  entsteht  durch  Oxydation  der 
Piperinsäure.  Es  ist  ein  Aldehyd,  obgleich  nicht  das  Aldehyd  dieser 
Säure.  Seine  Structurformel  würde  Cc  fl3  (02CH2)CH  0  sein.  Merk- 
würdig dabei  ist,  dass  ein  so  intensiv  riechender  Stoff  wie  das  Heliotropin 
das  Derivat  des  Piperins  ist,  eines  Stoffes,  welcher,  obgleich  vollkommen 
geruchlos,  einen  sehr  starken  und  charakteristischen  Geschmack  hat. 
Daraus  geht  am  deutlichsten  hervor,  dass  Geruch  und  Geschmack  auf 
verschiedenem  Chemismus  beruhen,  ja  sogar  mehr  oder  weniger  einander 
auszuschließen  scheinen:  Piperin  ist  geruchlos,  aber  von  starkem  Ge- 
schmacke,  wogegen  das  Piperonal  stark  riecht,  aber  geschmacklos  ist. 
Die  Löslichkeit  in  Wasser  kann  hier  keine  Erklärung  geben,  denn  beide 
Stoffe  sind  gleichermaßen  in  Wasser  unlöslich. 

IV.  Klasse  der  Amber-Mosclmsgerüclie. 

Diese  Klasse  begreift  die  Odores  ambrosiaci  Linne' s;  die  sechzehnte 
und  siebzehnte  Reihe  Rimmel's  und  den  von  Fröhlich  gesondert 
erwähnten  Moschusgeruch.  Die  von  Linne  angeführten  Beispiele  sind 
sehr  zahlreich:  Ambra,  Moschus,  Zibeth  (Zibethum  von  Viverra  Zibetha), 
der  Bisamstrauch  (Hibiscus  Abelmoschus),  Bisamduftender  Kranichschna- 
bel (Geranium,  Erodium  moschatum),  Bisamduftende  Käsepappel  (Malva 
moschata),  Bisamduftender  Lauch  (Allium  moschatum),  Bisamduftende 
Platterbse  (Lathyrus  moschatus),  Milium,  Holcus,  Kleinia.  Asperula  L.  muss 
jedoch  auf  Grund  der  chemischen  Untersuchung  sowohl,  wie  auch  hin- 
sichtlich seines  Geruches  der  III.  Klasse  zugewiesen  werden. 

Hauptsächlich  gehören  also  zu  dieser  Klasse  der  Amber  und  der 
Moschus,  zwei  nahe  mit  einander  verwandte,  und  in  der  Natur  überall 
verbreitete  Gerüche.  Letztere  findet  man  z.  B.  im  Fleische  vieler  T.ere 
und  in  den  Excrementen,  am  meisten  anfangs  des  Winters  >),  was  nicht  zu 

1)  »Sed  etiam  fimus  per  agros  sparsus,  imprimis  per  primum  hiemale  <^ 
Moschum  redoleU    (Sondern  auch  der  auf  den  Fehlern  ausgestreute  Dünger,  heson 
ders  in  der  ersten  Winterhülfte,  riecht  nach  Moschus.)    Malier  S.  163. 
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wundern,  da  die  Galle  nach  Moschus  riecht.  Der  Moschusgerucb  wird 
besonders  deutlich,  wenn  er  in  großer  Verdünnung  wahrgenommen  wird, 
wodurch  andere  Gerüche  in  den  Hintergrund  treten;  so  roch  ich  ihn  im 
Bratendufte  des  Rindfleisches. 

Cloquet  (S.  74)  giebt  eine  reichhaltige  Reihe  von  Moschusgerüchen, 
die  wir  hier  nicht  noch  einmal  wiederholen  wollen.  Nur  nennen  wir  die 
Sumbulwurzel  (Radix  Sumbul  von  der  Angelica  moschata),  weil  wir  einen 
aus  dieser  Wurzel  verfertigten  Riechmesser  benützen,  und  den  Moschus- 
schimmel, weil  er  eine  Entdeckung  der  jüngsten  Zeit  betrifft.  Man 
benutzt,  wie  bekannt,  seit  kurzem  auch  einen  synthetisch  bereiteten 
Moschus,  welcher  ein  Trinitro-Isobutyl-Toluol  C6H[CHZ)  (C4  //,,)  (JV02)3  ist. 
Wir  wissen  natürlich  nicht,  ob  nun  alle  Moschusriechstoffe  in  der  Natur 
diese  Verbindung  abgeben .  was  mir  übrigens  gar  nicht  unwahrschein- 
lich scheint.  Die  Unterscheidungsmerkmale,  welche  man  zur  Differen- 
zierung des  künstlichen  und  tierischen  Moschus  angiebt,  können  keine 
Widerlegung  dieser  Hypothese  bilden ,  denn  sie  betreffen  nur  die  Ver- 
gleichung  des  Trinitro-Isobutyl-Toluols  mit  dem  Rohpräparat  des  tieri- 
schen Moschus,  das  selbst  eine  sehr  zusammengesetzte  Mischung  ist,  wovon 
der  Riechstoff  nur  einen  geringen  Teil  ausmacht.  Hier  gegenüber  steht, 
dass  Trinitro-Isobutyl-Toluol  tausendmal  intensiver  riecht  als  der  gewöhn- 
liche Moschus  (Passy).  Es  wäre  jedoch  auch  möglich,  dass  hier  dieselben 
Verhältnisse  vorliegen  wie  beim  Benzaldehyd  und  Nitrobenzol,  bei  wel- 
chen die  Nitroverbindung  und  das  Aldehyd  der  Carboxylverbindung 
denselben  Geruch  haben. 

Wir  haben  im  Moschusgeruch  zum  zweiten  Male  eine  Nitroverbindung 
kennen  gelernt;  das  erste  Mal  betraf  es  das  obenerwähnte  Nitrobenzol. 
Es  ist  ferner  bekannt,  dass  die  Nitroverbindungen  der  Fettsäurenreihe, 
Nitromethan  u.  s.  w.  sehr  angenehme  Gerüche  verbreiten.  Letztere 
Verbindungen  werden  jedoch  in  Parfumerien  nicht  verwendet,  und  sie 
scheinen,  so  weit  mir  bekannt  ist,  in  der  Natur  nicht  vorzukommen. 
Hieraus  geht  hervor,  dass  das  Nitroradical  nicht  besonders  häufig  in 
Riechstoffen  vorkommt.  Überaus  merkwürdig  bleibt  es  darum,  dass  zwei 
so  stark  riechende  Stoffe  wie  das  Nitrobenzol  und  der  künstliche  Moschus 
hierher  gehören,  um  so  mehr,  weil  der  Annahme  einer  Umsetzung  im 
Riechorgane,  z.  B.  in  ein  Aldehyd  der  Carboxylverbindung,  vorläufig  große 
Schwierigkeiten  entgegenstehen. 


V.  Klasse  der  lauchartigen  (Allyl-,  Cacodyl-)  Gerüche. 

Zu  dieser  Klasse  gehören  die  Alliacei  Linne 's,  die  Alcalines  Lor- 
ry's,  die  fünfte  Art  Four er oy 's  und  die  sechste  Reihe  Fröhlich's 
Linne  führt  folgende  Beispiele  an:   Lauch  (Allium);  Lauch -Hederich 

Zwaardemaker,  Physiologie  doa  Geruchs 
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(Alliaria  officinalis);  LacheD-Knoblauch  (Teucrium  scordiuin).  Cloquel  fügt 
noch  andere  hinzu  ').  Auch  unter  den  tierischen  Producten  fehlt  der  Zvi  ie- 
belgeruch  nicht,  wie  z.  B.  nach  Cloquet  bei  der  Regenkröle  (Bufo  plu- 
vialis).  Es  giebt  jedoch  unzählige  chemische  Präparate,  die  diese  Art  von 
Geruch  verbreiten.  Beinahe  alle  riechenden  Schwefel-,  Arsen-  und  Phos- 
phorverbindungen gehören  hierzu.  Allein  auch  außerhalb  dieser  Gruppe 
von  Stoffen  kommt  der  Lauchgeruch  vor,  z.B.  beim  Acetylen:  C2Hi.'1) 
Ferner  soll  das  Silber  nach  Zwiebeln  riechen.  Gleichwohl  hat  Ar on söhn 
aus  guten  Gründen  den  Satz  aufstellen  können:  »Alle  Elemente  sind  ge- 
ruchlos«. Er  fand  deren  nur  vier,  welche  nach  dem  Ausspruche  der 
Chemiker  riechen  sollten,  nämlich  Chlor,  Brom,  Jod  und  Phosphor.  Der 
Geruch  des  letzteren  Elementes  jedoch  ist  die  Wirkung  des  Ozons  und 
der  Phosphorsäure,  welche  sich  bei  der  Berührung  mit  der  atmosphäri- 
schen Luft  bildet3).  Der  Phosphordampf  selbst  ist  vollkommen  geruchlos. 
Die  Halogene  ferner  haben  eine  so  große  Affinität  zu  dem  Wasserstoff, 
dass  man  sicher  annehmen  kann,  dass  in  der  Nasenhöhle  sich  unmittel- 
bar Wasserstoffverbindungen  bilden 4).  Wie  wäre  dann  jedoch  der  Zwie- 
belgeruch des  Silbers  zu  erklären?  Es  ist  eine  Thatsache,  dass  Silber, 
welches  mit  Zwiebeln  in  Berührung  gekommen,  diesen  Geruch  über- 
raschend lange  festhält.  Man  kann  Silbergeräte  in  der  Haushaltung  kaum 
davon  befreien.  Es  dürfte  also  sein,  dass  dieser  Geruch  einfach  am 
Silber  haftet.  Ferner  könnte  man  noch  eine  Erklärung  in  den  Schwefel- 
silbervei-bindungen  finden,  die  an  der  Oberfläche  äußerst  leicht  sich  bil- 
den, wie  es  den  Bewohnern  von  Sumpfgegenden,  wo  Gräben  und  Canäle 
infolge  des  Gypsgehalte's  des  Bodens  Schwefelwasserstoff  ausdünsten, 
allzuwohl  bekannt  ist.  Ein  gleiches  Verhalten  dürfte  vielleicht  auch  Ab- 
ändere Metalle  angenommen  werden,  so  für  Kupfer5),  Gold  und  Blei. 
Wie  dem  auch  sei,  wir  können  vorläufig  dem  Silber  als  solchem  keinen 
Geruch  zusprechen. 

Wir  wollen  nun  untersuchen,  welche  Verbindungen  im  Allgemeinen 

einen  Lauchgeruch  besitzen. 

Vorerst  die  Wasserstoffverbindungen  von  Schwefel  und  Arsen.  Wenn 
ein  Kohlenwasserstoffradical  den  Wasserstoff  ersetzt,  so  behalten  die 
Schwefel-  und  Arsenverbindungen  den  Zwiebelgeruch,  ja,  dieser  wird 
sogar  merklich  intensiver.  Alkyl-  und  Allyl-Schwefelverbindungen  mit 
starkem  Zwiebelgeruch  sind  z.  B.  das  Mercaptan  und  die  Alkylsulfide, 
endlich   das    Vinylsulfid,    die   Allylsulfide ,   die  Allylsenföle   und  die 


1)  Cloquet,  1.  c.  S.  76. 

2)  Meyer  und  Jacobson,  1.  c.  1.  Bd.  S.  455. 

3)  Daher  auch  die  Geruchlosigkeit  des  roten  oder  amorphen  Phosphors. 

4)  Aronsohn,  I.  c.  S.  34. 

5)  Mtincke  in  Gehler's  Physikal.  Wörterbuch.  184S. 
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homologen  Verbindungen.  Noch  bedeutend  stärker  riechen  die  Thio- 
Acetone,  welche  ganze  Stadtteile  verpesten  können  l) .  Ferner  der  Schwe- 
felkohlenstoff, wenn  dieser  mit  der  Zeit  gelb  geworden,  indem  sich  in 
demselben  zusammengesetztere  Schwefelkohlenstoffverbindungen  bilden. 
Reiner  Schwefelkohlenstoff  riecht  nicht  lauchartig,  sondern  ätherisch. 
AllyJ-Arsenverbindungen  mit  äußerst  penetrantem  Zwiebelgeruch  findet 
man  in  übergroßer  Anzahl  in  der  bekannten  Cacodylreihe. 

Von  selbst  drängt  sich  hier  die  Frage  auf,  ob  die  anderen  Elemente 
der  Schwefel-  und  Stickstoffgruppe  Verbindungen  von  verwandtem  Ge- 
rüche angehen. 

Dies  ist  gewiss  der  Fall  bei  den  Elementen  der  Schwefelgruppe,  dein 
Selen  und  Tellur.  Selen  Wasserstoff  und  Tellurwasserstoff  haben  einen 
mit  dem  von  Schwefelwasserstoff  übereinstimmenden  Geruch.  So  sind 
auch  Selen-  und  Tellur- Mercaptane  von  einem  ungefähr  gleichen  Ge- 
stanke,  wie  jener  der  Schwefel-Mercaptane,  bekannt. 

Nicht  so  deutlich  ist  es  für  die  Elemente  der  Stickstoffgruppe.  Wohl 
riechen  Phosphorwasserstoff,  sowie  auch  die  Alkylverbindungen  des  An- 
timons und  Wismuts   zwiebelartig.    So  haben  z.  B.  die  Methyl-  und 
Athyl-Stibine  einen  merklichen  zwiebelartigen  Geruch,  und  sogar  sehr 
unangenehm   das  Methylwismuth*).    Jedoch  das  Ammoniak   hat  einen 
eigenen  Geruch,  der  zwar  durch  gleichzeitige  sensible  Reizung  in  den 
Hintergrund  tritt,   nichtsdestoweniger  dem  Zwiebelgeruch  sehr  ähnlich 
■st.   Ganz  reines  Ammoniak,  nach  der  Methode  von  Stas  bereitet,  besitzt 
nach  Dr.  J.  D.  v.  d.  Plaa ts  einen  ätherischen  Geruch.  Das  Handelspräparat 
hat  einen  empyreumatischen  Geruch  wegen  der  zahlreichen  Beimischun- 
gen, welche,  weil  Ammoniak  aus  Theer  fabriciert  wird,  größtenteils  einen 
brenzhchen  Geruch  besitzen.    Betrachtet  man  dagegen  die  mehr  zusam- 
mengesetzten Verbindungen,    in  welchen    die  Wasserstoffatome  durch 
Alkylrad.cale   ersetzt  sind,  so   tritt  die  Verwandtschaft  sofort  hervor 
Das  Methy  amin,  CH3NH2,  riecht  einigermaßen,  Propylamin  sehr  deutlich 
fischar  ig  3)   fnmethylamin,  (CH3),N,  hat  in  Verdünnung  vollkommenden 
charakteristischen  Geruch  verdorbener  Fische.    Zwiebelgeruch  und  Fisch- 

ITts-  7t  kfeSWe§S  idGntiSCh'  alldn  Wir  kö—  dessenunge- 
achtet sie  ,n  hohem  Grade  verwandt  nennen,  zumal  wenn  wir  die  ganze 

Re.he  von  Schwefelwasserstoff,  Alkylsulfiden,  Mercaptan,  Thio-Aceton  auf 

eme  Seite,  und  die  Methylamine  auf  die  andere  setzen    Diese  Obere  n 

Stimmung  spricht  dem  Laien  vielleicht  noch  mehr  zu,  wenn  man  den 

<)  Meyer  und  Jacobson,  I.  c.  I.  Bd.  S  425 

2)  Meyer  und  Jacobson,  I.  c.  I.  Bd.  S  27^. 

3)  Meyer  und  Jacobson,  I.  c.  I.  Bd.  S.  W, 

15* 
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Dass  das  Schwefelainrnoniuni  in  diese  Klasse  gehörl,  darf  uns  nicht 
wundern.  Sowohl  der  Schwefelbestandteil  wie  der  Stickstoff  in  diesem 
Körper  werden  beide  den  Knoblauchgestank  fördern. 

Von  der  Regel  bilden  nur  die  Cyanverbindungen  eine  sehr  merk- 
würdige Ausnahme;  ein  Argument  vielleicht  für  den  auf  sich  selbst 
stehenden  Charakter  des  Cyanradicals.  Hingegen  sind  die  Garbylamine 
wieder  abscheulich  stinkende  Stoffe. 

Auf  Grund  des  Vorerwähnten  gelangen  wir  daher  zu  dem  Schlüsse, 
dass  die  lauchartigen  Gerüche  den  Verbindungen  eigentümlich  sind,  in 
welchen,  sei  es  ein  Element  der  Schwefelgruppe  oder  wohl  auch  ein 
Element  der  Stickstoffgruppe  vorkommt.  Ist  jedoch  damit  die  Abteilung 
erschöpft?  Aronsohn  lenkt  in  seiner  Inauguraldissertation  die  Auf- 
merksamkeit darauf,  dass  Schwefelammonium,  Schwefelwasserstoff,  Brom 
und  Chlorwasserstoff  auf  Grund  der  Ermüdungsversuche  zu  einer  und 
derselben  Energie  gebracht  werden  müssen.  Obgleich  die  Beweiskraft 
dieser  Methode  nicht  unbedenklich  ist,  müssen  wir  doch  dieser  Beobach- 
tung Rechnung  tragen  und  uns  fragen,  ob  auch  auf  Grund  des  Verwandt- 
schaftseindruckes,  nicht  subjectiv  bei  einer  einzelnen  Person,  aber  nach 
der  Auffassung  von  Vielen,  das  Brom  zu  unserer  S-tf-Gruppe  gezählt 
werden  könne. 

Brom  wird  allgemein  als  ein  Gestank  betrachtet,  wie  sogar  der  Name 
andeutet.  Es  ist  jedoch  ein  Gestank,  den  man  nicht  nächst  dem  Fäcal- 
geruch,  sondern  vielmehr  den  Foetores,  wie  Cacodyl,  Mercaptan  u.  s.  w. 
anreihen  soll.  Ich  nehme  daher  keinen  Anstand,  auch  die  Halogene  zu 
unserer  Klasse  der  Allyl-Cacodyl-Gerüche  zu  rechnen. 

VI.  Klasse  der  brenzlichen  Gerüche. 
Linne  erwähnt  nicht  dieser  Klasse,  doch  wurde  sie  notwendig,  so- 
wohl wegen  der  zahlreichen  chemischen  Präparate  dieses  Geruches,  als 
weeen  der  Produkte  der  trockenen  Destillation,  welche  bei  der  Zube- 
reitung der  Nahrungsmittel  civilisierter  Völker  sich  bilden  Der  Name 
»Odor  empyreumaticus«  findet  sich  jedoch  bereits  bei  Haller.  Wir 
kommen  im  täglichen  Leben  mit  folgenden  empyreumatischen  Gerüchen 
in  Berührung: 

Gebrannter  Kaffee, 
Geröstetes  Brot, 
Tabaksrauch, 
Teer. 

Chemische  Beispiele  sind  sehr  zahlreich.  Vor  allen  die  »fg«"™*» 
empyreumatischen  öle  der  Technik,  ,  B.  der  Amylalkohol  „nd  homo^gc 
Verbindungen,  obgleich  es  zwar  hauptsächlich  die  Bezeugung»  -d, 
welche  dem  Handelsprodukte  ihren  empyreum««seh«e  Gernch  verlern, 
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Dann  das  Benzol  mit  seinen  Homologen;  Phenol  mit  Homologen;  Creolin; 
Brenzcatechin  und  Homologe  (durch  trockene  Destillation  von  Holz); 
Guajacol  und  Homologe  (Creosol).  Auf  gleiche  Weise  das  Naphtalin 
und  seine  Hydroxylderivate  (Naphtol  u.  s.  w.). 

Die  subjective  Wahrnehmung  rechnet  auch  den  Qualm  ausgebrannter 
Öldochte  zu  den  brenzlichen  Gerüchen.  Dies  beruht  chemisch  auf  der 
Anwesenheit  von  Acrole'm  (CH2-CH-CHO)  und  homologer  Verbindungen. 
Es  ist  dies  das  erste  Mal,  dass  wir  nicht  einem  Alkohol  oder  einem 
Phenol,  sondern  einem  Aldehyd  in  dieser  Klasse  begegnen. 

Man  fand  ferner  im  Tabaksrauche  Pyridin  und  vermutet,  dass  dieses 
selbst  das  riechende  Princip  desselben  sei.  Jedenfalls  gehört  auch  dieses 
zu  den  Riechstoffen,  welche  einen  brenzlichen  Geruchseindruck  hervor- 
rufen. Pyridin  ist  bekanntlich  ein  Benzolkern,  in  dem  CH  durch  ein  Stick- 
stoffatom substituiert  ist.  Das  Pyridin  und  dessen  Homologe  kommen  auch 
außer  im  Tabaksrauche  noch  in  dem  ebenfalls  empyreumatisch  riechen- 
den Oleum  animale  Dippelii  vor.  Über  den  Asphaltgeruch,  welchen 
Haller  (S.  167)  für  verwandt  mit  den  empyreumatischen  Gerüchen  hält, 
ist  chemisch  nicht  viel  bekannt,  ebenso  wenig  bezüglich  des  Karamels, 
das  sich  bei  Erhitzung  des  Zuckers  bildet. 

VII.  Klasse  der  Caprylgerüclie. 
Linne  vereinigte  diese  Gerüche  in  seiner  Klasse  der  Odores  hircini 
(Bocksgerüche).    Er  giebt  davon  folgende  Beispiele: 

Stinkende  Ragwurz  (örchis  hircina;  certa  species  Haller). 
Stinkender  Gänsefuß  (Chenopodium  vulvaria). 
Ruprechtskraut  (Geranium  Robertianum). 
Stinkendes  Johanniskraut  (Hypericum  hircinum). 
Der  Bocksgeruch  rührt  bekanntlich  von  der  Capron-  und  Caprylsäure 
her,  welche  Säuren  ihre  Namen  diesem  Tiere  entlehnen.   Dadurch  treten 
andere  Fettsäuren,  gleichsam  wie  von  selbst,  in  diese  Gruppe,  in  welche 
auch  der  aus  dem  gewöhnlichen  Leben  so  bekannte  Geruch  des  Käses 
und  des  menschlichen  Schweißes  gehören.    Der  Gestank  der  faulenden 
Knochen  und  einigermaßen  der  Geruch  der  Heidelbeere1)  (Vaccinium 

1)  Der  sehr  schwache  Caprylgeruch,  welcher  in  Heidelbeeren  und  den  von  den- 
selben abgeleiteten  Produkten,  wie  Heidelbeerwein  und  dem  jetzt  vielfach  als  Mund- 
wasser benutzten  Heidelbeerdecoct  vorkommen  soll,  wird  nicht  von  jedem  Geruchs- 
organe wahrgenommen.  Es  scheint,  dass  hier  individuelle  Verschiedenheiten  vor- 
hegen, welche  vielleicht  die  Ursache  sind,  dass  die  eine  Person  die  Heidelbeergerüche 
hebt,  andere  dieselben  verwerfen.  Gleiches  findet  mit  dem  Käsegeruch  statt  In 
Gegenden  wo  der  einheimische  Käse  nur  unbedeutenden  Caprylgeruch  besitzt,  wie 
,n  Holland  werden  Rochfort,  Gruyere  u.  s.  w.  vom  Volke  sehr  ungern  genommen 
Erst  a.lmahhch  gewöhnt  sich  der  Geschmack  daran  und  lässt  ihn  neben  den  andt 
ren  Geruchseindrücken  zu. 
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Myrlillus)  sollen  nach  Hai ler  damit  übereinstimmen.  Einige  niedrige 
Organismen  scheinen  gleichfalls  Fettsäuren  zu  erzeugen,  z.  B.  der  Bacille 
ä  l'Odeur  de  beurre-rance  Moule's,  welcher  auf  Fleisch  cultivierl 
wurde.  Ferner  gehört  hierher  der  Harn  der  Katze,  welcher  valerian- 
saures  Ammoniak  enthält 1).  Aber  es  giebt  deren  noch  mehr.  Wir  lesen 
in  Hall  er  (S.  167):  »Odor  putorii  urinae  felinae,  qui  est  in  Geranio  Ro- 
bertiano  mitior,  et  qui  idem  affinitatem  habet  cum  Ribe  nigra,  et  Tha- 
lictro  foetido«2).  Auch  diese  Gestänke  werden  daher  in  die  Klasse  der 
Fettsäurengerüche  einzureihen  sein.  Ob  der  normale  menschliche  Harn 
gleichfalls  dazu  gehöre,  bleibe  hier  dahingestellt.  Er  hat  einen  sehr 
verschiedenen  Geruch,  je  nach  den  genossenen  Nahrungsmitteln.  So 
schreibt  z.  B.  der  holländische  Satyriker  C.  Huygens: 

»Getuigh  't  gelukkig  vat  daarin  ik  mij  ontlast, 

Daar  van  de  zoete  geur  op  't  lekker  voedsel  past« 3). 

In  manchen  Fällen  kennt  man  sogar  den  Chemismus  der  im  Harn 
vorkommenden  Zersetzungsprodukte ,  welche  ihm  den  Geruch  geben. 
So  z.  B.  den  üblen  Geruch  des  Harnes  nach  Genuss  von  Spargel,  dessen 
Ursache  Methylmercaptan  sein  soll4).  Doch  scheint  der  eigentümliche 
Geruch  des  Harnes  ohne  diese  Beimengung  ammoniakalisch  zu  sein,  was 
keineswegs  befremdend  ist  mit  Rücksicht  auf  die  große  Anzahl  von  ara- 
moniakhaltigen  Bestandteilen.  Der  Harngeruch  für  sich  allein  kann  also 
nicht  zu  den  Caprylgerüchen  gezählt  werden. 

Zu  dieser  Gruppe  der  Fettsäuren  gehören  vielleicht  auch  die  Gerüche 
des  Scheidensecretes  (verwandt  mit  jenem  des  stinkenden  Gänsefußes, 
Chenopodium  vulvaria  L.)5)  und  des  Samens,  welcher  letztere,  von 
Hai  ler  ein  Odor  aphrodisiacus  genannt,  gleichfalls  in  der  Kastanie  und 
im  Sauerdorn  gefunden  wird6).  So  weit  mir  bekannt,  sind  die  Riech- 
stoffe des  Spermas  noch  nicht  untersucht.  Nur  kennt  man  einige  künst- 
lich bereitete  Produkte,  welche  einen  ihm  ähnlichen  Geruch  besitzen 
sollen.   Unter  diese  gehört  das  Pentamethylendiamin  oder  Cadaverin. 


1)  Dies  ist  die  Ursache,  weshalb  Katzen  in  einer  Apotheke  nicht  von  dem  Vale- 
rianvorrate  abzuhalten  sind. 

2)  »Der  Geruch  der  Fäulnis,  des  Katzenharns,  welcher  im  Ruprechtskraut  milder 
ist  und  welcher  selbst  eine  Verwandtschaft  zur  Gichtbeere  und  zur  stinkenden  Wie- 
senraute hat.« 

3)  C.  Huygens,  't  koslelick  mal. 

4)  Loebisch,  Harnuntersuchung.  S.  325. 

5)  »Vulvaria  allicit  canes,  ut  mingant  in  cum  qui  portal.«  A.  Wäklin  in  C. 
Linnei  Amoenitatcs  Acad.  Vol.  III.  S.  200. 

6)  »Hircinus  excitat  venerem,  et  coinpidit  feie  cum  illo,  qui  in  genitalibus  las- 

civis  reperitur«  (Vol.  III.  S.  196). 
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VIII.  Klasse  der  widerlichen  Gerüche. 
Diese  Klasse  umfasst  die  Odores  tetri  oder  widerlichen  Gerüche 
Linne's  und  die  narkotischen  Gerüche  Lorry's.  Linne  führt  eine 
große  Anzahl  Beispiele  an ,  unter  welchen  die  Studenten-  oder  Toten- 
blume (Tagetes  patula),  viele  Pflanzen  aus  der  Familie  der  Nachtschatten 
(Solanaceae)  und  die  frischen  Früchte  des  Corianders  (Coriandrum  sati- 
vum) mit  ihrem  wanzenähnlichen  Gestank  die  hauptsächlichsten  sind. 

Wir  besitzen  fast  keine  chemischen  Erfahrungen  über  diese  Klasse 
von  Riechstoffen,  können  jedoch,  wie  mich  dünkt,  zwei  Typen  unter- 
scheiden: I)  den  narkotischen  Geruch  und  2)  den  Wanzengeruch,  den 
Odor  cimicis  Haller's,  der  Hauswanze  (Acanthia  lectularia),  der  Wan- 
zendill (Coriandrum  sativum)  und  die  stinkende  Ragwurz  (Orchis  coryo- 
phora).  Von  der  ersteren  Art  würde  das  Nicotin,  zumal  beim  Erhitzen, 
ein  gutes  Beispiel  abgeben1).  Der  Pfeifenzuder  jedoch  gehört,  wie  oben  er- 
wähnt, zu  den  brenzlichen  Gerüchen  und  der  Tabak  weicht  gänzlich  davon 
ab,  was  auch  nicht  wundern  kann,  weil  sein  Geruch  von  einer  Fermentation 
herrührt2).  Merkwürdig,  dass  die  zweite  Art  dieser  Gerüche,  der  Wanzen- 
geruch, in  sehr  starken  Verdünnungen  weniger  unangenehm  riecht  und 
einen  ähnlichen  Eindruck  macht,  wie  ihn  auch  der  Zimmt  einigermaßen 
hervorbringen  kann.  Man  hat  es  dabei  nicht  unwahrscheinlich  mit  einer 
Mischung  zu  thun,  in  welcher  concentriert  der  widerliche  Geruch,  in 
Verdünnung  jedoch  der  Geruch  des  Coriandrols  vorherrscht.  Der  Co- 
riandergestank,  concentriert  gerochen,  muss  in  der  That  abscheulich  sein. 
Linne  spricht  sich  darüber  also  aus  (S.  197):  »Coriandrum  minus  testi- 
culatum  C.  B.  copiose  in  agris  Italiae  provenit  et  teterrimo  odore  praeter- 
euntium  capita  tentat,  qui  odor  dum  pluvia  ingruit  vehementior  evadens 
ad  vicinas  terras  defertur,  tamque  coelestis  injuriae  praesagus« 3).  Ver- 
wandt mit  dem  Wanzengeruch  würde  ferner  der  Ozaena-Gestank  sein4). 

Der  Name  »Odores  tetri«  dieser  Klasse  wird  von  Cloquet  in  seiner 
Osphrasiologie  mit  »Odeurs  repoussantes«  übersetzt,  mit  welchem  die 
Eigenschaften  derselben  sehr  treffend  bezeichnet  werden,  wodurch  diese 
Gerüche  sich  von  anderen  unangenehmen  unterscheiden.  Wir  benehmen 
uns  gegen  diesen  Geruch  nicht  gleichgültig,  sondern  halten  den  Atem 
ein  und  wenden  die  Nase,  gleichsam  wie  davon  abgestoßen,  reflectorisch 
ab-   Nun  ist  es  merkwürdig,   dass  im  Jahre  1883  Gourewitsch  unter 

M  r  u1"'  E-uSuchsland  beschreibt  den  Tabaksgeruch  als  einen  schwachen,  etwas 
säuerlichen  Obstgeruch.  '  clwds 

2)  E.  F.  v.  Gorup-Besanez,  Organische  Chemie.  4.  Aufl.  S.  607 

Kod/h«  V„Sif?d!r  ?ChSt  maSSenhaft  in  den  F«Wern  Italiens  und  benimmt  den 
Kopf  der  Vorübergehenden  durch  seinen  widerlichen  Geruch,  welcher  bei  Einbruch 
von  Regen  heftiger  ausströmend  sich  in  die  benachbarten  Landschaften  ve  er  ite 
wie  eine  Prophezeiung  himmlischer  Strafen,,  1  verbreitet, 
4)  M.  Schmidt,  Krankheiten  der  oberen  Luftwege.  Berlin  1  894.  S.  165. 
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Luchs  inger's  Leitung  einige  Versuche  angestellt  hatte,  aus  welchen 
hervorgeht,  dass  die  Reizung  des  Riechorganes  durch  Riechstoffe  sowie 
durch  elektrische  Reize,  sei  es  der  Sinnesschleimhaut  oder  der  bloßge- 
legten Riechkolben,  Verlangsamung  des  Alrnens  oder  exspiratorisches 
Anhalten  desselben  hervorruft.  Die  Trigemini  sowie  die  Vagi  und  deren 
laryngeale  Zweige  waren  vorher  durchschnitten  worden.  Offenbar  hat 
man  hier  das  oben  genannte  Einhalten  des  Atems  durch  den  Versuch 
an  Tieren  veranschaulicht.  Das  reüectorische  Abwenden  ist  also  nicht 
rein  psychischer  Natur,  sondern  auch  ein  Reflex  niederer  Art.  Aron- 
sohn  hat  diese  Versuche  vereinfacht  wiederholt  und  gefunden,  dass  bei 
Fröschen  Cölnisches  Wasser,  Terpentin,  Wachholderbeeröl,  Kampfergeist 
und  Citronenöl  eine  Verlangsamung  der  Atemfrequenz  zur  Folge  haben. 

Nicht  nur,  dass  das  Atemholen  sich  verlangsamt,  es  wird  sogar  ober- 
flächlicher. Dasselbe  geht  beim  Menschen  aus  einigen  Versuchen  Henry's1) 
und  Verdin's  hervor,  in  welchen  an  Stelle  von  unangenehmen  Gerüchen 
Ylang-Ylang,  Wintergrünöl  und  Rosmarin  gewählt  wurden.  Nur  der 
erstere  Geruch  machte,  und  zwar  nur  ein  einziges  Mal,  das  Atmen  etwas 
tiefer,  wogegen  es  bei  den  anderen  abnahm.  Wir  können  annehmen, 
dass  diese  reflectorische  Abschwächung  des  Atmens,  welche  nach  den 
Versuchen  von  Gourewitsch  in  ihrem  stärksten  Grade  zum  respirato- 
rischen Stillstand  führt,  in  hohem  Maße  den  »Odeurs  repoussantes«  eigen- 
tümlich sei.  Die  eigene  Erfahrung  des  Lesers  wird  dies  bestätigen. 
Gerade  der  penetrante  und  beklemmende  Charakter  dieser  Gerüche 
zwingt  uns  zum  reflectorischen  Anhalten  des  Atmens,  mehr  noch  als 
unangenehme,  sogar  Erbrechen  erregende  Gestänke  es  thun. 

IX.  Klasse  der  Erbrechen  erregenden  Gestänke. 
Diese  Klasse  begreift  die  »Odores  nauseosk  Linne 's,  welcher  in 
seinem  klassischen  Werke  folgende  Reispiele  anführt:  den  Germer  oder 
die  weiße  Nieswurz  (Veratrum  album);  die  Weihnachtsrose  oder  schwarze 
Nieswurz  (Helleborus  niger) ;  Convallaria;  Dracontium  (Dracunculus  cri- 
nitusl;  Asarum  europeum;  Nicotiana;  die  Coloquinte  (Citrillus  Colocyn- 
this) ;  die  Rlüten  der  Aaspflanze  (Flores  Stapeliae,  eine  südafrikanische 
Asclepiadee). 

Aus  der  Erwähnung  der  Stapelia  ergiebt  sich,  dass  auch  der  Aas- 
geruch hierher  gezählt  werden  müsse:  »Stapeliae  Mos  cadaveris  instar 
foetidus  allicit  muscas  carnivoras  deponcre  ova«2). 

In^ence  de  l'odeut  sur  Ies  mouvements  respiratoires  et  sur  l'effort  muscu- 
'„Einfluss  der  Gerüche  auf  die  Atembewegung  und  auf  die  Muskelkraft..).  So- 

Ci6tV!Dr^;:h6L  -cler^inkende  Blüte  der  Stapelia  lockt  die  fleischfressenden 
Fliegen  zum  .Eierlegen. 
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Dies  führt  uns  zu  der  Art  dieser  Gestänke.  Der  Aas-  und  Leichen- 
geruch beruht  doch  offenbar  auf  Umsetzungsprodukten.  Es  ist  nun 
merkwürdig,  dass  derlei  Zersetzungsprodukte  durch  lebende  Blumen 
entwickelt  werden.  Den  schrecklichsten  dieser  Gestänke  sollen  die  Blü- 
ten des  Dracontium  hervorbringen1),  welcher  jedoch  sicherlich  von  der 
vor  wenigen  Jahren  auf  Celebes  entdeckten  Biesenblüte  des  Pseudo- 
phallus  titanum,  einer  Aroidee,  übertroffen  wird. 

Auch  der  Fäcalgestank  fehlt  nicht  unter  den  Pflanzen,  wovon  der 
griechische  Zirkelhülsenbaum  (Anagyris  foetida)  und  der  ostindische 
Stinkbaum  (Stercularia  foetida)  fiepräsentanten  sind. 

Der  Fäcalgeruch  (Odor  stercoralis)  als  solcher  wird  durch  eine  An- 
zahl von  Zersetzungsprodukten,  abhängig  von  der  Art  der  Nahrungs- 
mittel, erzeugt.  So  ist  der  Fäcalgestank  der  Fleischfresser  der  abscheu- 
lichste2). Von  allen  derartigen  Verbindungen  scheint  das  Scatol  den 
durchdringendsten  Geruch  zu  haben.   Seine  Formel  ist  folgende: 

C-CH, 


Außer  Scatol  kommen  in  den  Excrementen  noch  Schwefelwasserstoff, 
Methylmercaptan,  Capronsäure,  Valeriansäure,  Ammoniak  und  Cadaverine 
vor.  Ich  habe  mich  jedoch  überzeugt,  dass  unter  all  diesen  Verbindun- 
gen das  Scatol  vorherrscht. 

Diese  Klasse  enthält  vor  allem  Gestänke,  welche  von  den  End-  oder 
Zwischenprodukten  der  Fäule  abhängig  sind.  In  dieser  Hinsicht  gehört 
auch  der  Schimmelgeruch  hierher.  Der  sogenannte  Schimmelgeruch  (mit 
dem  nach  H  all  er  auch  der  Geruch  des  frischen  Brotes  verwandt  ist) 
wird  jedoch  durchaus  nicht  von  allen  Schimmelarten  erzeugt.  Wir  ken- 
nen gleichwohl  bereits  einen  Moschusschimmel  und  einen  Schimmel  mit 
dem  Gerüche  der  ranzigen  Butter.  Es  scheinen  jedoch  der  Pinselschim- 
mel (Penicillium  glaucum)  und  derartige  sehr  verbreitete  Schimmel  die 
Ursache  dieses  allgemein  bekannten  Geruches  zu  sein.  Auch  der  Pro 
teus  vulgaris  Hauser  (früher  Bacterium  Termo)  entwickelt  diesen  Foe- 

tor,  wenn  man  ihn  in  gewöhnlicher  Past eur'scher  Nahrungsflüssiskeit 
aussäet.  D  5 

Classification  der  rein  olfactiven  Riechstoffe. 

I.  Klasse:  Ätherische  Gerüche  (Odores  aetherei  Lorry) 

a)  Fruchtäther  (Alkylester),  in  Parfumerien  verwendet,  wie  Apfel- 
Ananas-,  Quitten-,  Birnen-  und  Önanthäther. 


1)  Linnaeus,  Amoenitates.  Vol.  III.  p  200 

2)  Haller,  S.  166. 
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b)  Bienenwachs,  dessen  riechender  Bestandteil  ein  Ester. 

c)  Äther,   Aldehyde,    Ketone   (niedere  Stufen    der  homologen 
Reihen) . 

II.  Klasse:  Aromatische  Gerüche  (Odores  aromatici  L.). 

a)  Kampfergerüche:  Kampfer,  Borneol,  Patschuli,  Rosmarin,  Ca- 

jeput  (Eucalyptol),  Terpentin  (Odor  resinosus  H aller). 

b)  Gewürzartige  Gerüche:  a.  Ol.  Caryophyllorum  (Eugenol),  Nel- 

ken, Ingwer,  Pfeffer,    ß.  Zimmtaldehyde :  Cassiaöl,  Muskat, 
Macis,  Pimentöle  (Eugenol). 

c)  Anis- Lavendelgerüche:  a.  Anethol,  Safrol,  Oleum  foeniculi, 

Carvol-,  Goriandrol.  ß.  Menthol,  Ol.  Menthae  piperitae,  Me- 
thyltertiärbutylketon,  Ol.  Salviae.  y.  Carvacrol ,  Arnica,  Ol. 
Chamomillae  (Angelicasäure ,  Valeriansäure,  Butyl-  u.  Amyl- 
ester),  Thymol,  Ol.  Lavandulae. 

d)  Citronen-Rosengerüche :  a.  Geraniol  (Alkohol),  Palisanderholz. 

ß.  Gitral  (Aldehyd),  Methyl-Nonyl-Keton,  Gitronellon,  Kus-Kus, 
Bergamiol  (Linalylacetat),  Sandelholz,  Cederholz. 

e)  Mandelgerüche:   Cyanwasserstoffsäure,  Benzaldehyde,  Nitro- 

benzol,  Salicylaldehyd  (in  Spireaöl). 

III.  Klasse:  Balsamische  Gerüche  (Odores  fragrantes  L.). 

a)  Blumengerüche:  a.  Jasmin,  Ylang-Ylang.    ß.  Orangenblüten, 

Robinia  pseudacacia,  Terpineol  (Syringa,  Muguet). 

b)  Lilienartige  Gerüche:  a.  Polyanthes,  Lilie,  Narcisse,  Jonquilla, 

Hyacinthe.  ß.  Viola  (Jonon),  Acacia  Farnesiana,  Iris  floren- 
tina  (Iron),  Reseda,  Thee. 

c)  Vanillegerüche:  Vanillinum,  Peru,  Tolu,  Benzoe,  Storax,  Cu- 

marin, Piperonal  (Heliotropin),  Odor  balsamicus  Haller. 

IV.  Klasse:  Amber-Moschusgerüche  (Odores  ambrosiaci  L.). 

a)  Arnbergerüche:  Amber. 

b)  Moschusgerüche:  Trinitro-Isobutyl-Toluol;  Moschus,  Bisam; 

Rindergalle,  zahlreiche  Tiere  und  Pflanzen;  Radix  Sumbul, 
Kitisato's  Moschusschimmel. 
V.  Klasse:  Allyl-Caco  dylg  er üche. 

a)  Lauchartige  Gerüche  im  engeren  Sinne:  Schwefelwasserstoff, 

Selenwasserstoff,  Tellurwasserstoff,  gelber  Schwefelkohlen- 
stoff, Mercaptane  und  Alkylsulfide,  Vinylsulfid,  Allylsulfide 
und  Allylsenföle,  Thioacetone,  vulkanisierter  Kautschuk,  Asa 
foetida,  Gummi  ammoniacum,  Gummi  Galbanum,  Sagape- 
nura,  Ichthyol. 

b)  Gacodyl-Fischgerüche:  Arsenwasserstoff,  Phosphorwasserstoff, 

Cacodylverbindungen,  Trimethylamine,  Stibine.  Methylbismut. 

c)  Bromgerüche:  Chlor,  Brom,  Jod,  Chinon. 
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VI.  Klasse:  Brenzliche  Gerüche  (Odores  empyreimiatici). 

a)  Gebrannter  Kaffee,  geröstetes  Brot,  Tabaksrauch,  Brenzcate- 

chin,  Guajacol,  Creosol,  AcroleTn,  Pyridin. 

b)  Amylalkohol  und  Homologe.    Benzol,  Toluol,  Xylol  u.  s.  w. 

Phenol,  Cresol  (Creolin)  u.  s.  w.   Naphthalin,  Naphthol. 
VII.  Klasse:  Caprylgerüche  (Odores  hircini  L.). 

a)  Capronsäure  und  Homologe.   Käse.   Schweiß.   Faulende  Kno- 

chen, Myrtillus,  ranziges  Fett.  Bacillus. 

b)  Katzenharn,  Geranium  Robertianum,  Bibes  nigra,  Thalictrum 

foetidum.  Vaginalsecret.  Sperma  (Odor  aphrodisiacus),  Casta- 
nia,  Berberis.  Cadaverin. 
VIII.  Klasse:  Widerliche  Gerüche  (Odores  tetri  L.). 

a)  Odor  narcoticus:  Verschiedene  Solaneen,  Hyoscyamus. 

b)  Odor   cimicis:    Acanthia  lectularia.     Coriandrum  sativum. 

Ozaena. 

IX.  Klasse:  Ekelhafte  Gerüche  (Odores  nauseosi  L.). 

a)  Aas-  und  Leichengeruch,  Stapelia. 

b)  Dracontium,  Fäces,  Scatol. 


Zusammenfassung. 

A.   Bein  olfactive  Biechstoffe. 

Wir  haben  im  Obenstehenden  eine  Classification  versucht,  in  erster 
Linie  der  rein  olfactiven  Gerüche.  Zwar  wird  man  wohl  erwarten  kön- 
nen, dass  der  Hauptsache  nach  die  gleiche  Gruppenbildung  sich  für  die 
scharfen  und  für  die  schmeckenden  Biechstoffe  wiederholen  wird,  jedoch 
vorläufig  bleibt  es  uns  unbekannt,  ob  das  System  dann  vollständig  wie- 
dergefunden werden  wird.  Vielleicht  hat  es  ein  gewisses  Interesse,  mit 
Rucksicht  auf  diese  Unsicherheit  auch  für  die  rein  olfactiven  Riechstoffe 
eine  Beduction  des  Systems  zu  versuchen.  Auffallend  genug  lassen  sich 
4.  -er  ersten  unserer  Geruchsklassen  zu  einer  großen  Abteilung  v  r- 

rShlr  W- Wih-Me  A,bteilUDS  derNab-BSgeLhe  nennen  kfnne  . 
n  gle.cher  Weise  bilden  die  fünf  letzten  Klassen  eine  gleich  große  Ab- 

dtlch^        Z— BSgerüche.   Wir  kommen§  also  zu  folgen- 


ohneBeflex, 


|  ätherische, 

i)  Nahrungsgerüche  aromatische> 

balsamische,     Ä>  Zersotzungsgerüche  • 

amberartige 


mit  Reflex, 
ms  werdei. 

und  für  die  schmeckbaren  Riechstoffe 
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durchgeführt  werden  können  und  hier  daher  jedenfalls  die  Grundlage 
für  eine  provisorische  Classification  bilden. 

B.   Scharfe  Riechstoffe. 

In  derselben  Weise  wie  beim  Kosten  vieler  Schmeckstoffe  eine  Ge- 
ruchscomponeute  mitspielt,  nimmt,   wie  erwähnt,  bei  mehreren  Riech- 
stoffen  eine  Gefühlscomponente  an  der  Empfindung  teil.    Der  Name 
Gefühlscomponente  ist  vielleicht  nicht  ganz  einwandsfrei,  und  mancher 
dürfte  den  Ausdruck  Tastcomponente  vorziehen,  denn  in  der  Psychologie 
heißt  es,  dass  jeder  Sinnesempfindung  eine  Affectcomponente  zukommt, 
welche  man  auch  wohl  den  Gefühlston  der  Empfindung  genannt  hat. 
Jedoch  nicht  wir  sind  daran  schuld,  dass  dem  Worte  Gefühl  zwei  Begriffe 
entsprechen!  Obgleich  dem  Tastsinne  nahe  verwandt,  ist  die  Empfindung, 
welche  die  scharfen  Riechstoffe  hervorrufen,  zu  sehr  eigentümlich,  um  mit 
einer  Tast-  oder  Druckempfindung  identificiert  zu  werden.  Nur  bei  ihrer 
Steigerung  bis  zur  Reizhöhe  entsteht  eine  gewisse  Ähnlichkeit,  indem  die 
scharfe  Empfindung  dann  als  Kitzel  erscheint.    Auf  einer  niederen  Stufe 
der  Reizintensität  hingegen  tritt  ihre  Eigenart  klar  hervor. 

Wahrscheinlich  würde  es  sich  umgemein  lohnen,  diese  Gefühlscompo- 
nente aus  der  Gesamtempfindung  zu  abstrahieren  und  nachher  für  sich 
zu  studieren,  denn  offenbar  benützen  wir  dieselbe  ebenso  gut  zur  Er- 
kennung des  Stoffes  als  den  eigentlichen  Geruch.    Es  liegen  selbst  ver- 
gleichende anatomische  Thatsachen  vor,  woraus  geschlossen  werden  kann, 
dass  in  einigen  Tierklassen  diese  Modulation  des  Gefühlssinnes  besonders 
in  den  Vordergrund  tritt.   Ja,  Zuckerkandl  hält  für  die  meisten  Osma- 
tiker  die  Trigeminusausbreitung   in  der  Nasenhöhle  für  nicht  weniger 
ausgebildet  als  jene  der  Nervi  olfactorii.    In  Übereinstimmung  hiermit  ist 
die   Oberflächenvergrößerung   der   unteren  Muschel  jener   der  Riech- 
wülste vollkommen  ebenbürtig.    Beim  Delphin  sogar  übertrifft  erstere  so 
außerordentlich  letztere,  dass  einer  ungemein  entwickelten 
mit  reicher  Trigeminusverästelung  ein   ganz  reduciertes  Geruchsorgan 
hinüber  steht  und  man  den  Eindruck  bekommt,  dass  die  Tiere  d  e 
Riechstoffe  nicht  nach  deren  Geruch,  sondern  nach  der  Tastempfindung 
welche  dieselben  in  der  Nase  hervorrufen,  unterscheiden. 

Personen,   welche  angeboren  oder  in  Folge  patholog.cher  P  oce  s 
anosmisch  sind,  benützen  neben  dem  Geschmack  die  «ntt ™  "oll 
auf  der  Nasenschleimhaut  zur  Unterscheidung  der  J"^^^ 
Menschen  haben  die  vicariierenden  Sinne  so ^vielfach  geübt  ^esemj 
so  sorgfältig  anzuwenden  gelernt,  dass  sie 
sich  aurecht  zu  finden.    So  erzählt  z.  B.  Woquet  von 
der,  obgleich  ihm  der  Geruch  vollständig  abging,  dennoch  zw« 
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arten  nach  ihrer  reizenden  Wirkung  auf  der  Nasenschleirnhaut  unter- 
scheiden konnte.  Ohne  Frage  lassen  auch  wir  Nornialriechenden  die 
Gefühlscomponente  nicht  ganz  unbenülzt,  und  wir  nehmen  dieselbe 
neben  der  Geruchscomponente  im  Erinnerungsbilde,  welches  die  Riech- 
stoffe in  unserem  Geiste  zurücklassen,  auf.  Meistens  ist  es  nicht  schwer 
sie  darin  zu  unterscheiden,  wie  Fröhlich  uns  gelehrt.  Scharfe  Riech- 
stoffe sind  z.  B.  Chlor,  Jod,  Brom,  Salpetersäure,  Essigsäure,  die  Ammonia 
der  Laboratorien,  Senföl  u.  s.  w.  Eine  Anzahl  anderer,  deren  scharfe 
Wirkung  uns  entgeht,  erscheinen  den  Anosmischen  mehr  oder  weniger 
prickelnd.  Cloquet  ')  zählt  den  Cloakengeruch  unter  letztere.  Auch 
die  scharfen  Riechstoffe  lassen  sich  einteilen  in  die  zwei  großen  Rubriken : 
Nahrungsgerüche  und  Zersetzungsgerüche.  In  diesen  beiden  großen 
Abteilungen  findet  man  dann  wie  gesagt  ferner  mehr  oder  weniger  voll- 
ständig die  neun  Klassen  zurück,  welche  wir  in  diesem  Capitel  für  die 
rein  olfactiven  Gerüche  aufgestellt  haben. 

C.   Schmeckbare  Riechstoffe. 

Bereits  öfters  haben  wir  in  diesem  Buche  in  den  Empfindungen, 
welche  Nahrungsstoffe  in  uns  hervorrufen,  eine  Geschmacks-  und  eine 
Geruchscomponente  zu  unterscheiden  gelernt.  Für  den  unbefangenen 
Menschen  schmelzen  beide  zusammen  zu  einem  Gesamteindrucke, 
welchen  er  sich  in  der  Regel  zu  analysieren  nicht  die  Mühe  giebt.  Es 
ist  also  logisch,  dass  wir,  dem  Beispiele  Fröhlich's  für  die  scharfen 
Riechstoffe  folgend,  diesen  riechenden  Schmeckstoffen  oder  schmeckenden 
Riechstoffen  einen  besonderen  Platz  in  unserem  System  einräumen,  und 
dann  fragt  es  sich,  ob  auch  hier  jetzt  schon  ein  Classificierungsversuch 
erlaubt  sei?  Die  zwei  großen  Rubriken  Nahrungs-  und  Zersetzungsgerüche 
findet  man  wieder,  aber  weiter  ist  die  Einteilung,  ja,  sogar  das  einfache 
Studium  der  schmeckenden  Riechstoffe  nicht  fortgeschritten.  Es  wird  sich 
wahrscheinlich  herausstellen,  dass  auch  hier  die  neun  Geruchsklassen  unter- 
schieden werden  können,  während  dann  durch  die  vier  Modulationen, 
welche,  den  vier  specifischen  Energien  des  Geschmacks  entsprechend,  inner- 
halb jeder  Klasse  vorhanden  sind,  die  Zahl  der  gesonderten  Abteilungen 
noch  bedeutend  sich  vermehrt.  Es  wird  eine  überaus  lohnende  Aufgabe 
sein  festzustellen,  ob  sich  immer  bestimmte  Geschmacksmodulationen  be- 
stimmten Klassen  gesellen,  z.  B.  das  Süßliche  dem  Ätherischen  sich  paart 
das  Saure  dem  Hircinischen  u.  s.  w.  oder,  dass  jede  mögliche  Combi- 
nation  m  der  Natur  ihre  Repräsentanten  findet.  A  priori  ist  letzteres 
gar  nicht  unwahrscheinlich,  obgleich  zugegeben  werden  muss,  dass  in 
der  Zukunft  Beziehungen  zwischen  dem  Chemismus  des  Geruchs  und 

1)  Osphrasiologie.  S.  360. 
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dem  Chemismus  des  Geschmacks  aufgefunden  werden  können,  welche  die 
Variation  im  Zusammengehen  beider  Eigenschaften  der  Riechstolle  be- 
deutend einschränken.  Scheinbar  haben  der  Geruch  und  der  Geschmack 
eines  Stoffes  nichts  mit  einander  zu  thun.  Jedoch  beide  wurzeln  in 
seiner  chemischen  Structur  und  müssen  deshalb  in  eine  gewisse  Relation 
treten.  Die  Olfactologie  studiert  eine  Seite  dieses  Problems  und  wir 
werden  im  nächsten  Capitel  versuchen,  einige  Baustoffe  zur  Erläuterung 
der  Frage  herbeizuschaffen. 


XIV.  Geruch  und  Chemismus. 

(Haycraft'sche  Reihen,  gerucherzeugende  Atomgruppen.) 

Wir  versuchten  im  vorhergehenden  Hauptstücke,  ausschließlich  aus 
litterarischen  Quellen  schöpfend,  und  so  viel  als  möglich  von  eigenen 
subjectiven  Wahrnehmungen  absehend,  eine  Classification  der  Gerüche. 
Wir  wollten  zu  einem  natürlichen  Systeme  gelangen  und  stellten  daher 
die  von  der  Mehrzahl  der  Schriftsteller  als  gleichartig  betrachteten  Riech- 
stoffe zusammen.  Zugleich  beschäftigten  wir  uns  mit  der  chemischen 
Natur  der  Riechstoffe,  so  weit  dieselbe  bis  jetzt  bekannt  ist.  Nun  tritt 
uns  die  Frage  entgegen,  in  wie  weit  besteht  eine  Beziehung  zwischen 
Geruch  und  Chemismus? 

Wichtige  Vorarbeiten  hierzu  hat  bereits  J.  B.  Haycraft')  gebelert, 
welcher  im  Jahre  1888  darauf  hinwies,  dass  die  Gase  von  geringem 
specifischen  Gewichte  im  Allgemeinen  genommen  vollkommen  geruchlos 
sind  man  aber  in  einigen  homologen  Reihen  beobachten  kann,  dass  mit 
der  Zunahme  des  specifischen  Gewichtes  die  Intensität  des  Geruches  sich 
steigere  Es  scheint  also  hier  der  Geruch  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
von  den  physischen  Eigenschaften  der  Moleküle,  aus  welchen  nach  unserer 
Annahme  die  Riechstoffe  gebildet  werden,  abzuhängen.  Dieser  Zusam- 
menhan, fällt  noch  mehr  auf,  wenn  man  beobachtet,  dass  der  Geruch 
selbst,  ebenso  wie  die  anderen  physikalischen  Eigenschaften,  eine  perio- 
dische Function  der  Atomgewichte  zu  sein  scheint.  In  dem  P?™d,schej 
System  Mendelej eff's  und  Lothar  Meyer'»  werden  wie  bekannj 
d  e  Elemente  nach  den  Atomgewichten  geordnet.  Die  lange  Serie  vu 
in  Abteilungen  von  acht  Elementen  zerlegt,  und  jede  diese  kurzen 
Reihen  unter  die  vorhergehende  gestellt.  So  entstehen  acht  Gruppej 
Itn  Elelnte  alle  die  gleiche  Valens  besitzen.  Die  sechste  Gruppe  „rd 


1,  J.  Ii.  Haycrafl,  Brain.  4888.  S.  <IG6. 
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aus  den  Elementen:  Sauerstoff,  Schwefel,  Chrom,  Selen,  Molybdän,  Tellur 
u.  s.  w.  gebildet.    Der  zweite,  vierte  und  sechste  Term  sind  für  den 
Geruch  von  großer  Bedeutung,  in  so  ferne  als  die  Elemente  Schwefel, 
Selen  und  Tellur  nicht  nur  in  vielen  starkriechenden  Körpern  sich  vor- 
finden, sondern  auch  die  Verbindungen  selbst,  in  denen  sie  vorkommen, 
deutlich  verwandte  Geruchseindrücke  erwecken.   In  die  siebente  Gruppe 
werden  das  Fluor,  das  Chlor,  das  Mangan,  das  Brom  und  das  Jod  eingereiht. 
Auch  hiervon  kommen  wieder  der  zweite,  vierte  und  sechste  Term  (der  fünfte 
fehlt)  in  vielen  Biechstoffen  vor.    Die  übereinstimmenden  Verbindungen 
von  jedem  dieser  Elemente:  Chlor,  Brom  und  Jod,  gleichgültig  ob  eine 
Wasserstoffverbindung  oder  eine  Alkylverbindung,  zeigen  eine  treffliche 
Ähnlichkeit  im  Gerüche.  Fassen  wir  demgegenüber  die  homologen  Beihen 
der  organischen  Chemie  ins  Auge,  so  beobachten  wir  bei  aufmerksamer 
Betrachtung  ein  ähnliches  Verhalten.    Es  verändert  sich  sehr  allmählich 
die  Qualität  des  Geruches,  aufsteigend  von  den  niederen  zu  den  höheren 
Termen.  Wie  verschieden  auch  die  Endterme  zu  riechen  scheinen  mögen 
bei  der  Untersuchung  der  Zwischentermen  zeigt  sich  der  langsame  Über- 
gang am  allerdeutlichsten.    So  haben  der  Methylalkohol  und  der  Äthyl- 
alkohol den  Alkoholgeruch.     Der  Propylalkohol  nimmt  bereits  einiger- 
maßen den  Fuselgeruch  an,  während  dieser  in  den  höheren  Gliedern 
Butyl-,  Amyl-  u.  s.  w.  Alkohol  immer  deutlicher  wird.    In  den  höheren 
lermen  w,rd  dann  von  dem  ursprünglichen  Alkoholgeruch  fast  nichts 
mehr  zu  verspüren  sein.    Denselben  Vorgängen  begegnen  wir  bei  den 
Fettsauren.   Die  Ameisensäure  und  die  Essigsäure  haben  den  Essiggeruch 
Bei  der  Propionsäure  tritt  zum  ersten  Male  der  eigentümliche  Geruch 
hinzu,  der  in  der  Buttersäure  und  in  der  Baldriansäure  in  gleichem 

"n^der"  merkliCh  *   ^  -  -Iben 

Nächst  diesen  Beihen  weist  Haycraft  noch  auf  die  homologe  Beihe 

Ii 7hl  C      [        ?h  m  WGlChen  8lei'Chfalls  der  äther^he  und  aroma 
^sche^eruch  nach  den  höheren  Termen  zu   immer  mehr  und  Zr 

Thafs^en-7"^1'8  ««eben  sich  also  drei  wichtige 

1)  t'iiienw:rh  bekrnten  Gerüchen  ****** 
DiJizrÄ  irr eriodischen  Syste,n  auf  re— 
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Wir  könnten  hier  noch  beifügen,   dass   eigentlich  nur  vereinzelte 
der  L.  Meyer' sehen   Gruppen   als   gerucherzeugende    gelten  können. 
Hauptsächlich  sind  es  die  fünfte,  sechste  und  siebente  Gruppe,  welchen 
man  in  den  riechenden  Verbindungen  begegnet.    In  der  fünften  Gruppe 
finden  wir  die  Elemente  Stickstoff,  Phosphor,  Vanadium,  Arsen,  Niobium, 
Antimon,  Tantalium  und  Wismuth.    Von  diesen  kommt  der  Stickstoff  in 
vielen  riechenden  Cyan-  und  Amidverbindungen  vor.   Das  zweite,  vierte, 
sechste  und  achte  Glied  findet  sich  in  einer  ganzen  Reihe  übelriechen- 
der Verbindungen.    Ich  will  davon  nur  den  Phosphorwasserstoff,  den 
Arsenwasserstoff  und  die  Cacodylverbindungen,  die  Stibine   und  den 
Methylwismuth  hervorheben.   In  der  sechsten  Guppe  beschäftigt  uns  vor- 
zugsweise der  Sauerstoff.    Er  ist  das  geruchgebende  Element  in  den 
zahlreichen  Aldehyden,   Ketonen  und  Laktonen,  welche  gerade  in  den 
Parfumerien  so  häufig  sich  vorfinden.    Ferner   die   Elemente,  worauf 
Haycraft  bereits   die  Aufmerksamkeit  lenkte,  Schwefel,   Selen  und 
Tellur     Die  siebente  Gruppe  kam  bereits  oben  zur  Sprache. 

Im  Gegensatze  zu  diesen  fünften,  sechsten  und  siebenten  Gruppen 
L  Meyer' s  kommt  in  keiner  anderen  ein  Element  vor,  welches  m 
einer  unzweifelhaft  riechenden  Verbindung  angetroffen  wird,  ohne  dass 
die  oben  erwähnten  Elemente  daneben  vorhanden  sind.   Es  scheint  also, 
dass  in  der  That  das  Vermögen,  Riecheindrücke  zu  erwecken,  eine  Eigen- 
schaft  der  genannten  trivalenten,  bivalenten  und  Univalenten  Elemente 
sei    Nur  die  Kohlenwasserstoffverbindungen  machen  eine  Ausnahme,  es 
herrscht  jedoch  darüber  Ungewissheit,  ob  da  nicht  etwa  ^  O^ydations- 
produete  als  die  eigentlichen  Riechquellen  angenommen  werden  mussem 
Es  sind  aber  unbedingt  nicht  alle  Elemente  der  L  Meye  «J« 
Gruppen  als  odoriphor  zu  betrachten.    Im  Gegenteile  ist  es  sehr  auf 
fallend,  dass  das  Vermögen,  den  Verbindungen  Geruch  ,u  verleihen  « 
periodische  Function  solcher  Gruppen  ist.    Es  kommen  in  ihnen  ab 
Ssld  geruchgebende  und  nicht  geruchgebende,  geruchverwandte 
und  nicht  geruchverwandte  Elemente  vor.  «„ffaiWen 

Reihen  und  Perioden   sind  jedoch  nicht  d,e  ^ 
Ergebnisse  unserer  Betrachtung.    Wenn  man  Ä 

nttl  bereits  im.ahrelSOO  naehgewiesen,  dass  -^Geruc^ 
—ndtschaft  in  den  *»^*^JZ^r^ 
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ausging,  als  er  die  Riechstoffe,  die  er  zu  vergleichen  beabsichtigte, 
pulverisierte  und  mit  einer  bestimmten  Menge  von  Stärkemehl  derartig 
versetzte,  dass  sich  dadurch  der  Eindruck  ergab,  als  ob  man  es  mit 
Gerüchen  von  ungefähr  derselben  Intensität  zu  thun  habe.  Ich  suchte 
dies  durch  die  Methode  der  Olfactienmessungen  genauer  zu  erreichen. 
Als  olfactometrische  und  als  odorimetrische  Einheit  wurde  wieder  das 
minimum  pereeptibile  angenommen  und  auf  diese  Weise  mit  Hilfe  der 
olfactometrischen  Cylinder  bequem  Gerüche  von  I,  2,  3,  I  u.  s.  w. 
Olfactien  hergestellt,  die  dann  untereinander  auf  die  verschiedenen  Inten- 
sitätsstufen verglichen  werden  konnten.  Auf  diese  Weise  erforschten 
wir  die  Haycraft'sche  Homologie  der  Gerüche  für  die  Fettsäurenreihe 
und  konnten  zugleich  auch  die  Zunahme  der  Geruchsintentität  in  den 
höheren  Tennen  bestätigen  Die  Riechkraft  zeigte  sich  rascher  zu- 
nehmend als  das  Moleculargewicht.  Höher  hinaufgehend  findet  man  dann 
wieder  ein  Sinken  und  zuletzt  einen  Verlust  der  Riechkraft.  Später 
wiederholte  Jacques  Passy  diese  Untersuchungen  nach  seiner  Tropf- 
methode, welche  zur  Vergleichung  von  Lösungen  den  Vorzug  verdient, 
weil  sie  von  der  mehr  oder  weniger  schnellen  Verdampfung  derselben 
unabhängig  macht,  und  sammelte  sehr  merkwürdige  quantitative  Resul- 
tate, in  welchen  sich,  überraschend  genug,  wieder  eine  gewisse  Periodi- 
cität  darthut.  Die  graphische  Darstellung  (Fig.  24,  S.  242)  giebt  darüber 
Aufschluss.  An  der  Abscissenachse  sind  die  Moleculargewichte  der  aul- 
einanderfolgenden  Termen  der  homologen  Reihe,  an  der  Ordinatenachse 
die  Concentrationen,  welche  den  minimis  pereeptibilibus  entsprechen,  in 
Vi  iH„i  Milligrammen  pro  Decaliter  Luft  verzeichnet. 

Jacques  Passy  stellt  nun  die  Frage,  warum  die  höheren  Termen 
geruchlos  seien?  Dies  hängt  gewiss  nicht  mit  ihrer  geringeren  Flüchtig- 
keit zusammen,  denn  allgemein  genommen  beobachtet  man  sogar  eine 
Zunahme  der  Riechkraft  der  Körper,  während  das  Verdampfungsvermögen 
sich  vermindert.  Passy  nimmt  vielmehr  an,  dass  es  sich  hier  um  eine 
ähnliche  Erscheinung  wie  beim  Lichte  handle,  wofür  wir,  wenn  wir  gegen 
das  Ultraviolett  und  das  Infrarot  kommen,  unempfindlich  sind,  wie  beim 
Schalle,  sobald  die  Zahl  der  Schwingungen  in  der  Secunde  gewisse  Gren- 
zen überschreitet. 

Dasselbe  Phänomen  kann  auch  in  anderen  Reihen  beobachtet  werden 
In  der  Alkoholreihe  z.  R.  haben  der  Äthyl-  und  der  Methylalkohol  einen 

talh,n«Z?n«r  i"te,'ni!ti0naIcr  ™Alcinisoher  Congress  in  Berlin.  Physiologische  Ab- 
teilung. S.  48.  Der  Lmfluss  eventueller  Dissociationen,  wie  solche  in  verdünnten 
wässerigen  Lösungen  auftreten,  wurde  vorläufig  nicht  in  Betracht  gezoge  Die  Stö- 
rung kann  indes  ansehnlich  sein,  denn  nach  Ostwald  (Zeitsch,  f.  P  ysik,  Chem  e 
III.  S.  BM,  .st  ,n  verdünnter  Lösung  dissoeiiert  von  Ameisensäure  2 %,  von  Essigsäure 
0,,X,  von  Propionsäure  0f«  *  von  Buttersäure  0,4  X,  von  Valeriana  uro  0,4  y 
Zwaardemaker,  Physiologie  des' Geruchs. 
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nur  sehr  schwachen  Geruch.  Nach  einer  Mitteilung  Bertholet's  an 
'Passy  verlieren  sie  sogar  jeden  Geruch  im  vollständig  reinen  Zustande. 
Sie  enthalten,  wie  man  sie  gewöhnlich  in  den  Laboratorien  findet,  eine 
Spur  von  Aceton  und  bisweilen  auch  Methylamin.  Es  bleibt  sogar,  wenn 
sie  davon  frei  sind,  noch  ein  leichter  empyreumatischer  Geruch,  welcher 
ihnen  nicht  zukommt.   Was  die  anderen  Glieder  der  Reihe  angeht,  fand 


Fig.  23. 
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Die  Variationen  der  Reizschwelle  in  der  homologen  Reihe  der  Fettsäuren, 

nach  Pa  s  sy. 

Passy  für  besonders  bereitete  Präparate  folgende  Concentrierung  als 
minimum  pereeptibile: 

0,001000  Gramm  pro  Liter  Luft 

0,000250  - 
0,000010-0,000005  - 
0,000001  - 


Methylalkohol 
Äthylalkohol 
Normal  Propylalkohol 
Normal  Butylalkohol 
Normal  Amylalkohol 
Linksdrehender  Amylalkohol 
Inactiver  Isoamylalkohol 


0,0000006  - 
0,0000001  - 
Voriäufi7muss  man  also  annehmen,  dass  die  Riechkraft  mit  dem 
Moleculargewichte  zunehme.    Ob  sie  jedoch  in  den  allerhöchsten  Tennen 
w teder  allmählich  sinke,  kann  wegen  der  ünvollständigke.t  der  Tabelle  m 
dieser  Beziehung  nicht  ermittelt  werden,  obwohl  es  allerdmgs  wahr- 
scheinlich ist,  da  die  bislang  bekannten  höchsten  Temen  sehheßheh 
.fruch  s  sind.    Für  dergleichen  Studien  kommen  der  Natur  der  Sache 
L  normalen  Alkohole  in  Betracht    da  die  I_  un  erem- 
ander  nicht  allein  in  Intensität,  sondern  auch  m  Quabtät  des  Gerüche: 
von  einander  abweichen 

1)  Passy,  Comptes  rendus.  Mai  16.  1892. 
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Dass  diese  Verschiedenheit  der  Qualität  der  Gerüche  nur  dann  richtig 
beurteilt  werden  kann,  wenn  man  sie  für  die  minima  perceptibilia  studiert, 
bedarf  nicht  nochmals  einer  besonderen  Erwähnung.   Jeder,  der  in  diesem 
Gebiete  experimentiert  hat,  ist  davon  überzeugt  (siehe  oben  Fröhlich's 
Versuche,  meine  eigenen  Experimente  über  die  homologe  Reihe  der  Fett- 
säuren u.  s.  w.,  u.  s.  w.).    Überdies  giebt  Passy  noch  Beispiele  von 
Stoffen,   die  in  verschiedenen  Verdünnungen  verschiedene  Geruchsein- 
drücke hervorrufen,  so  z.  B.  der  tertiäre  Amylalkohol,  welcher  in  einer 
Verdünnung  von  0,01  mg  per  Liter  Luft  einen  empyreumatischen,  benzol- 
artigen Geruch,  und  bei  2  mg  per  Liter  Luft  einen  kampferartigen 
Geruch  besitzt.    Viele  Parfüms  haben  sogar  im  concentrierten  Zustande 
einen  höchst  unangenehmen  Geruch,  während  die  angenehme  allgemein- 
bekannte Geruchswahrnehmung   erst  bei  sehr  großer  Verdünnung  zu 
Stande  kommt.    Ob  hierbei  Oxydation  oder  Dissociation  beteiligt  seien, 
oder  etwa,  wie  Passy  vermuthet,  ein  Wettstreit  zweier  oder  mehrerer 
Empfindungen,  welche  durch  den  zusammengesetzten  Riechstoff  gleich- 
zeitig hervorgebracht  werden,   als  Ursache  betrachtet  werden  müsse 
wage  ich  nicht  zu  entscheiden.    Passy  selbst  hegt  die  Ansicht,  dass 
nicht  das  ganze  Molekül  die  Ursache  der  erzeugten  Geruchsqualität  sei, 
sondern  vielmehr  die  besonderen  Atomengruppen,  welche  es  zusammen- 
setzen.  Wir  werden  in  der  Folge,  wenn  von  den  geruchgebenden  Atom- 
gruppen die  Rede  sein  wird,  uns  dieser  Ansicht  anzuschließen  haben 
Vorläufig  will  ich  jedoch  zuerst  unsere  im  vorigen  Hauptstücke  vorge- 
führte Classification  vom  Standpunkte  der  homologen  Reihen  betrachten 
und  dadurch  die  subjective  Verwandtschaft  der  Gerüche  auf  die  Über- 
emstmimung  im  Chemismus  zurückzuführen  suchen. 

Wenn  mar,  in  jeder  unserer  Geruchsklassen  die  Ha ycraft '  sehen 
Reihen  aufsucht,  so  zeigt  sich  bald,  dass  zuweilen  die  niederen  Termen 
einer  Reihe  in  die  eine  Klasse,  die  höheren  Termen  in  eine  andere  fallen 
a  sogar  dass  einzelne  Male  die  Reihe  durch  drei  Klassen  sich  fortsetzt.' 
rn  Anbetracht  dessen  werden  wir  nicht  fehlgehen,  wenn  wir  die 
^rungsgeruche  und  die  Zersetzungsgerüche  zusammenhalten  und  für 
diese  beiden  großen  Abteilungen  fortlaufende  Reihen  zu  bilden  suchen. 

Haycraft'sche  Keinen  unter  den  Nahrungsgerüchen. 
«)  Ausschließlich  auf  die  I.  Klasse,  d.  h.  jene  der  ätheri- 
schen Gerüche,  beschränkte  Reihen. 
Ameisensaures  Äthvl  a 

v.  .,   A;UJ'-  Ameisensaures  Iso-Anivl 

Essigsaures  Athv  p„„-  ■  . 

n     •  ••  Essigsaures  Iso-Amvl  fRirnnll 

ITIMn?  Propi„nSanres  ,S„-Ayl 

Buttersaures  Äthyl  (Anan.,).  Buttersaures  Iso-Amyl 
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Valeriansaures  Äthyl.  Valeriansaures  Iso-Amyl. 

Capronsaures  Äthyl.  Capronsaures  Iso-Amyl. 

ünanthsaures  Äthyl.  Önanthsaures  Iso-Amyl. 

Caprylsaures  Äthyl.  Caprylsaures  Iso-Amyl. 

Pelargonsaures  Äthyl  (Quitte).         Pelargonsaures  Iso-Amyl. 

Caprinsaures  Iso-Amyl  (Weinfuselöl). 

Acrylsaures  Äthyl. 
Crotonsaures  Äthyl. 

Angelicasaures  Äthyl  (verschiedene  Angelica-Ester  im  Oleum  Chaino- 

millae  romanae). 
Brenzterebinsaures  Äthyl. 
Teracrylsaures  Äthyl. 


Undecylensaures  Äthyl  (riecht  nach  Quitten). 


Ester  eines  Alkohols  mit  24—27  Atomen  im  Bienen  wachs. 

Dimethyläther. 

Diäthyläther. 

Dipropyläther  u.  s.  w. 

ß)  Von  der  I.  in  die  II.  Klasse  fortlaufende  Beihen 
(aus  der  Klasse  der  ätherischen  Gerüche  in  die  der  aromatischen  Gerüche  übergehend). 
Aldehyde.  Ketone. 
Formaldehyd.  Methyläthylketon. 
Acetaldehyd.  Methylpropylketon. 
Propionaldehyd(erstickend  riechend).  Methylbutylketon. 
Butylaldehyd  (erstickend  riechend). 
Amylaldehyd  (unangenehm  riechend).  Methylhexylkelon. 

Capronaldehyd. 

ünanthaldehyd  x 
oder  ünanthol  (aromatisch).  Methylnonylketon  (Oleum  Rutae 

Ketone. 
üimethylketon  (Aceton), 
üiäthylketon. 
Dipropylketon. 
Dibutylketon  (Valeron 
Dihexylketon  (Önanlhon). 
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y)  Auf  die  II.  Klasse,  jene  der  aromatischen  Gerüche, 
beschränkte  Reihen 
(verwandt,  aber  nicht  streng  homolog). 

Eugenol. 

Anethol. 

Safrol. 


Benzaldehyd 
Cuminol. 


Linaol. 
Geraniol. 


d)  Von  der  II.  in  die  III.  oder  IV.  Klasse  fortlaufende  Reihen 
(verwandte,  jedoch  nicht  homologe  Verbindungen). 
Nitrobenzol. 


Trinitro-Isobutyl-Toluol. 


Salicylaldehyd. 
Anisaldehyd. 
Vanillin. 

Piperonal  (Heliotropin). 

Benzaldehyd. 
Ziinrntaldehyd. 

Haycraft'sche  Reihen  in  den  Zersetzungsgerüchen. 

a)  Auf  die  V.  Klasse,  jene  der  Allylcacodylgerüche,  be- 
schränkte Reihen. 


Methylinercaptan. 
Athylinercaptan  u.  s.  w. 


Trimethylamin. 
Triäthylamin. 


Septadecylamin  (geruchlos). 


Dimethylsulfid. 

Diäthylsulfid  u.  s.  w. 

Vinylsulfid  (Allium  ursin  um). 
Allylsulfid  (AUium  sativum) 
u.  s.  w. 

Methylsenföle. 
Äthylsenföle  u.  s.  w. 

Bisdimethylarsen  (Dicacodyl). 
Bisdiäthylarsen  u.  s.  w. 

Trimethylstibin.  Methylamin. 
Triäthylstibin  u.  s.  w.  Dimethylamin. 

Trimethylamin  u.  s.w. 
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ß)  Auf  die  VI.  Klasse,  jene  der  empyreuniatischen  Gerüche, 

beschränkte  Reihen. 

Benzol.  Benzol. 

Toluol.  Naphthalin. 

Xylol  ii.  s.  w.  Anthracen  u.  s.  w. 

Phenol.  Naphthol  u.  s.  w. 

Kressol  u.  s.  w. 

Guajacol. 
Creosol  u.  s.  w. 

Acrolem. 
Methylacrolein. 
Diniethylcreolin  (Guajol) 
u.  s.  w. 

Allylalkohol  u.  s.  vv.  Methylalkohol. 

Äthylalkohol  u.  s.  w. 

y)   Aus  der  VI.  in  die  VIII.  und  IX.  Klasse  sich  fortsetzende 

Reihen 
(verwandt,  jedoch  nicht  homolog). 

Pyridin.  Indol. 

Nicotin  (ß  Dipyridin).         Methylindol  (Scatol). 

d)   Auf  die  VII.  Klasse,  jene  der  Caprylgerüche,  beschränkte 

Reihen. 

Ameisensäure.  Buttersäure. 
Essigsäure.  Valeriansäure. 
Propionsäure.  Capronsäure. 

Obiges  führt  zu  einem  sehr  auffallenden  Resultat:  Es  giebt  Reihen, 
welche  die  vier  ersten  unserer  natürlichen  Klassen  verbinden,  und 
gleichfalls  andere,  welche  den  fünf  letztgenannten  gemeinschaftlich  sind. 
Zwischen  den  vier  erstgenannten  und  den  fünf  zuletzterwähnten  besteht, 
soweit  unsere  gegenwärtige  Kenntnis  reicht,  kein  Verbindungsglied.  Die 
großen  Abteilungen  der  Nahrungsgerüche  und  Zersetzungsgerüche  sind 
daher  auch  chemisch  weit  getrennte  Systeme  von  Gerüchen,  was  für  die 
Theorie  des  Geruches  von  nicht  geringer  Bedeutung  ist. 

Nachdem  wir  im  vorigen  Hauptstücke  die  homologen  Reihen  kennen 
gelernt,  in  welchen  der  Geruch  langsame  Veränderungen  und  Ubergange 
durchmacht,  wird  es  nun  unsere  Aufgabe  sein,  in  diesen  homologen 
Reihen  und  in  den  besonderen  Gerüchen,  die  wir  nicht  in  die  Reihen 
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einordnen  können  (hauptsächlich  weil  die  übrigen  Termen  der  Reihen 
uns  bislang  unbekannt  sind),  den  geruchgebenden  Atorngruppen  nachzu- 
forschen. 

Die  eigentlichen  Vertreter  unserer  ersten  Geruchsklasse  sind  die  Ester, 
d.  i.  die  zusammengesetzten  Äther  der  Fettsäurenreihe.  Nebenbei  kommen 
in  unserer  Klasse  auch  noch  Aldehyde  und  Ketone  vor,  aber  dies  betrifft 
nur  die  niedrigen  Termen  dieser  chemischen  Reihen.  Die  höheren 
gehören  zu  einer  anderen  Klasse.  Kennzeichnend  für  die  Ester  jedoch 
ist  folgende  Atomgruppe: 

.  n^O 

\0  —  Alkyl. 

Diese  Gruppe  ist  charakteristisch  für  alle  Fruchtäther.  Im  Vergleiche 
damit  ist  der  Rest  der  Moleküle  von  geringem  Belange,  und  kommt  nur 
zur  Unterscheidung  der  verschiedenen  Glieder  dieser  Klasse  in  Betracht. 
Die  Ester  entlehnen  ihre  Verwandtschaft  offenbar  von  der  verbindenden 
Atomengruppe,  welche  wir  vorschlagen  die  »geruchgebende  Atomen- 
gruppe der  Ester«  zu  nennen  '). 

Wir  begegnen  in  der  Klasse  der  aromatischen  Gerüche  zuerst  Reihen, 
welche  auf  die  Unterklasse  der  Kampfergerüche  und  auf  jene  der  Anis- 
Lavendelgerüche  beschränkt  bleiben.  Unter  diesen  hat  die  Thymol- 
Mentholreihe  das  Eigentümliche,  dass  ein  reducierter  oder  nicht  redu- 
cierter  Benzolkern  mit  Seitenketten  versehen  ist,  während  daneben  noch 
die  Hydroxylgruppe  angehängt  ist.  Letztere  jedoch  ist  für  den  Geruch 
offenbar  nicht  kennzeichnend,  denn  das  Terpentinöl  enthält  kein  Hydroxyl ; 
es  ist  ein  Kohlenwasserstoff  und  hat  dennoch  einen  deutlich  mit  dem 
Borneol  verwandten  Geruch.  Ebenso  das  Cineol  (Eucalyptol),  das  ein 
Kohlenwasserstoff  ist,  mit  Sauerstoffverbindung  innerhalb  des  Benzolrings. 
Es  muss  also  das  Geruchgebende  vielmehr  in  der  Verbindung  mit  den 
Seitenketten  gesucht  werden.  Es  ist  nicht  notwendig,  dass  diese  Seiten- 
ketten zu  den  Alkyl  Verbindungen  gehören,  denn  das  Allylradical 

*  CH2  —  CII  =  CH2 

oder  das  isomere  Propenyl 

-<  CH=  CH—  CH3 

kann  ebenso  gute  Dienste  leisten,  wie  man  aus  dem  Eugenol  und  dem 
Anethol  ersieht,  von  denen  das  erstere  mit  dem  Eucalyptol  und  der 
ganzen  Kampfergruppe,  das  andere  mit  Thymol  und  Menthol  unver- 
kennbar geruchverwandt  ist. 

Die  geruchgebende  Atomgruppe  ist  hier  also: 
Benzolring  —  Seitenkette. 

1]  Die  gewöhnlichen  Äther,  welche  mit  zu  dieser  Klasse  gehören  zeigen  eine 
verwandte  Atomencnippe,  nämlich:  '       S  ° 

Alkyl  —  0  —  Alkyl. 
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Das  reduziert  oder  nicht  reduciert  sein  des  Benzolkerns  und  die  Uni- 
setzungen in  der  Seitenkette  sind  hier  offenbar  von  geringem  Belange, 
da  Menthol  und  Thyrnol  einerseits,  Ancthol  und  Safrol  anderseits 
unzweifelhaft  geruchsverwandt  sind. 

Wenn  außer  der  Seitenkette  noch  einige  Hydroxylgruppen  an  den 
Benzolring  angeheftet  sind,  wird  dies  von  verhältnismäßig  geringem  Ein- 
flüsse sein  und  die  Geruchsverwandtschaft  nicht  stören.  Sobald  jedoch 
eine  Aldehydgruppe  mit  dem  Benzolringe  verbunden  wird,  treten  ganz 
abweichende  Verhältnisse  ein.  Diese  Aldehydgruppe  ist  demnach  von 
viel  bedeutenderem  Einflüsse  auf  den  Geruch  als  die  lange  Seitenkette, 
denn  die  gegenseitige  Geruchs  Verwandtschaft  der  Aldehyde  ist  deutlicher 
als  die  zwischen  den  soeben  erörterten  Gerüchen.  Überdies  scheinen 
die  Aldehyde  aus  allen  drei  Klassen,  den  Odores  aetherici,  aromatici  und 
fragrantes,  mehr  oder  minder  übereinzustimmen,  wenigstens  wenn  man 
jedesmal  die  höheren  Termen  untereinander  vergleicht.  Als  Beispiel 
diene  die  Beihe,  welche,  mit  dem  Formylaldehyd  beginnend,  schließlich 
zum  aromatisch  riechenden  Önanthaldehyd  führt,  welches  man  hinsichtlich 
des  Geruches  zunächst  dem  Salicylaldehyd  stellen  kann.  Das  Salicyl- 
aldehyd  ist  wieder  der  erste  Term  einer,  wenngleich  nicht  homologen, 
doch  chemisch  übereinstimmenden  Beihe,  die  durch  das  Anisaldehyd: 

/C//0 

zum  Vanillin 

/CHO 
C.H^OCH, 

führt.  Durch  das  Vanillin  sind  wir  mitten  in  die  balsamischen  Gerüche 
gelangt. 

Das  Salicylaldehyd  führt  uns  nach  abwärts  zum  Benzaldehyd  und 
dies  wieder  durch  das  Ausdehnen  der  Seitenkette  unter  Aufnahme  einer 
ungesättigten  Gruppe  zum  Zimmtaldehyd,  mit  dem  das  Cumarin  (obwohl 
selbst  kein  Aldehyd,  sondern  ein  Lacton)  in  Verbindung  steht.  Durch 
die  Aldehydgruppe  werden  also  mancherlei  Riechstoffe,  sowohl  aus  der 
ersten,  zweiten  als  aus  der  dritten  Klasse  kennbar.  Sic  verwischt  sogar 
den  Unterschied  zwischen  den  Fettkörpern  und  den  aromatischen  Ver- 
bindungen. Wir  haben  uns  nur  des  Citronellons  und  des  Geramols  zu 
erinnern,  welche  beiden  Gerüche  inmitten  zwischen  riechenden  \er- 
bindungen  mit  dem  Benzolkern  stehen. 

«—C"  °  ist  also  eine  äußerst  kennzeichnende  und  sehr  verbreitete 
Atomengruppe.  Es  ist  vermutlich  die  wichtigste  im  ganzen  Gel »etejer 
Gerüche,  um  so  mehr,  weil  auch  die  Ketone  dazu  gerechnet  werden 
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können.  Eine  Anzahl  der  wichtigsten  Parfüms  fällt  dadurch  unter  die 
Herrschaft  dieses  Odoriphors. 

Wir  begegnen  in  der  vierten  Klasse  noch  einer  Nitroverbindung, 
welche  große  Aufmerksamkeit  verdient,  weil  ihr  einer  der  intensivsten 
und  meist  verbreiteten  aller  Gerüche  zukommt.  Ich  meine  das  Trinitro- 
Isobutyl-Toluol  oder  den  künstlichen  Moschus.   Wir  haben  also  auch  im 

<  N02 

eine  geruchgebende  Atomengruppe  zu  erkennen. 

In  unserer  fünften  Klasse  kommen  wir  zuerst  in  Berührung  mit 
Schwefel-,  Selen-  und  Tellurverbindungen.  In  diesen  scheinen  die  be- 
sagten Elemente  selbst  geruchgebend  zu  sein.  Wenigstens  haben  alle 
chemischen  Stoffe,  in  welchen  Schwefel  (resp.  Selen  und  Tellur)  un- 
mittelbar an  Wasserstoff  oder  an  ein  aliphatisches  oder  an  ein  aroma- 
tisches Radical  gebunden  vorkommen,  einen  »lauchartigen«  Geruch.  Ich 
zaudere  daher  nicht,  auch 

und 

<  S  —  // 


als  geruchgebende  Atomengruppen  zu  betrachten. 

Ungefähr  dieselbe  Rolle  spielen  die  Elemente  Arsen,  Phosphor,  Stibium 
und  Wismuth  in  dieser  Klasse.  Auch  diese  sind  im  Arsenwasserstoff 
u.  s.  w.,  in  den  Cacodylverbindungen  u.  s.  w.  deutlich  geruchgebend. 
Die  Atomengruppe 

<  As  —  As  >  oder  <  As  —  0  —  As  > 

findet  daher  hier  gleichfalls  ihre  Stelle. 

Etwas  Ähnliches,  wenngleich  weniger  entschieden,  ergiebt  sich  auch 
für  d.e  Amine.  Das  mit  Alkyl  oder  Wasserstoff  nicht  unmittelbar  ver- 
bundene Stickstoffradical  scheint  die  Ursache  des  Geruches  zu  sein 

An  die  Klasse  der  Allyl-Cacodylgerüche  schließt  sich  eine  Reihe  von 
Riechstoffen  an,  in  welchen  die  Elemente  Chlor,  Brom  und  Jod  als 
Geruchsquellen  gelten  können.  Ich  erinnere  hier  nur  an  den  Chlor- 
wasserstoff, den  Bromwasserstoff  und  den  Jodwasserstoff.  Odoriphor: 

■<  Halogen. 

In  der  sechsten  Klasse  richtet  sich  unsere  Aufmerksamkeit  vorzüglich 
auf  den  Hydroxylzusatz,  der  sowohl  mit  dem  Benzolkern,  als  mit  der 
offenen  Kette  verbunden  den  eigentümlichen  Phenol -Alkoho.geruch 
erzeugt.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  er  so  lange  vorher  seht 
als  er  mcht  durch  eine  gleichfalls  angeheftete  Seitenke'tte,  z  B  die 
AUehydgruppe,  m  den  Hintergrund  gedrängt  wird. 

Die  Gruppe 
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mag  also  geruchgebend  sein,  sie  ist  nur  ein  schwacher  Odoriphor.  Sie 
scheint  jedoch  die  Esterverbindung  zu  überwiegen,  wenigstens  haben 
das  Guajacol,  der  Methyläther  des  Brcnzkatechins  einen  deutlichen  empy- 
reuraatischen  statt  des  Äther-  oder  Estercharakters. 

Eine  etwas  stärkeren  Geruch  gebende  Atomengruppe  ist  wieder  die 
Carboxylgruppe 

<  CO  OH, 

welche  in  den  Fettsäuren  eine  so  bedeutende  Rolle  spielt.  An  den 
Benzolkern  gebunden,  scheint  sie  nur  geruchlose  Verbindungen,  wie 
Benzoesäure1),  Salicylsäure,  Vanillesäure  u.  s.  w.  zu  veranlassen. 

Wir  finden  schließlich  in  unseren  zwei  letzten  Klassen  eine  höchst 
eigentümliche  Atomengruppe,  nämlich  jene,  welche  im  Pyridin,  im  Nicotin 
und  im  Scatol  vorkommt.  Es  ist  das  Stickstoffatom  in  einen  Ring  auf- 
nommen 

CH 

/  \ 
HC  ,        ,,  CH 
Pyridin  HC  I       II  CH 

\N/ 

C— Ctf3 

Scatol  C6H/  Cll 

Das  weitere  Studium  dieser  Körper  verspricht  eine  reiche  Ernte,  auch 
hinsichtlich  der  Beziehungen  zwischen  Geruch  und  Chemismus.  Die 
raschen  Fortschritte  der  organischen  Chemie  werden  dafür  hoffentlich 
bald  Gelegenheit  bieten. 

Bereits  jetzt  erregt  es  unsere  Aufmerksamkeit,  dass,  während  d.e 
Pyrrolgruppe  im  Scatol  den  so  abscheulichen  Gestank  zu  bedingen 
scheint,  die 

<  vjv^ivc  0der  <-mIV=  Cn  -  Gruppe 

in  den  Carbylaminen  einen  äußerst  unangenehmen,  intensiven  Geruchs- 
eindruck hervorbringt.  Es  ist  also  keineswegs  unwahrscheinlich,  dass 
gerade  die  Auswechselung  von  zwei  oder  mehreren  Wasserstoff- 
atomen, des  Ammoniaks  gegen  Kohlenstoff,  hier  eine  Rolle  spiele.  Es 

4,  über  den  Geruch  der  Benzoesäure  sehe  man   H  Passy,  ^J*£jJ 
26  Fftrr  1894.    Der  verdienstvolle  Forscher  sucht  darzuthun,  dass  ^  B« 
L  in!  Urystalünischen  Zustande  geruch.os  ist,  wahrend  dieselbe  verdünnt  den  Ge 
ruch  der  benzoesauren  Äther  besitzen  wurde. 
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tritt  dann  sowohl  der  angenehme  Geruch  vieler  Cyan Verbindungen,  als 
auch  der  Gestank  der  Carbylamine  in  ein  überraschendes  Licht.  Wir 
werden  zu  fortgesetzten  Untersuchungen  in  dieser  Richtung  lebhaft 
angeregt. 

Fassen  wir  bisher  Besagtes  kurz  zusammen,  so  finden  wir,  dass  wir 
unter  den  Nahrungsgerüchen  einer  besonders  intensiven  Atomengruppe 
begegnen,  nämlich  Garbonyl  gebunden  an  Wasserstoff  oder  Alkyl,  also 
der  Aldehyd-Ketongruppe : 

Neben  dieser  linden  wir  eine  schwächere : 

Alkyl-0 

Esteratomengruppe. 
Wir   finden   auch   in   der  Abteilung   der  Zersetzungsgerüche  sehr 
kräftige  geruchgebende  Atomengruppen,  so  die  Schwefel-  und  Arsen- 
gruppen, 

die  <  N=C,  und 

C 

>iV#-Coinplexe, 
<  G/ 

sowie  in  schwächerem  Grade  die  Halogene  und  die  Alkohol-Phenolgruppe. 

Wir  sind  unzweifelhaft  berechtigt,   die   erwähnten  Atomengruppen 
geruchgebend  zu  nennen,  aber  anders  verhält  es  sich,  wenn  wir  sie  als 
unmittelbare  Ursachen  des  Gruchseindruckes  betrachten  wollen.  Dieser 
Ansicht  steht  die  Thatsache  entgegen,   dass  Stoffe  von  verschiedener 
chemischer  Constitution  dieselbe  Geruchsempfindung  zu  Stande  bringen 
So  ist  Jedermann  bekannt,  dass  Benzaldehyd  und  Nitrobenzol  in  der 
Weise  einander  ähnlich  riechen,  dass  es  unmöglich  ist,  Verfälschungen 
von  Bittermandelöl  mit  Mirbanöl  durch  den  Geruch  allein  zu  entdecken 
und  doch  enthält  der  erstere  dieser  Stolfe  die  Aldehyd-Atomengruppe' 
der  andere  die  Nitrogruppe  als  geruchgebenden  Bestandteil.    So  wird 
auch  der  Geruch  des  Chinons  und  jener  der  Halogene,  namentlich  des 
Jods    für  sehr  übereinstimmend  gehalten.    Die  Zusammensetzung  der 
Moleküle  ,st  so  verschiedentlich  als  nur  immer  möglich 

^lSrk™r>  f°  DiemalS  6ine  direCte  Bezi<*™g  geben  zwischen  chemi- 
sche. Constitutum  und  Geruch;  und  doch  werden  wir  hier  ähuliche  Yer- 

Tzz^z^r wir  sie  für  die  —  -  *°  *Ä 

Es  ist  bekannt,   dass  verschiedene  chemische  Verbindung,,  „r„„ 
Sdect.cn  rar  die  Lichtstrahlen  ausüben,  inden,  sie  j/n^h  der  Wel 
l-ge  6ew,sse  Strahien  durchlassen,  andere  abserbieren.  BesondeTstrd 
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dies  bei  der  Untersuchung  der  Absorptionsspeclra  deutlich.  Dabei  zeigt 
es  sich,  dass  es  wieder  bestimmte  Atomengruppen  sind,  die,  statt  alle 
Lichtstrahlen  gleichmäßig,  einige  Wellenlängeo  mehr,  andere  weniger 
zurückhalten.  Diese  Atomengruppen  heißen  Chromophoren.  Zu  solchen 
gehören : 

—  xV02;  —  N=  N  — ;  =  C  —  C6//4  —  N  — ;  =  C—  C6 //4  —  0; 

i  i  i  i 

=  C  —  C6f/4  —  CO-0; 

i  J 

K  /R 

Ganz  analoge  Erscheinungen  bestehen  für  die  strahlende  Wärme, 
wofür  eine  große  Anzahl  von  Stoffen  ebenso  ein  selectives  Absorptions- 
vermögen besitzen.  Dies  kann  auch  dann  noch  der  Fall  sein,  wenn  derlei 
Stoffe  farblos,  und  daher  ohne  irgend  einen  Einfluss  auf  das  Lichtspectrum 
im  engeren  Sinne  sind. 

Prof.  W.  H.  Julius  in  Amsterdam  kommt  in  Betreff  dessen  zu 
folgendem  Schlüsse: 

»Alle  Verbindungen,  welche  ein  Radical  CnHin  +  {  enthalten,  haben 
ein  sehr  starkes  Absorptionsband  mit  der  Wellenlänge:  Ä  =  3,45  p, 
und  ein  zweites  zwischen  8  p  und  9p;  bei  C6//6,  CHCl3  und  CIIBr3 
hingegen,  wo  C  nur  an  ein  H  gebunden  ist,  scheint  das  erstgenannte 
Maximum  ein  wenig  verschoben,  und  ist  überdies  viel  schwächer, 
während  in  der  Nähe  von  8  p  und  9  p  ein  Absorptionsgebiet  von  ganz 
anderer  Art  sich  ergiebt. 

Wir  finden  bei  vier  der  Methanderivate  ein  (ziemlich  schwaches) 
Band,  dessen  Wellenlänge:  1  =  5,15p  gerade  mit  der  eines  starken 
Absorptionsmaximums  im  Spectrum  des  Diamants  übereinstimmt. 

Die  drei  Verbindungen,  in  welchen  die  Gruppe  C2Hb  (Äthylalkohol, 
Äther  und  Mercaptan)  vorkommt,  geben  ein  Maximum  1  =  5,58p, 
welches  nirgends  anderswo  angetroffen  wird. 

Alle  untersuchten  sauerstoffhaltigen  Verbindungen  absorbieren  in 
Schichten  von  0,2  bis  0,25  mm  die  Wellen  von  10  p  bis  20  p  beinahe 
vollständig;  Wasser  lässt  durch  eine  Schicht  von  0,17  mm  bereits  be. 
3  p  keine  Strahlen  von  einiger  Bedeutung  mehr  durch.  Alle  anderen 
Flüssigkeiten  zeigen  sich  in  diesem  ganzen  Gebiete  mehr  oder  wen,,, 
diatherman;   CS2  ist  sogar  vollständig  diatherman   für  Wellen  von 

1  Vwilre'  noch  einzelner  merkwürdiger  Coincidenzen  zu  erwähnen 
z.  B.  in  den  Spectren  von  CC/4;  von  CILCl,;  von  S,CU  und  von 
SiHCk. 
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Wenn  man  in  einer  Verbindung  eines  der  Atome  durch  ein  Atom 
eines  verwandten  Elementes  ersetzt,  so  dass  die  Structur  der  Ver- 
bindung nach  der  üblichen  Vorstellung  unverändert  bleibt,  so  finden 
in  den  kennzeichnenden  Schwingungsperioden  merkwürdige  Verände- 
rungen statt.  Dies  ergiebt  sich  z.  B.  bei  gegenseitiger  Vergleichung 
der  Spectren  von  C2HbOII  und  C2HaSH;  von  C-ClA  und  SiCl4;  von 
CH-Qk  und  SilJCl:i. 

Aber  nicht  allein  die  elementare  Zusammensetzung,  auch  die  Structur 
beherrscht  den  Charakter  der  selectiven  Absorption,  denn  die  isomeren 
Verbindungen  Äthyläther  und  die  beiden  Butylalkohole  haben  jede  ihr 
eigentümliches  Spectrum,  und  die  Kohlenwasserstoffe  C6#ß  und  C4/7H 
zeigen  ganz  verschiedene  Absorptionen.  Dagegen  besteht  zwischen 
den  Spectren  unserer  homologen  Alkohole  eine  sehr  merkwürdige 
Ähnlichkeit. 

Es  zeigte  sich,  dass  das  Vermögen,  Strahlen  von  einer  bestimmten 
Wellenlänge  zu  absorbieren,  nicht  eine  rein  additive  Eigenschaft  der 
Atome  ist,  sondern  dass  es  einen  constitutiven  Charakter  besitzt.  Wir 
wollen  die  intramoleculären  Schwingungen  als  eine  Eigentümlichkeit 
des  Moleküles  als  ein  Ganzes  genommen  betrachten,  welche  natürlich 
zwar  von  der  Art  der  es  zusammensetzenden  Teile,  doch  ebenso  sehr 
auch  von  deren  relativer  Lagerung  abhängt,  und  welche  Schwingungen 
m  keinem  Falle  ungestört  nebeneinander  vor  sich  gehende  Atomen- 
schwingungen sind.« 

Wir  gelangten   bereits   oben   durch  die   merkwürdige  Periodicität 
welche  sich  auch  hinsichtlich  des  Geruches  aus  den  Mendelejeff  sehen 
Gruppen  ergiebt,   durch  die  von  Pnssy  in  der  homologen  Reihe  der 
Fettsauren  für  die  Reizschwelle  entdeckte  Periodicität,   durch  die  Fest- 
stellung der  geruchgebenden  Atomengruppen,  wie  von  selbst  zur  Auff- 
assung des  Geruches  als  einer  physikalischen  Eigenschaft  der  Stoffe,  welche 
Hypothese  m  noch  höherem  Grade  durch  die   überraschende  Analogie 
wahrscheinlich  wird,  welcher  wir  in  letzterer  Beziehung  zwischen  Farbe 
und  strah  ender  Wärme  einerseits,  und  dem  Geruch  anderseits  begegnen 
Be.m  Uchte,  bei  der  Wärme  und  beim  Gerüche  vollkommen  die- 
selben Übereinstimmungen  in  den  homologen  Reihen,  Verwandtschaft  bei 
ähnlicher  chermscher  Constitution.    Ist  es  dann  gewagt,   unter  diesen 
Umstanden  auch  beim  Geruch  Ätherschwingungen  voraus  usetzen   d 22 
teilTh  I  btt     f  intro°leCUlären  BeWG^en   ^  kleinsten  S t  ff- 
e  elbe  F   bT  17 ?"*  T  ^  **«  -cht 

n  ^u^  :;^  Tf  ^  E1— §  die  Verwandtschaft 
Teichen  sir  Absorptionsvermögen  für  die  strahlende  Wärme 

g eichen  Schritt.  Es  .st  .war  aus  Tyndall's  Versuchen  bekannt  dass 
d,  Riechgase  viel  Warme  absorbier,,,    doch  findet  dies  TiJZ 
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Erklärung  aus  der  allgemeinen  Thatsache,  dass  es  vorzüglich  die  zusammen- 
gesetzten Moleküle  sind,  welche  Geruch  haben.  Was  aber  die  Selection 
der  Wärmestrahlen  von  verschiedener  Wellenlänge  betrifft,  so  hat  diese 
keinen  directen  Zusammenhang  mit  dem  Gerüche.  Darum  können  die 
Ätherschwingungen  des  Geruches  weder  mit  jenen  des  Lichts,  noch  mit 
denen  der  Wärme  gleichgesetzt  werden.  Vielleicht  haben  sie  eine  größere 
oder  geringere  Wellenlänge,  z.  B.  eine  Wellenlänge,  die  20  Mikron  über- 
schreitet, oder  weniger  ist  als  0,2  Mikron. 

Wenn  wir  nun  im  Geruch  eine  Art  von  intraraoleculärer  Bewegung 
erkannt  haben,  so  folgt  daraus  noch  keineswegs,  dass  diese  Bewegung 
im  Räume  in  einer  für  unser  Sinnesorgan  wahrnehmbaren  Weise  sich 
verbreiten  wird.    Im  Gegenteile,  alles  was  wir  bislang  über  den  Geruch 
wissen,   spricht  dafür,   dass  diese  Ätherbewegung  immer  an  das  ihre 
Periodicität  bestimmende  Molekül  gebunden  ist.    Der  Geruch  ist,  so  weit 
wir  es  zu  erforschen  im  Stande  sind,  eine  Eigenschaft,  welche  von  der 
Materie  nicht  getrennt  werden  kann;   daher  seine  große  Bedeutung  für 
das  Erkennen  der  Nahrung,  der  Spur,  der  Beute  oder  des  Verfolgers, 
für  das  Auffinden  des  Geschlechts.  Überall,  wo  ein  charakteristischer  Ge- 
ruch sich  kundgiebt,  wird  man  auch  gewiss  wenigstens  etwas  von  dem 
Stoffe  finden,  der,  wie  uns  die  Erfahrung  lehrt,  diesen  bestimmten  Ge- 
ruch erzeugt.    Ist  das  Auge  das  Sinnesorgan  für  die  Entfernung,  so  ist 
das  Geruchsorgan  das  Sinneswerkzeug  für  die  Nähe.    Unsere  physika- 
lische Auffassung  verändert  nichts  an  dieser  Erfahrung  und  lässt  ihren 
vollen  Wert  unberührt,   nähert  sich  aber   dessenungeachtet  in  einem 
gewissen  Sinne  der  alten  Anschauungsweise,  welche  wir  im  II.  Haupt- 
stücke bereits  zur  Sprache  gebracht  haben,  von  der  wir  jedoch  vor- 
läufig Abstand  nahmen,  damit  sie  die  unbefangene  Würdigung  unserer 
Versuche  und  Beobachtungen  nicht  störend  beeinflusse.  .  ^ 
woher  es  rührt,  dass  die  Ätherschwingungen  des  Geruchs  nicht  im  Staudt 
Id  sich  von  den  Riechstoffen  aus  in  die  Umgebung  zu  verbreiten,  bleiben 
nTttl  h  dahingestellt.    Dr.  J.  D.  v.  d.  Plaats  machte  mich  au  merksam, 
dasThier  vielleicht  die  Absorption  durch  die  Luft  eine  Rolle  spielen 
k  nute    Licht  von  sehr  kurzer  Wellenlänge  wird  durch  eine  Luftschicht 
v 2  wenigen  Millimeter  Dicke  vollständig  absorbiert  (Schumann 


XV.  Die  specifischen  Energien  des  Geruches. 


255 


XV,  Die  specifischen  Energien  des  Geruches. 

Bereits  am  Schlüsse  des  ersten  Hauptstückes  haben  wir  es  als  wahr- 
scheinlich hingestellt,  dass  gernäß  der  Entwicklung  des  Geruchssinnes  in 
den  Tierreihen  nur  solche  chemische  Verbindungen  als  Riechstoffe  verwendet 
werden,  welche  verflüchtigt  ein  relativ  hohes  specifisches  Gewicht  haben. 
Damit  das  Insect,  durch  den  Geruch  geleitet,  die  honigliefernde  Blüte 
finden  könne,  muss  der  Duft  über  dem  Blumenbeete  schwebend  ver- 
weilen; damit  das  Tier  durch  den  Wind  das  Herannahen  seines  Ver- 
folgers gewahr  werde,  darf  der  Eigengeruch  des  beutesuchenden  Feindes 
nicht  allzuschnell  emporsteigen,  sondern  im  Gegenteile  muss  dieser  Geruch 
notwendiger  Weise  einige  Zeit  lang  parallel  zur  Erdoberfläche  vom  Winde 
mitgeführt  werden  können.     Dieselbe  Eigenschaft   muss  dem  Gerüche 
zukommen,    welcher   dem   Herbivor  beim   Aufsuchen   von  Nahrungs- 
pflanzen zum  Führer  dient,  und  ebenso  dem  Eigengeruch  der  Beute 
auf  welche  der  Fleischfresser  Jagd  macht.    In  jedem  dieser  Fälle  darf 
außerdem  noch  die  Diffusion  des  Riechgases  nicht  allzurasch  vor  sich 
gehen.    Denn  würde  eine  Duftwolke  sich  zu  schnell  in  der  Umge- 
bung verbreiten,  so  liefe  das  nahrungsuchende  sowie  das  verfolgende 
Tier  in  gleicher  Weise  Gefahr,  von  der  richtigen  Spur  abzukommen. 
D,e  Natur  hat  darum  offenbar  ihre  Riechstoffe  hauptsächlich  unter  den 
zusammengesetzten  chemischen  Verbindungen  gesucht,  welche  in  Gasform 
von  hohem  specifischen  Gewichte  sind,  und  deren  Diffusion  träge  vor 
s.ch  geht.    Es  darf  daher  nicht  im  geringsten  befremden,  dass  in  den 
homologen  Reihen  die  niederen  Termen  beinahe  geruchlos  sind,  dagegen 
unter  den  höheren  Termen  viele  riechenden  vorkommen.    Aber  gerade 
wegen   des  phylogenetischen  Ursprunges   dieses  Gesetzes  dürfen  wir 

s:lZ7:'  s\das  uTkehrte  stattfinde  -d  *»■  ^  *»  ^ 

GeZ^  SeaUSÜten  BUMmmen8esetzten  Verbindungen  einen 

Geruch  bes.tzen  mussten.    Dies  würde  der  Fall  sein,  wenn  der  Geruch 

wäre    Wlr  haben  jedoch  gesehen,  dass  das  Vermögen  Sinnesreiz  zu  sein 

~n  s^rr^::v^^ weiche  *  umf-~ 

-  einem  BtaJ^t^  Zä^lrtl^T^ 
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uns  in  den  Stand  setzt,  uns  in  der  unendlichen  Verschiedenheit  der  Ge- 
rüche zurecht  zu  finden.  Darüber,  welches  diese  specifischen  Energien 
seien,  wurde  noch  niemals  eine  Vermutung  ausgesprochen,  sowie  auch 
Thatsachen,  welche  diese  Frage  zur  Lösung  bringen  könnten,  bislang 
kaum  vorhanden  sind.  Wie  gering  aber  auch  die  Ernte  sein  möge,  kann 
ich  mich  hier  dennoch  nicht  enthalten,  bislang  Bekanntes  zu  vereinigen, 
und  werde  daher  versuchen,  es  im  Zusammenhange  zu  erörtern. 

Von  den  experimentellen  Untersuchungen  schienen  jene  Fröhlich's 
und  Aronsohn's  wichtige  Ergebnisse  auf  diesem  Gebiete  zu  verspre- 
chen.  Beide  Forscher  ermüdeten  ihr  Sinnesorgan  durch  einen  bestimm- 
ten Geruch  und  suchten  dann  die  Gerüche  aufzufinden,  für  welche  das 
Sinneswerkzeug  nicht  weniger  abgestumpft  schien,  als  für  den  ursprüng- 
lich angewendeten  Riechstoff.   Es  lag  auf  der  Hand,  dann  Identität  der 
specifischen  Energien  anzunehmen.   Fröhlich's  Versuche,  obgleich  sehr 
schön  ausgedacht,  weil  er  immer  Reize  von  gleicher  Intensität  benutzte, 
oaben  aber  keine  praktisch  brauchbaren  Ergebnisse;  dagegen  erhielt 
Aronsohn,    obgleich   er   nicht   mit   gleichen  Intensitäten  experimen- 
tierte   einige  Resultate.   Es  wurden  z.  B. ,  wenn  der  Geruch  durch  Er- 
müdung für  Jodtinctur  vollkommen  abgestumpft  war,  einerseits  ätherische 
öle  so  wie  auch  Äther,  uugeschwächt  gerochen,  andererseits  bei  Citro- 
nenöl,  bei  Salbei-,  Muskatblüten-,  Terpentin-,  Bergamotten-  und  Nelkenöl 
die  Geruchsintensität  bereits  etwas  abgestumpft  gefunden,  während  für 
Weingeist  und  Copaivabalsam  vollkommene  Abstumpfung  erreicht  ward. 
Ermüdete  man  sich  umgekehrt  mit  Copaivabalsam,  so  konnte  man  eine 
Anzahl  ätherischer  öle,  Äther  und  Kampfer  uugeschwächt  riechen.  Da- 
g'n  roch  Aronsohn  bei  vollständiger  Unempfindlichke,  für  Kamp  er 
weder  Kölnisches  Wasser  noch  Nelkenöl  oder  Atherwemge.sL    Übe - 
rächend  sogar  waren  die  Versuche  mit  Schwefel ammomum.   Hatte  man 
d         GestL  so  lange  gerochen,  bis  vo—ne 
•u      •      >  olari   «n  wnr  die  Empfindlichkeit  wieder  für  einige  atlieriscue 

dl"en  vermochte  man  Schwefelwasserstoff,  ChlorwossersU,,!   ,  en 

i    r  ,oih0  in-i^p  von  Gerüchen  zu  billigen,  neuen 
und  dieselbe  Klasse  von  ue  formuliert  sein 

und  dieselbe  specifische  Energie  zu  Giunde  liegt. 

Resultat  folgendermaßen:  verSchiedene  Bezirke  der 

^schieden,  Rohstoffen  einen  Be.ir 

nicht  erregt.« 
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Ich  beeilte  mich,  derartige  Versuche  bei  der  toxischen  Anosmie,  wie 
sie  nach  Anwendung  von  Cocain  entsteht,  und  an  mit  nervöser  Anosmie 
behafteten  Kranken  anzustellen.  So  fanden  wir  z.  B.  in  einem  Augen- 
blicke, als  die  Riechschärfe  durch  Cocain  auf  l/i6  abgestumpft  war,  die 
drei  Aronsohn'schen  Kategorien  in  dieser  Weise: 


I. 

U nS?PSr)l \V:i       f  f»   fif»pn  r*\\a 

intensität 

II. 

Abgeschwächte  Geruchs- 
intensität 

in. 

Geruchlosigkeit 

Kampfer 
Muskatnussöl 
Römisches  Kamillenöl 
Lavendelöl 
Lorbeeröl. 

Thymianöl 

Tinctura  nucis  toncae 

Eucalyptusöl 

Rautenöl 

PfeflFerminzöl 

Oleum  spicae 

Baldrianöl. 

Nelkenöl 
Anisöl 
Menthol 
Oleum  hyssop. 
Rosmarinöl 
Asa  foetida. 

Die  Riechstoffe  wurden  hier  in  concentriertem  Zustande  in  den  klei- 
nen Flaschchen,  in  welchen  sie  aufbewahrt  wurden,  dem  Patienten 
vorgehalten.  In  Folge  dessen  lässt  sich  leider  ebenso  wenig  als  bei 
den  Versuchen  Aronsohn's  der  Einwand  umgehen,  dass  Intensitäts- 
unterschiede hier  vielleicht  das  Resultat  am  meisten  beherrschen.  Etwas 
weniger  zweideutig  schienen  die  Ergebnisse  des  Versuches  in  einem 
Falle  von  jahrelang  bestehender  postdiphtheritischer  Anosmie,  in  wel- 
chem jedoch  nach  Einblasen  von  6  mg  Strychnin  eine  schwache  Geruchs- 
wahrnehmung beobachtet  wurde.  Hier  fand  ich  die  folgenden  Aron- 
sohn'schen Reihen:  B  on 


I. 

Ungeschwächte  Geruchs- 
intensilät 

LI. 

Abgeschwächte  Geruchs- 
intensität 

in. 

Geruchlosigkeit 

Brennende  Streich- 
hölzchen (schwe- 
dische). 

Thymianöl 

Anisöl 

Nelkenöl 

Eucalyptusöl 

Ylang-Ylang. 

Kampfer 
Oleum  Spicae 
Rosmarinöl 
Rautenöl. 

die  luhtZ  n'm  ™  'WCh  l"'hHm'°  »«Steuer  Anämie  suchte  ich 

sitzen,  >velcl  s  „  i  ,,     ' ,  "'  '  ''i"s""'"  OntrflMt  zu  be, 

Wieden  wird     An  s!  M  IT  r'' '   "''i'  Z >  Jener  des  Mosehns   - 

l 
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römisches  Eamillenöl  erzeugen  eine  anbestimmte  Empfindung,  welche 
mit  den  subjeclivcn  Gerachsempfindungen  der  Patienten  übereinstimmt. 
Xylol,  Nitrobenzöl  und  Senfspiritüs  sollen  untereinander  übereinstimmen 
und  außerdem  dem  Allylsulfid  im  Verhältnisse  von  1  :  500  überraschend 
ähnlich  sein. 

Versuche  wie  die  eben  angeführten  werden  anzweifelhaft,  wenn  man 
durch  eine  große  Anzahl  von  Beobachtungen  die  aus  der  Subjectivilät 
entspringenden  Fehler  auszuscheiden  weiß,  wertvolle  Ergebnisse  liefern. 
Dies  wird  am  ehesten  der  Fall  sein,  wenn  man  immer  Reize  von 
derselben  Intensität  anwendet  und  überdies  systematisch  zu  Werke 
geht.   Das  erstere  kann  ohne  Schwierigkeit  geschehen,  wenn  man  poröse 
Cy linder  in  Riechstofflösungen  von  bekannter  Stärke  tränkt  und  diese  so 
wählt,  dass  sie  beiläufig  zehnmal  stärker  sind  als  die  Concentrationen, 
welche  bei  einer  Cylinderlänge  von  1  cm  das  normale  mimmum  per- 
ceptibile  verschaffen.    Die  Untersuchung  wird  leicht  systematisch  ausge- 
rührt werden  können,  wenn  man  aus  jeder  unserer  neun  Klassen  einige 
charakteristische  Repräsentanten  wählt  und  mit  diesen  die  Riechproben 
an  den  Patienten  anstellt.    Besonders  solche  Kliniker,  welche  über  ein 
großes  neurologisches  Material  verfügen,  werden  durch  derartige  Nach- 
forschungen im  Stande  sein,  der  Physiologie  wichtige  Dienste  zu  leisten. 

Aus  den  wenigen  Angaben,  welche  uns  bislang  zu  Gebote  stehen, 
folgt,  obgleich  wenig,  jedenfalls  etwas.    So  Aronsohn's  Entdeckung, 
dass  Schwefelammonium,  Schwefelwasserstoff,  Bromwasserstoff  und  Jod- 
wasserstoff denselben  Energien  zu  entsprechen  scheinen.    Ganz  überein- 
stimmend hiermit  beschreibt  ein  neuere,-  Autor,  Onodi,  einen  Fall  von 
Parosmie  nach  Influenza,  in  welchem  der  Kranke,  ein  Arzt,  abwechselnd 
Schellack,  Schwefel,  Knoblauch  und  Leichengeruch  zu  riechen gähnte. 
Die  Namensbezeichnung  bei  subjectiven  Wahrnehmungen  bedeutet  aller- 
dings nicht  viel,  da  sehr  auseinander  laufende  Erinnerangsassociationen 
mit  derselben  unbestimmten  Empfindung  zusammenhangen  können  Es 
M-ttdoch  jedenfalls  aus  Onodi's  Beobachtung,  dass  ein  Emdruc* 
Lfunden  haben  musste,  welcher  in  groben  Zügen  der  Arons  hn- 
^nthtelel-Brom-Energie  entsprich,   Für  die  ^ 
Gruppen  von  Qualitäten  spricht  auch  eine  alte  Beobachtung  von  ...  B 

andern  Geruch  empfanglich  war,  als  iui 

Uüngerstoffen.  Versuchen  Aronsohn's  bei 

1)  Citiert  nach  Cloquet,  I.  c.  S.  132. 
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anderen  Energie  entsprechen.   Und  es  giebl  in  der  That  Leute,  denen  aus- 
schließlich das  Riechverinögen  für  Vanille  fehlt,  die  aber  für  alle  ande- 
ren Gerüche  empfänglich  sind.   Cloquet1),  Mackenzie  und  Reuter 
berichten  derlei  Fälle.    Ich  selbst  hatte  Gelegenheit,   in  der  Poliklinik 
für  Nervenkranke  von  Professor  G.  Winkler  in  Utrecht  einen  Tabiker  zu 
beobachten,  der,  olfactometrisch  untersucht,  für  alle  Gerüche,  das  Ben- 
zoeharz ausgenommen,   eine  normale  Riechschärfe  besaß.   Dieser  Stoff, 
dessen  Geruch  bekanntlich  jenem  der  Vanille  sehr  verwandt  ist,  wurde 
bei  einer  Gylinderlänge  von  10  cm  kaum  wahrgenommen.    In' diesem 
Falle  aber  wurde  Moschus  ausgezeichnet  gerochen.   Und  kein  Wunder, 
denn  auch  dies  muss  einer  selbständigen  Energie  entsprechen,  denn  in 
derselben  Klinik  untersuchten  wir  eine  Hysterische,  welche  links  voll- 
ständige Anosmie,  rechts  ein  vermindertes  Riechvermögen  zeigte.  Sie 
konnte  Moschus  durchaus  nicht,  dagegen  Benzoe  besser  als  alles  Andere 
riechen. 

Von  anderen  vorkommenden  Geruchsdefecten  verdient  noch  jener  für 
Reseda  unsere  Aufmerksamkeit.  Niemand  Geringerem  als  Johannes 
Muller  mangelte  die  Empfindung  für  diesen  Geruch  2). 

Ahnlich  verhält  es  sich  mit  dem  Veilchengeruch,  welcher  einem 
Kranken  Mackenzie's  einen  phosphorartigen  Eindruck  machte  Viel- 
leicht dass  wir  in  diesem  Reseda-Iris-Veilchengeruch  wieder  eine  unserer 
ueruchsquahtäten  finden  dürften. 

Die  partiellen  Anosmien,  die  Geruchsdefecte,  sind  der  Natur  der  Sache 
nach  von  größter  Bedeutung  für  die  Lehre  von  den  specifischen  Energien. 
Es  ,st  zu  bedauern,  dass  sie  bislang  so  selten  zur  Beobachtung  kamen 
Eme  mehr  untergeordnete  Rolle  spielen  die  Parosmien,  das  Auftreten 

2  D: ^  vonrhGerUChThrnehffiUngen  °hDe  ^i-tives  '  Substrat  a 
tZenZ  EZ  ^  eD  ürSaCh6'    ^  VerbindUD§  -«-einander 

ndes^n  tEnnnerUn8eD  mit  einer  ™d  derselben  Geruchsempfindung 
Indessen  kommen  unter  den  mitgeteilten  Beobachtungen  einzelne  Oualf 

SXr^dTi  d7  T nicht  umhin  kann>  *«  wt 

e.,ule  en.   So  der  brandige  Geruch,  worüber  eine  Anzahl  von  Kranken 
be  an  Geruchshallucinationen  leiden,  klagen.    Es  ist  merkwird* dass 
«dornten  benchteten  Falle  von  postdiphtheritischer  Anosmie  der  Ge- 

^  ~tr^::vZiTi la  ian^ cst  inodore « 

est  vanülee.«    (ich  kenne  JemlnT      r ■  T    *  1  HöliotroPe  Ju  donl  l>odeur 

seihe  Person  ,iccht  „     ce  Jen  d     Bit  T  ^  ™*  "* 

ruch  vanilleähnlich  ist.)    cTo^e?  J1^«^™^««  Heliotrops,  dessen  Ge- 

— ■*» i  
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ruch  eines  brennenden  Streichhölzchens  der  einzige  Riecheindruck  war. 
der  jederzeit  in  voller  Schärfe  von  dem  Kranken  wahrgenommen  wer- 
den konnte.    Auch  der  Fäcalgestank  bildet  eine  subjective  Wahrnehmung, 
welche  viele  Kranke  anhaltend  belästigt.   Es  ist  nicht  unwichtig  dabei, 
zu  wissen,  dass  vorzüglich  während  des  Einatmens  und  Aufschnüffeins 
in  dem  Augenblicke  des  Eindringens  der  Luft  in  die  Nasenhöhle  solche 
Hallucinationen  besonders  stark  sich  einstellen.   Dadurch  wird  die  Illu- 
sion noch  mehr  erhöht  und  der  Kranke  in  dem  Wahne  erhalten  .  dass 
irgendwo  in  der  Umgebung  Fäcalmassen  sich  befänden.  Gleichwohl 
bleibt  bei  solchen  subjectiven  Gerüchen  die  Möglichkeit  offen,  dass  es 
schließlich  der  Atem  des  Kranken  selbst  oder  vielleicht  das  Blut  sei, 
welche  den  Riechstoff,  der  durch  Resorption  aus  dem  Darmcanal  oder 
durch  Stoffwechselstörungen  angehäuft  wurde,  mitführen,  wodurch  das 
Sinnesorgan  gereizt  wird.   Diese  Möglichkeit  wurde  besonders  von  Lud- 
win hervorgehoben.   Doch  gilt  eine  solche  Erklärung  in  der  Regel  nicht 
für  pathologische  Fälle.   Ich  hatte  wiederholt  Gelegenheit,  mich  zu  über- 
zeugen   dass  bei  Geruchshallucinationen  eine  vollkommene  Änosnne  be- 
stand/u. a.   gegen  denselben  Geruch,  der  subjectiv  wahrgenommen 
wurde,  wie  z.  B.  gegen  Fäcalgestank.   Wir  besitzen  im  indischen  St.nk- 
holz  einen  genauen  und  leicht  aufzubewahrenden  Vertreter  dieses  Ge- 
ruches, mittels  dessen  wir  in  den  Stand  gesetzt  werden    die  Kranken 
m"helos  in  dieser  Beziehung  auf  die  Probe  zu  stellen.   Auch  das  Ern- 
teten der  Wahrnehmung  gerade  während  des  Einatmens  stimmt  nicht 
m     dex  Erklärung  durch  Darmresorption  und  der  nachfolgenden  Aus- 
Tin    überein.  Umgekehrt  werden  wirkliche  Hesorptionsgeru^  je- 
rade  v§on  den  Kranken  selbst  nicht  = ^  ^  — 
aY  nrp  der  Acetongeruch  u.  s.  w.    Die  ürscnemung  ue 
dah ein   wirkliche  Nervenrei.ung  sur  Ursache  haben  und  durfte  dem- 
nach dl  Studium  der  specinschen  Energien  mehr  oder  weniger  for- 

ieMEs  wtde  diesem  Gedankengang  gans  angemessen  sein,  auch  die 

jyST*  -hehre  ^-ffÄ 

Gleichwohl  wurde  selbst  m  dem  Falle,  da«  mau  a 

troffene  Vorkehr  das  Aoha«eu  «es    en   *n  Gerne hes  ^  ^ 

Händen  und  ^"^sT^T  Nebenhohlen  Rieohpartikelche» 
ben,  dass  ,m  Inhalte  der _Naseu    un  ^  ^ 

zurückgehalten  wurden.  Es  .st  vorlau,  g  hierfür 
Weise  man  diese  Complieotionen  beseligen  könne. 
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denen  Energien  gehören,  oder  wenn  es  zusammengesetzte  Gerüche  be- 
trifft, dass  verschiedene  Energien  in  denselben  vorwiegen.  Als  Contrast- 
gerüche  führt  Linn 6')  den  Cloakengeruch  und  Moschus  an.  Käse  und 
Bordeauxwein,  haut  goüt  und  Burgunder  sind  einander  offenbar  eben- 
falls entgegengesetzt. 

Wiederholen  wir  das  allgemeine  Besultat,  dann  wären  also  in  kurzer 
Zusammenfassung 

Beseda- Vanille, 
Schwefel-Bromgerüche, 
brandige  Gerüche, 
Fäcalgestänke 

die  Qualitäten,  wovon  die  pathologische  Literatur  Beispiele  von  partiellen 
Geruchsdefecten  oder  von  Parosmien  mitzuteilen  vermag. 

Es  ist  nun  höchst  zufällig,  dass  hierdurch  gerade  vier  unserer  neun 
Geruchsklassen  vertreten  sind.  Dieses  Zusammentreffen  wird  noch  um 
so  merkwürdiger,  wenn  wir  erwägen,  dass  mit  Bücksicht  auf  die  Hay- 
craft'schen  Beihen  vom  theoretischen  Standpunkte  aus  vielleicht  unsere 
drei  ersten  Klassen  zusammengefasst  werden  müssen.  Dann  fehlen  so- 
gar nur  noch  zwei  Klassen,  wie  aus  folgender  Tabelle  hervorgeht: 


Geruchsklassen 


In  der  Pathologie  gefunden  als  par- 
tielle Defecte  oder  als  Parosmien 


Die  drei  ersten  Klassen  der  Nah- 
rungsgerüche   

Amberartige  Gerüche  

Allyl-Cacodyl-Gerüche  


Brenzliche  Gerüche  , 
Caprylgerüche  .   .  . 
Widerliche  Gerüche 
Ekelhafte  Gerüche  . 


Beseda-Vanille-Defecte 
Moschus-Parosmie 

Charakteristische  Ermüdungs-Anosmie 
Vielfache  Parosmie 

Vielfache  Parosmie 
Noch  unbekannt  in  der  Pathologie 
Noch  unbekannt  in  der  Pathologie 
Vielfache  Parosmie 


Was  ist  natürlicher,  als  die  obengenannten  Defecte  und  Parosmien 

als  hypothetische  Energien  anzusehen?  Ja  sogar  drängt  uns  alles,  noch 

einen  Schritt  weiter  zu  gehen  und  so  viele  Energien  zu  denken,  als  es 
Geruchskl         giebt;  .ndem  w.r  jede  ^  , 

Linne  sehe  System  einer  Abänderung  bedarf,  in  dem  Sinne  dass  wir 
m  der  ersten  K.asse  bloß  die  Ester,  in  der  zweiten  die  Terp  ne  und  in 
der  dntten  die  Aldehyde  unterbringen,  denn  nur  in  dieser  wZ  w^n 


1)  Linne,  1.  c.  p.  197. 
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wir  dein  Principe  der  Odoriphoren  gerecht.  Dann  aber  tritt  uns  zunächst 
die  Frage  entgegen,  in  welcher  Weise  die  Energien  über  die  Riech- 
schleimhaut verteilt  seiea.  Sind  sie  überall  über  die  ganze  Oberfläche 
derselben  verbeitetet,  oder  dürfen  wir  etwa  annehmen,  dass  sie  in 
Zonen  angehäuft  sind?  Die  letztere  Voraussetzung  wäre  wohl  gewiss  das 
einfachste  und  es  daher  unsere  Aufgabe,  die  Hypothese  in  dieser  Rich- 
tung weiter  zu  verfolgen.  Die  Reihenfolge  der  Linne'schen  Geruchs- 
klassen ist  die  altherkömmliche.  Nur  die  brenzlichen  Gerüche  wurden 
eingeschoben.  Doch  sowohl  im  ursprünglichen  als  in  dem  vervollstän- 
digten System  ging  dieselbe  aus  der  allgemein  anerkannten  Verwandtschaft 
einzelner  Gerüche  hervor,  welche  gewissermaßen  den  Übergang  aus  einer 
Klasse  in  die  nächstfolgende  bilden. 

Wir  brauchen  nicht  besonders  zu  betonen,  dass  wir  diese  sorgfältig 
gewählte,  historisch  entstandene  Reihenfolge  auch  für  unsere  Zonen  bei- 
zubehalten haben.  Es  steht  unserer  Vorstellung  jedoch  frei,  wie  wir 
ferner  die  Zonen  ordnen  wollen,  ob  von  vorn  nach  hinten,  oder  von 
hinten  nach  vorn,  ob  in  horizontaler  oder  verticaler  Richtung.  Welche 
Rangordnung  wir  aber  wählen,  die  einmal  angefangene  Folge  darf  nicht 
unterbrochen  oder  geändert  werden. 

Unter  den,  bei  dieser  Einschränkung  denkbaren  Anordnungen  ist  die 
horizontale  wohl  die  am  meisten  vor  der  Hand  liegende,  weil  die  Zonen- 
reihe dann  vom  Atemstrom  gleichmäßig  durchlaufen  wird.   Sonst  würde 
es  von  der  Art  und  Weise  des  Atmens  abhängen,  ob  einer  Zone  mehr, 
einer  anderen  weniger  vom  Reize  zugeführt  werde,  und  dies  ist  er- 
fahrungsgemäß nicht  der  Fall,   weil   die  Tiefe  des  Atmens   und  die 
Intensität  des  Schnüffeins  die  Qualität  des  Geruches  nicht  im  geringsten 
beeinflusst.     Nun,   wenn   man   gezwungen  ist,   sich   eine  horizontale 
Ordnung  zu  denken,  hat  man  nur  noch  die  Wahl  zwischen  der  Rich- 
tung von  vorn  nach  hinten  und  der  von  hinten  nach  vorn.    Es  hegt 
kein  Grund  vor,  die  eine  oder  die  andere  zu  bevorzugen,  und  wir 
wollen   unsere  weiteren  Ausführungen  daher  so   gestalten,    dass  sie 
sich  mit  beiden  Vorstellungen  vertragen.    Im  Texte  halten  wir  uns  aber 
an  die  Lagerung  der  Zonen  in  der  Linne'schen  Reihenfolge  von  vorn 
nach  hinten,  weil  dadurch  die  odores  nauseosi,  die  ekelhaften  Gerüche 
die  letzte  der  Linne'schen  Geruchsklassen,  in  der  Nachbarschaft  des 
Pharynx   localisiert  werden.     Bis   zu  gewisser  Höhe  wird  es  dadurch 
begreiflich,  dass  bei  einem  einigermaßen  starken  Reize  ein  Brechre  W 
dJLt  in  Verbindung  tritt.   Durch  die  einfache  Annahme  ^^T2 
auf  die  sensiblen  Nerven  des  Pharynx  wird  die  Erscheinung  ohne 
Zuhilfenahme   psychischer  Zwischenglieder  verständlich.     Linn*  reiht 
unmittelbar  vor  der  Klasse   der   Erbrechen  erregenden  Gerüche  die 
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odores  tetri  oder  widerlichen,  abstoßender!  Gerüche ')  ein,  von  welchen  wir 
ebenso  wissen,  dass  sie  von  einem  sehr  starken  Reflex,  und  zwar  dem 
Atmungsreflex,  wovon  bereits  früher  die  Rede  war,  begleitet  sind.  Da 
die;  Pathologie  der  letzteren  Jahre  lehrte,  dass  die  hinteren  Abteilungen 
der  Nasenmuscheln  jene  Stellen  sind,  von  welchen  aus  besonders  leicht 
Atmungsstörungen,  nämlich  Husten  und  Rronchialkrämpfe  ausgelöst  werden 
können,  erscheint  uns  die  Localisation  der  widerlichen  Gerüche  in  diese 
Gegend ,  unmittelbar  an  die  Zone  der  erbrechenerregenden  Gerüche  an- 
schließend, geradezu  natürlich.  Auch  dann  werden  wir  den  Reflex 
wieder  durch  einfache  Irradiation  auf  die  benachbarten  sensiblen  Ner- 
venenden zu  erklären  im  Stande  sein. 

Die  genannte  Strecke  der  Atmungsschleirahaut  bildet  einen  Teil  des 
sogenannten  »Schwellkörpers«  der  Nasenhöhle,  welcher  bekanntlich  in 
einer  gewissen  Wechselwirkung  mit  der  Rlutfülle  der  Geschlechtsorgane 
steht.  Das  cavernöse  Gewebe  der  Nase  nimmt  beim  Weibe  zuweilen 
kurz  vor  der  Menstruation,  bei  neurasthenischen  Männern  durch  wieder- 
holte geschlechtliche  Reize,  bedeutend  an  Umfang  zu.  Es  sind  vorzüg- 
lich die  untern  Muscheln,  welche  dann  anschwellen,  und  den  Atmungs- 
weg ganz  oder  teilweise  verschließen.  Vielleicht,  dass  diese  Erscheinung 
in  irgend  einem  Connex  steht  mit  den  Beziehungen  zwischen  Geruch  und 
Sexualität,  welche  durch  die  ganze  Tierreihe  bemerkbar  sind.  Es  wäre 
nicht  unmöglich,  dass  der  Überfüllung  der  Schwellkörper  eine  Schrumpfung 
derselben  vorangeht,  welche  eine  sehr  erwünschte  zeitweilige  Hyperosmie 
während  des  sexuellen  Excitationsstadiums  bedingt. 

Es  dürfte  zwar  von  einem  oder  dem  anderen  unserer  Leser  die  Ein- 
wendung erhoben  wertlen,  dass  —  selbst  wenn  alles  oben  Bemerkte 
zugegeben  würde  -  dann  beim  Menschen  noch  keine  nennenswerte 
Relation  zwischen  Geruch  und  Sexualität  zu  bestehen  braucht.  Es  wäre 
z.  B.  möglich,  dass  die  größere  Bedeutung,  die  das  Gesicht  und  das 
Gehör  für  unsere  Psyche  im  allgemeinen  erlangt  haben,  auf  unsere 
geschlechtlichen  Vorstellungen  derart  zurückgewirkt  hat,  dass  wir  diese 
vorzugsweise  mit  Gesichts-  und  Gehörsvorstellungen  in  Verbindung 
bringen.  Gleichwohl  sprechen  ausgezeichnete  Beobachter,  wie  z  B  Zola 2) 
von  einem  »Odeur  de  femme«,  einem  »Odeur  d'homme«.  Auch  die 
Psychiatrie  -bringt  Beiträge  in  dieser  Richtung  3).   Endlich  berichten  ältere 

\)  Odeurs  repoussanles  Cloquet. 

2)  Im  allgemeinen  halt  Zola  offenbar  eine  Beschreibung  nicht  für  vollständig 
wenn  nicht  der  Geruch  dpi-  pnMn„    Aa„  n        u  „  vollständig, 

31  M.  Nord»»,  Entert»»«.  !.  Aotl.ge.  Berlin  ,893.  (ä)  s.  „8      „.  „„,,,  es  . 
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Schriftsteller,  namentlich  Cloquet,  Beispiele,  aus  welchen  sich  ergiebt, 
dass  eine  Gedankenreihe ,  die  bislang  von  allen  geschlechtlichen  Auf- 
wallungcn  frei  geblieben,  durch  Hinzutritt  einer  Geruchswahrnehmung 
plötzlich  in  eine  sexuale  Bahn  geleitet  werden  kann  '). 

Der  Geruch  scheint  also  auch  beim  Menschen  wenigstens  ursprünglich 
die  eigentliche  Triebfeder  der  Sexualität  gewesen,  jedoch  mit  dem 
Geschlechtsleben  selbst  durch  den  Fortschritt  der  höheren  geistigen  Ent- 
wicklung in  den  Hintergrund  gedrängt  zu  sein.  Es  ist  nun  eine  unge- 
mein glückliche  Zufälligkeit,  dass  es  möglich  scheint,  uns  die  Capryl- 
gerüche,  welche  im  Geschlechtsleben  der  Säugetiere  eine  so  wichtige 
Rolle  spielen,  über  den  Schwellkörpern  localisiert  zu  denken.  Beim  Ab- 
schwellen des  Schwellgewebes  entsteht  reichlicher  Zutritt  der  Atemluft 
gerade  zu  dieser  Gegend  der  Sinnesschleimhaut  und  dadurch  Hyperosmie 
für  bestimmte  Caprylgerüche.  Beim  Anschwellen  der  tela  cavernosa  findet 
fast  vollkommener  Abschluss  derselben  Gegend  statt  und  in  Folge  dessen 
relative  Anosmie  für  die  nämlichen  Gerüche,  sodass  die  Gaprylsäuren 
sogar  angenehm  empfunden  werden. 

Auch  die  Moschusgerüche,  obwohl  Nahrungsgerüche  (bei  einer  Menge 
von  Pflanzenfressern  und  Insekten),  haben  bei  einer  Anzahl  von  Tieren 
eine  sexuelle  Rolle  zu  erfüllen.  Sie  schließen  sich  an  die  sexuellen 
Caprylgerüche  an  und  finden  vor  diesen  Platz. 

Wir  begegnen  unter  den  aromatischen  Gerüchen  vielen,  welche  von 
starken  sensiblen  Nebenwirkungen  begleitet  sind.  Es  vereinfacht  des- 
wegen ungemein  unsere  Vorstellung,  wenn  wir  dieselben  in  der  vorderen 
Abteilung  der  Nasenhöhle  localisieren  können.  Solche  sensiblen  Neben- 
wirkungen rufen  nämlich  bei  einigermaßen  kräftiger  Einwirkung  einen 
Niesreüex  hervor,  und  es  wird  allgemein  angenommen,  dass  dieser  Nies- 
reflex am  sichersten  und  stärksten  von  den  Vorderrändern  der  Nasen- 
muscheln und  von  dem  Vestibulum  nasi  ausgehen.  Sandmann  nimmt 
sogar  an,  dass  eigentlich  nur  die  Verästelung  des  Nervus  ethmoidalis  (des 
ersten  Trigeminusastes)  als  Niesnerv  fungiere.    Indem  wir  durch  unsere 

einen  atavistischen  Zug  an.  Das  Vorwiegen  des  Geruchssinnes  und  dessen  Be- 
ziehung zum  Geschlechtsleben  fällt  bei  vielen  Entarteten  auf.  Düfte  gewinnen  auch 
in  ihren  Werken  eine  hervorragende  Bedeutung.  Tolstoi  lässt  (in  »Krieg  und  Frie- 
den«) den  Grafen  Pierre  plötzlich  den  Entsclffuss  fassen,  die  Prinzessin  Helene  zu 
heiraten,  als  er  auf  dem  Balle  ihren  Duft  roch. 

1)  Doch  soll  hiermit  keineswegs  gesagt  sein,  dass  die  von  den  Menschen  be- 
nutzten Riechstoffe  im  allgemeinen  mit  ihrer  Sexualität  in  Zusammenhang  stunden. 
Es  ist  im  Gegenteile  sogar  wahrscheinlich,  dass  die  meisten  Parfüms  zur  Verhüllung 
des  Eigengeruches  der  Geschlechter  dienen.  Daher  werden  trauen,  die  während  der 
Menstruation  einen  sehr  starken  Geruch  verbreiten,  häufig  nur  dadurch  veranlasst, 
sich  zu  parfümieren.  Die  Civilisation  erheischt  nun  einmal,  dass  Alles  was  .».  flen 
Geschlechtsleben  in  Beziehung  steht,  soviel  als  möglich  verborgen  gehalten  werde, 
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Hypothese  veranlasst  werden,  die  Energien  für  unsere  drei  ersten  Geruchs- 
klassen in  die  vordere  Abteilung  der  Regio  olfactoria  zu  verlegen,  haben 
wir  zugleich  den  Vorteil,  den  olfacliven  Reiz  und  den  eigentümlichen  Kitzel 
der  sensiblen  Nerven,  welche  für  die  besagten  Riechstoffe  kennzeichnend 
sind,  auch  anatomisch  in  der  Nähe  von  einander  denken  zu  können. 
Diese  Vereinfachung  der  Vorstellung  wird  aufgegeben  werden  müssen, 
wenn  wir  in  der  Riechschleimhaut  die  Linne 'sehen  Klassen  in  ihrer 
umgekehrten   Reihenfolge    ordnen.     Obgleich   mit  Rücksicht   auf  den 
Ursprung  unserer  Hypothese  nicht  notwendig,  ist  diese  Annahme  also 
aus   äußeren  Rücksichten   erwünscht.     Die   ganze   Localisierung  wird 
dadurch  ungemein  klar  und  ansprechend.    Denn  die  drei  Eigenschaften, 
mit  Hülfe  deren  das  Tier  seine  Nahrung  erhascht,  findet  man  dann  in 
schönem  Regelmaße  geordnet.    Am  Eingange  der  Nase  die  sensiblen 
Nervenendigungen,  welche  der  reizenden,  stechenden  Wirkung  der  gas- 
förmigen Nahrungsbestandteile  ausgesetzt  sind.   Dann  die  olfactiven  Sen- 
sationen, vorn  die,  welche  vereint  mit  reizenden  Empfindungen  vor- 
kommen, hinten  jene,  welchen  sich  Ekel  zugesellt.    Noch  mehr  nach 
hinten  die  Geschmacksnerven.    Durch  die  Zusammenwirkung  dieser  drei 
Arten  von  Sinnesnerven  ist  die  Erkennung  der  Nahrung  gesichert  Beim 
Menschen  sind,  wie  schon  früher  bemerkt,  diese  drei  Sinne  so  ziemlich 
gleichmäßig  entwickelt.    Bei  den  Osmatikern  ist  der  Geruch  der  bei 
weitem  vollkommenste  Sinn.   Wir  wiederholen  es  hier  aber  noch  einmal 
dass  che  Beziehungen  der  Zonenlocalisation  zu  den  drei  von  der  Nase 
aus  auslösbaren  Reflexe:  Erbrechen,  Einhalten  des  Atems,  Niesen  und 
die  Beziehungen   zu  der  sexuellen  Hyperämie  der  Corpora  cavernosa 
nasalia  nur  ein  Ornament,  nicht  ein  wesentlicher  Bestandteil  unserer 
Hypothese  sind.  Dieselbe  fordert  nur,  den  Klassen  Linne' s  mehr  oder 
weniger  entsprechend,  die  Energienzonen  in  altherkömmlicher  Reihenfolge 
geordnet.    Alles  andere  kann  man  deswegen  fallen  lassen,  wenn  man 
nur  diesen  Kern  bewahrt. 

Es  ist  nun  die  Frage,  ob  aus  der  Annahme  einiger  weniger  speci- 
fischer  Energien  die  große  Verschiedenheit  der  in  der  Natur  verbreiteten 
Gerüche  genügend  erklärt  werden  könne? 

dato  fatLTVfelhaf!  M,'Sch§erüche-  Die  Parfumerieindustrie  liefert 
dafür  zahlreiche  Beispiele,  auch  können  durch  derartige  Gemens 
Gerüche  dargestellt  werden,  welche  den  in  der  Natur  vorfinden 
Gerzen  so  vollkommen  gleichen,  dass  wir  geneigt  sind,  sie  für  £££ 
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Misch  g  erüche,  welche  di( 
vollkommen 

Üianthus  caryophyllus  (Gar- 
tenn  e  lke) 
Rosen 

Orangenblüten 
Akazie 
Vanille 
Gewürznelke. 

Syringa  vulgaris  (Flieder) 
Polianthes  tuberosa 
Orangenblüten 
Mandelöl 
Zibeth. 

Lonicera  cap rifoliuin  (Geis- 
blatt) 

Rosen 

Tuberose 

Viola  odorala 

Vanille 

Tolu 

Mandelöl 

Orangenblüten. 
Viola  odorata  (wohlriechen- 
des Veilchen) 

Akazie 

Rosen 

Iris  florentina 
Tuberose 
Mandel. 

Lilie 

Tuberose 
Jasmin 

Orangenblüten 
Vanille 
Akazie 
Rosen 
Mandelöl. 

1)  Entlehnt  aus  Handbüchern  für 
tcn  rilan/.ennamen  aufgeführten  Grur 
wichtsmengen  vereinigt,  den  Geruch 


natürlichen  Blumendüfte 
nacha  hm  en1). 
Narcissus   Jonquilla  (Jon- 
quille) 
Jasmin 
Tuberose 
Orangenblüten 
Vanille. 
Heliotrop 
Vanille 
Rosen 

Orangenblüten 
Amber 
Mandel. 
Magnolia  sp. 

Orangenblüten 
Rosen 
Tuberose 

Wohlriechendes  Veilchen 
Citrone 
Mandelöl. 
Theerose 
Rosen 

Pelargonium  odoratissimum 
Orangenblüten 
Iris  florentina. 
Cheiranthus  Cheiri  (Lackviole) 
Orangenblüten 
Vanille 
Rosen 
Mandel 
Iris  florentina 
Acacia  Farnesiana. 
Lathyrus  odoratus  (wohlrie- 
chende Platterbse) 
Tuberose 
Orangenblüten 
Rosen 
Vanille. 

Parfumerien.  Die  unter  den  gesperrt  gedruck 
,pen  von  Parfüms  ergeben,  in  bestimmten  Ge 
dieser  Pflanzen. 
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Volkameria  (Cle roden dron) 
inerinis  (Loosbaum) 
Wohlriechendes  Veilchen 
Tuberose 


Jasmin 
Rosen 
Moschus 
Bergainott. 


Experimentelle  Mischungsgerüche  nach  Aronsohn. 


i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Wachholder- 

Bergamott 

Bergamott  \ 

Jodtinctur 

Bergamott 

beerenöl 

Gitronenöl 

Gitronen  1 

Pimpinel- 

Pommeranzen 

Ol.  Carvi 

Lavendelöl 

Lavendel 

lcnöl 

schalen 

Pommeran- 

Gitronen 

zenschalen 

Nächst  der  Möglichkeit  der  Mischung  sind  auch  der  Wettstreit  und 
die  Compensation  der  Gerüche  zu  berücksichtigen.  Soweit  ich  Gelegen- 
heit zur  Beobachtung  dieser  Erscheinung  hatte,  scheint  die  Anzahl  der 
sich  gegenseitig  aufhebenden  Gerüche,  fast  eben  so  groß  als  die  jener, 
welche  sich  unter  einander  mengen  lassen. 

Aus  der  Pharmaceutik  und  dem  täglichen  Leben  bekannte 

Compens  ation  en  '). 
Moschus  -  -  Mandeln  Foetor  ex  ore  _  Ms 

Jodoform  -  Tonkabohnen  Ozaena  —  Theer 

Ricinusöl  —  Ziinmt  —  Vanille 


Naphta  —  Bergamott 
Leberthran  —  Kreosot 


Foetor  stercoralis  —  Theer  — 

Terpentin  —  Gitronenöl 
Tabakspfeife  —  Mentha. 


Aus  der  Physiologie  bekannte  Compensationen. 
Äther  -  Tolu  Valentin 
Kampfer  —  Knoblauch  Aronsohn 
Kampfer  —  Wacholder- 
beeren 


Kölnisches 


Kampfer 

Wasser  Aronsohn 
Kampfer  —  Petroleum 
Kampfer  -  -  Gitronen 


eine:  ^tZJS^^'ZTT  'T,  ^ 
sicherte,  mischt  man  oft  ZÜ°T  T     ^  befreundeter  Blumengärtner  ver- 

Geruch) mit  Orangehlü  n  ,1  ,  ,°UqUetlGardenia  (ein  a''°maliSCh  ^ähnlicher 
Orchidee  Stanhopia  clTr  nTT*Z  f ^    ^  Sla,'k  'iedie"de 

Vanille  und  an  Moschus  I  ,,  1,eSCh'Clbonder  Geruc"'  -elcher  gleichzeitig  an 
im  Stande  ist,  ein  tnLs  Z '  F*,  ^  ^  fQr  sich  allei» 

—en  in  einem  ^Z  Z^,  ^T^'  ^  ™  ^  ™*  »  * 


gender  Menge  hinzufügt. 


man  Heliotropen  und  Rosen  in  genü- 
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Cederholz  —  Kautschuk  Zwaarde- 

inaker 

Benzoe  —  Kautschuk 
Benzoe  —  Asa  foetida 
Paraffin  —  Kautschuk 
Kautschuk  —  Wachs 
Kautschuk  —  Tolu 
Wachs  —  Tolu 


Paraffin  —  Wachs        Z  w  aar  de- 
in a  k  e  r 

Kautschuk  —  .luchtenleder 
Kautschuk  —  Palissander- 
holz 

Kautschuk  —  Äther 
Ammoniak  —  Essigsäure 


Da  die  Compensation  eine  so  wichtige  Rolle  auf  dem  Gebiete  der 
Gerüche  zu  spielen  scheint,  kann  uns  die  Annahme  einzelner  weniger 
Energien  kaum  genügen.    Hierzu  kommt  noch,  dass  die  Verschiedenheit 
der  Gerüche  viel  größer  als  jene  der  Farben  ist.   Das  Verhalten  erinnert 
an  jenes    der  Klänge,    deren  Verschiedenheit   gleichfalls  unbegrenzt 
ist.    Müssen  wir  also  etwa  nebst  den  besonderen  Energien,  wie  die 
geruchgebenden  Atomgruppen  es  vermuten  lassen,  auch  eine  skalen- 
bildende Schattierung  der  Gerüche  annehmen?    Die  Geruchsverwandt- 
schaft in  homologen  Reihen,  in  welchen  die  Geruchsqualität  langsam  und 
allmählich  sich  verändert,  macht  eine  solche  Auffassung  in  hohem  Grade 
wahrscheinlich,  denn  jede  Gruppe  der  homologen  Reihen  bildet  ebenso- 
wohl eine  Skale  wie  die  Tonleiter.    Dieser  Vergleich  ist  keineswegs  neu. 
Der  englische  Parfumeur  Piesse  entwarf  bereits  im  Jahre  1877  eine 
chromatische  Tonleiter  von  67*  Octaven,  in  welche  er  die  bekanntesten 
Parfüms  ordnete.    Auch  in  dieser  Skale  fanden  die  Übergänge  sehr  all- 
mählich statt,  so  unterscheiden  sich  z.  B.  die  Rose  und  das  Pelargomum 
odoratissimum  um        Ton.    Überdies  waren  die  harmonischen  Stellen 
auch  wirklich  von  Gerüchen  vertreten,  welche  sich  ausgezeichnet  mit 
einander  vermischen  lassen.    So  liegen  der  Vanille-,  der  Heliotrop-  und 
der  Mandelgeruch  jedesmal  zwei  Octaven  auseinander.   Dennoch  gründete 
sich   diese  Skalenbildung  ausschließlich  auf  die  subjective  Auffassung 
dieses  ausgezeichneten  Parfumeurs  und  kann  also,  so  sehr  dieselbe  auch 
bei  seinen  Fachgenossen  Zustimmung  gefunden  haben  mag,  dennoch 
schwerlich  die  Grundlage  für  weitere  wissenschaftliche  Verwertung  bilden. 
Der  Gedanke  Piesse' s  lässt  sich  jedoch  weit  besser  auf  die  homologen 
Reihen  Haycraft's  übertragen.   Wir  wissen,  dass  die  Gerüche ,  in  diesen 
!ich  sehr  allmählich  verändern,  so  dass,  wie  verschieden  die « 
steh  auch   verhalten  mögen,   eine  Kette   von   langsamen  übe  gangen 
gebildet  wird,  welche  den  physiologischen  Zusammenhang  der  scheml, 
auseinanderlaufenden  Qualitäten  aufs  deutlichste  zeigt  So 
ist  frei  von  jeder  Subiectivität,  denn  es  s.nd  die  chemischen  Formeln 
uld  das  Moleculargewicht,  welche  die  ReihenMge  der 
Einer  Bedingung  jedoch  muss  dabei  Rechnung  getragen  werden,  nämlich 
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man  berücksichtige  in  solchen  Reihen  nur  die  wirklich  homologen,  welche 
man  überdies  in  vollkommen  reinem  Zustande  besitzen  muss. 

Solcher  homologen  Reihen,  welche  man  als  Geruchsleitern  auflassen 
kann,  giebt  es  eine  ziemlich  große  Anzahl.  Es  lässt  sich  nicht  erwarten, 
dass  alle  die  Reihen  in  Wirklichkeit  durch  eine  continuierliche  Reihe  von 
percipierenden  Elementen  vertreten  würden.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass 
nur  einzelne  und  zwar  diejenigen,  welche  für  das  Leben  der  Tiere  von 
Wichtigkeit  sind,  als  solche  im  Geruchsorgane  gefunden  werden.  Die 
übrigen  Reihen,  deren  besondere  Tennen  im  Tierleben  nur  eine  zufällige 
Redeutung  haben,  oder  die  erst  durch  die  menschliche  Technik  bekannt 
geworden  sind,  würden  dann  als  gemischte  Wahrnehmungen  aufgefasst 
werden  müssen,  welche  dadurch  entstehen,  dass  zwei  oder  mehrere  der 
ursprünglichen  Skalen  durch  diese  zufälligen  Riechstoffe  gleichzeitig 
gereizt  werden.  Es  ist  offenbar,  dass  in  diesem  Falle  die  homologe 
Reihe,  die  wir  als  accidentell  betrachten,  demungeachtet  doch  den  Ein- 
druck einer  Skale  machen  muss,  weil  die  aufeinander  folgenden  Termen 
sich  jedesmal  auf  dieselbe  Weise  gegenüber  den  elementaren  Geruchs- 
leitern verhalten. 

Das  einfachste  Verhältnis  entsteht,  wenn  wir  den  neun  Geruchsklassen 
entsprechend  auch  neun  Geruchsleitern  annehmen. 

In  der  Riechschleimhaut  zumeist  nach  vorne  gelegen,  würden  sich 
dann  die  drei  Skalen  für  die  Nahrungsgerüche  vorfinden,  unter  welchen 
zuerst  eine  Reihe  aufeinanderfolgender  Aldehyde,  die,  untereinander 
mehr  oder  weniger  homolog,  in  Geruchsqualität  allmähliche  Übergänge 
zeigen.  Dicht  daran  und  parallel  zu  dieser  müssen  wir  uns  vielleicht 
die  Ketone  geordnet  denken.  In  diesem  Falle  würden  wir  etwa  die 
beiden  Reihen  als  eine  Differenzierung  von  einer  ursprünglichen  Aldehvd- 
Ketonraihe  aufzufassen  haben. 

Die  in  der  Klasse  der  Nahrungsgerüche  vorkommenden  Alkohole 
fordern  keine  besondere  Skale,  da  sie  durch  Oxydation  leicht  in  Alde- 
hyde oder  Ketone  übergehen  können.  Eine  solche  Oxydation  ist  gar 
nicht  unwahrscheinlich  wegen  der  extremen  Verdünnung  und  wegen  des 
vielen  Riechstoffen  eigentümlichen  ozonisierenden  Vermögens.  Man  gedenke 
cabe,  nur  des  Rosenöles,  welches  begierig  Sauerstoff  aufnimmt,  und  in 
der  That  auch  ein  Alkohol  ist.  Dass  dieser  Alkohol,  das  Geraniol,  nicht 
vollkommen  denselben  Geruch  hat  wie  sein  Aldehyd,  das  Gitral,  dürfte 
kern«  unüberwindlichen  Schwierigkeiten  bieten,  weil  die  Oxydation  seh  • 
^"kl       Gitral  3UCh  M*   ^  Oxydationsproducte  hervo* 

Dagegen  dürfte  es  wohl  nötig  sein,  in  die  Zone  der  Nahrungsgerüche 
me  Skale  für  die  Ester  aufzunehmen,  weil  in  diesen  eine  ^ 
stände  geruchgebende  Atomgruppe  auftritt.    Die  Phenol  JrL 


270 


XV.    Die  specifisclien  Energien  des  Geruches. 


hier  vielleicht  unmittelbar  zunächst  angereiht  werden  müssen,  in  der- 
selben Weise,  wie  die  Ketone  parallel  zu  den  Aldehyden  Stellung  nehmen. 
Wir  begegnen  dann  als  dritter  Skale  vermutlich  den  Terpenen  und 
Kampfern,  die  In  mancher  Hinsicht  gegenüber  den  anderen  aromalischen 
Gerüchen  einen  selbständigen  Platz  einnehmen  l). 

Für  die  Klasse  der  amberartigen  Gerüche,  in  welcher  wir  die  Nitro- 
gruppe  als  geruchgebende  Atomgruppe  finden,  ist  unsere  Kenntnis  zur 
Bildung  einer  Skale  unzureichend.  Es  wäre  nicht  unmöglich,  dass  die 
vielen  in  der  Natur  vorkommenden  Moschusgerüche  eine  solche  Skale 
bilden.  Jede  weitere  Speculation  hierüber  würde  vergebens  sein,  da 
diese  Moschusriechstoffe  bislang  noch  nicht  näher  chemisch  untersucht 
wurden. 

Wir  befinden  uns  in  einigermaßen  günstigeren  Verhältnissen  bezüglich 
der  Klasse  der  AUyl-Bromgerüche,  in  welcher  z.  B.  die  Allyl-Senfole  eine 
schöne  homologe  Beihe  bilden.  Wir  wollen  es  jedoch  nicht  unternehmen, 
uns  über  die  Ein-  oder  Vielfältigkeit  dieser  Klasse  in  tieferen  Betrach- 
tungen zu  ergehen. 

Die  Caprylgerüche  bieten  für  unsere  Hypothese  ein  anziehenderes  Feld, 
eben  weil  wir  uns  erinnern,  dass  in  dieser  Klasse  die  Schweißgerüche 
vorkommen,  welche  bei  den  Tieren  für  die  Verfolgung  der  Spur  eine  so 
wichtige  Bolle  spielen.  Auch  ein  Teil  der  sexuellen  Gerüche  gehört 
wahrscheinlich  hierzu.  Wir  können  als  Skale  dieser  Klasse  mit  großer 
Wahrscheinlichkeit  die  von  Pas sy  so  sorgfältig  untersuchte  Fettsäuren- 
reihe annehmen.  Wir  wissen  hierüber,  dass  die  höchsten  und  die 
niedrigsten  Termen  geruchlos  sind,  und  dass  die  mittleren  Termen  merk- 
würdiger Weise  eine  wechselnde  Geruchskraft  zeigen.  Sie  kann  als 
Prototyp  einer  Geruchsleiter  gelten,  die  uns  dank  dem  verdienstvollen 
französischen  Forscher  in  ihrem  vollen  Umfange  bekannt  ist. 

Leider  ist  unsere  chemische  Kenntnis  über  die  Klassen  der  widerheben 
oder  abstoßenden  und  der  erbrechenerweckenden  Gerüche  noch  so 
unvollständig,  dass  wir  keine  Vermutung  bezüglich  der  darin  etwa  vor- 
kommenden Skalen  aufstellen  können.  Am  ehesten  dürften  wir  vielleicht 
eine  solche  für  die  widerlichen  Gerüche  wagen,  da  die  in  der  Natur  so 
reichlich  vertretenen  Wanzengerüche  (Odores  eimicis)  etwa  eine  solche 
Skale  bilden  könnten;  für  die  erbrechenerregenden  Gerüche  jedoch 
fehlt  uns  soear  jeder  Anhaltspunkt. 

Unsere  LlLtorische  Ansctaünngsweise  führt  uns  also  folgende» 

^lergieaonen,  deren  Reihenfolge  von  vorne  nach  hinten  gellend, 
sich  in  folgender  Weise  ordnet: 


1)  Siehe  »Ermüdungsversuche«  Aronsohn's. 
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Name  der  Klassen 

Name  der  Energien 

Geruchgebende  Atoni- 

gruppen 

Aetberei  ] 

(Aldehvd-Keton-Enersrie 

<  

CO  O-Alkyl 

Arornatici  \ 

<Kampfer-Terpen-Enereie 

? 

Fraerantes 

Ester-Enereie 

<  

CHO 

Ambrosiaci 

Moschus-Energie 

<  

N02 

Alliacei 

Allyl-Broin-Energie 

S — s  > 

Einpyreumatici 

empyreuinatische  Energie 

? 

Hircini 

Capryl-Energie 

-<  

Carboxyl 

Tetri 

widerliche  Energie 

? 

Nauseosi 

ekelhafte  Energie 

■<  

C—C 

C_C>NH. 

2)  Innerhalb  des  Gebietes  jeder  Zone  eine  Skale,  welche  einer 
homologen  Reihe  chemischer  Verbindungen  entspricht. 

Fig.  24. 

JE — -<fL._  w 


-V  yn  \ 


m     ir  r  n  m     m  xy 


Schema  der  hypothetischen  Verteilung  der  Qualitäten  in  der  Regio  olfactoria. 

Z**S^SS&3£?  ^eeScna.tVuf  die  Er*™> welche' den  —  «- 

bischen  7ifWn  hfl  m  vertlf.alen  Zt)Ile|i  geordnet  gedacht  werden.  Die  ara- 
mschen  /.(lern  bezeichnen  die  Stufenfolge  in  einer  homologen  Reihe 

So  «--wächst  die  einlache  Vorstellung,  dass  wir  uns  auf  der  obersten 
SiebbemmBSche  des  Mensehen  eine  Art  von  Mosaik  m  denken  „" 
daS  8leiChSam  im  "«eh  einmal  auf  «        Septum  wiiSS 
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wird.  Dieses  Mosaik  wird  durch  die  verticalen  Energiezonen  und  durch 
die  Geruchsstufen  gebildet,  welche  die  Zonen  in  horizontale  Sprossen 
verteilen.    Es  entsteht  dann  das  umstehende  Schema  (Fig.  24). 

Ist  es  nun  auch  möglich,  die  Skalenverbindung  in  unseren  Reihen  mit 
irgend  einer  concreten  Vorstellung  zu  verknüpfen,  damit  sich  das  Ganze 
einheitlicher  denken  lässt? 

Das  Studium  des  inneren  Baues .  der  Nasenhöhle  und  die  Experimente 
über  den  Mechanismus  der  Nasenatmung  Italien  dargethan,  dass  die 
Partien,  auf  welchen  sich  der  Geruchsnen  ausbreitet,  bei  ruhiger  Atmung 
vom  Atemstrome  frei  bleiben. 

Dieser  Umstand  hält  viele  schädliche  Momente  von  den  Endausbrei- 
tungen des  Olfactorius  ab.  Die  ungemein  häufigen  thermischen,  chemischen 
und  bacteriellen  Schädlichkeiten,  welche  die  Atmung  mitführt,  erreichen 
ihn  nicht.  Nur  wenn  absichtlich  geschnüffelt  wird,  ist  es  möglich,  dass 
etwas  vom  Atmungsstrome  nach  der  regio  olfactoria  abgezweigt  wird.  Gar 
nicht  fraglich  aber  ist  es,  dass  wir  riechen  können,  ohne  zu  schnüffeln. 
Der  Schluss  ist  also  gerechtfertigt,  dass  wir  im  Stande  sind  zu  riechen, 
ohne  dass  der  Atmungsstrom  als  solcher  die  Riechwülste  erreicht. 
Die  riechenden  Moleküle  können  also  schwerlich  dorthin  auf  andere  Weise 
gelangen  als  durch  Diffusion. 

.  Diese  Diffusion  der  gasförmigen  Riechmoleküle  in  der  Luft  der  Riech- 
spalte wird  bei  der  hohen  Temperatur,  zu  welcher  die  Concha  nasalis 
das  Ganze  erwärmt  hat  (ungefähr  30°  C),  ziemlich  lebhaft  sein  und  ohne 
Weiteres  genügen,  die  Riechstoffe  bis  zum  entferntesten  Punkte  der 
Nasenhöhle  hinzubefördern.  Beim  Menschen  kann  der  Abstand  nur 
wenige  Millimeter  betragen.  Viele  Riechstoffe  brauchen  bedeutend  we- 
niger als  eine  halbe  Secunde,  um  durch  Diffusion  allein  diesen  Weg 
zurückzulegen,  und  dann  handelt  es  sich  um  messbare  Mengen,  welche 
in  der  Atmungsluft  verteilt,  gerochen  werden.  Wie  kurz  muss  jedoch 
die  Zeit  sein,  welcher  die  einzelnen  Moleküle  bedürfen,  um  zur  Ober- 
fläche der  Biechwülste  zu  gelangen,  wo  wahrscheinlich  d,e  einfache 
Berührung  zwischen  Schleimhaut  und  Molekülen  genügt,  um  eine  Em- 
pfindung hervorzurufen?  . 
1     Wenn  dies  alles  richtig  ist  -  -  und  ich  glaube  nicht,  dass  irgend  cm 

Fehllr  in  der  Deduction  steh  findet  -  so  giebt  es  auf  den  Riecl  Is  en 

Stellen,  die  so  entfernt  vom  Atmungswege .liegen ,   dass   nur  wem, . 
Moleküle  hin-elansen.    In  größerer  Zahl  finden  sie  s.ch  dort  nie.  V 
^Ä,  näml^h  jene,  deren  ^^^J^ 
eenug  ist,  dm  während  einer  Einatmung  eine  große  Menge  Molekül 
n  di!  Rieehspalte  mneiuzubefordern,  sind  also  im  Stande    an  s, 
Stellen  einen  Reiz  von  genügender  Intensität  auszuüben    All,  langsam 
diffuQdierenden  Riechstoffe  bleiben  unter  der  RauähweU». 
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In  Folge  dieser  Verhältnisse  kommen  die  in  der  Nähe  des  Daches 
gelegenen  Abteilungen  der  Regio  olfactoria  nur  sehr  zeitweilig  mit  den 
langsam  diffundierenden  Molekülen  in  Berührung,  dagegen  werden  sie 
wiederholt  von  den  schnell  diffundierenden  Molekülen  getroffen.  Der 
Natur  der  Sache  gemäß  werden  nun  die  Riechzellen  im  Laufe  der  Ent- 
wickelung  jenen  Reizen  sich  anpassen,  welche  häufig  auf  sie  einwirken. 
Sie  werden  auf  die  Dauer  sogar  nur  für  diese  empfänglich  bleiben  und 
die  Empfindlichkeit  für  andere,  seltenere  Reize  ganz  oder  teilweise  ver- 
lieren; mit  anderen  Worten,  die  am  dichtesten  zum  Dache  gelegenen 
Riechzellen  werden  schließlich  ohne  Ausnahme  in  den  schnell  diffundie- 
renden Riechgasen  ihre  adäquaten  Reize  finden.  Dieselben  Betrachtungen 
kann  man  auch  auf  die  etwas  tiefer  gelegenen  Reihen  der  Riechzellen 
anwenden.  Diese  werden  bei  ruhigem  Atmen  zuerst  mit  den  am 
schnellsten  diffundierenden  Riechgasen,  dann  mit  den  etwas  langsamer 
diffundierenden  Riechgasen,  welche  die  alleroberste  Reihe  nicht  erreichen, 
in  Berührung  kommen.  Da  nun  die  Diffusionsgeschwindigkeit  bereits 
nach  der  alten  experimentellen  Theorie  Loschmidt's1)  eine  Function 
des  Molekulargewichtes  und  zwar  derartig  ist,  dass  mit  dem  Steigen  des 
Molekulargewichtes  die  Diffusionsgeschwindigkeit  sinkt,  wird  man  die 
zwei  Arten  von  Molekülen,  welche  unsere  nächsthöchste  Linie  erreichen, 
auch  so  schildern  können,  dass  man  sehr  leichte  und  etwas  schwerere 
unterscheidet. 

Die  Untersuchungen  Haycraft's  haben  gelehrt,  dass  auch  die 
Riechkraft,  wenigstens  in  einer  homologen  Reihe,  eine  Function  des 
Molekulargewichtes  in  dem  Sinne  ist,  dass  mit  dem  Molekulargewicht 
die  Riechkraft  größer  wird.  Es  werden  also  von  unseren  zweierlei 
Molekülen  die  schwereren  stärker  riechen  als  die  leichteren.  Die  letz- 
teren werden  im  Laufe  der  Entwicklung  daher  das  physiologische 
Ubergewicht  gewinnen,  und  die  Riechzellen  der  zweiten  Linie  nur  für 
diese  allein  empfindlich  bleiben.  Schließlich  wird  jede  Stufe  von 
Molekülen  von  einem  bestimmten  Gewichte  gereizt  werden  können.  Es 
wird  dem  Leser,  der  etwa  dazu  das  Bedürfnis  fühlen  möchte,  leicht  sein, 
.sich  die  eine  oder  die  andere  mechanische  Vorstellung  zu  bilden,  die 
dieses  elective  Vermögen  der  Riechzellen  nach  der  Schwere  oder  der 
Große  der  Molekeln  erklärt. 

Für  die  3te,  4te  und  die  folgenden  Linien  von  Riechzellen  kann  ein 
ahnliches  Raisonnement  stattfinden.  Nur  haben  wir  uns  die  Linien 
parallel  zum  oberen  Rande  der  bogenförmigen  Bahn  vorzustellen,  welche 
die  Atmungsluft  bei  ruhigem  Atmen  in  der  Nasenhöhle  zurücklegt.  Von 
der  Atembahn  in  die  Höhe  gehend,  wird  man  alle  parallelen  Linien 


1)  Wiener  Sitzungsberichte.  4  870.  Band  LXI  und  LXII. 
Zwaarderaaker,  Physiologie  des  Geruchs. 
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schneiden.  Man  wird  eine  Skala  durchlaufen,  deren  einzelne  Stufen  den 
aufeinanderfolgenden  Diffusions-Coefficienten  entsprechen.  Befinden  sich 
nun  längs  eine  solche  Skala  zufällig  die  specifischen  Energien  für  eine 
homologe  Reihe  gelagert,  so  wird  es  die  Diffusionsgeschwindigkeit,  resp. 
das  Molekulargewicht  sein,  welche  die  Lage  der  einzelnen  Tennen  be- 
stimmen. 

Winkelmann  fand  z.  B.  experimentell  für  die  homologe  Reihe  der 
Fettsäuren  die  Diffusionsgeschwindigkeit  der  Fettsäurengase  gegenüber 
der  Luft  folgendermaßen: 

Tabelle  nach  Winkelmann1). 


Fettsäuren 

Diffusions-Coefficienten 

Propionsäure 

0,0863 

Buttersäure 

0,0739 

Valeriansäure 

0,0644 

Capronsäure 

0,0533 

Önanthylsäure 

0,0506 

Caprylsäure 

0,0442 

Pelargonsäure 

0,0426 

Diese  Zahlen  geben  nun  offenbar  die  Art  und  Weise  an,  in  welcher 
die  Riechzellen,  die  als  Träger  der  specifischen  Energie  für  die  einzelnen 
Termen  der  homologen  Reihe  betrachtet  werden  können,  über  unsere 
Skala  verteilt  sind.  Zwischen  den  einzelnen  Stufen  werden  jedoch  noch 
andere  gelagert  sein,  von  denen  wir  annehmen  dürfen,  dass  sie,  obwohl 
in  geringerem  Maße  als  die  dafür  bestimmten  Elemente,  durch  die  Fett- 
säure-Moleküle mehr  oder  weniger  gereizt  werden  können.  Man  wurde 
z  B  voraussetzen  können,  dass  die  Reizbarkeit  aus  einer  oder  der 
anderen  Ursache  in  der  Umgebung  im  Verhältnisse  zur  Entfernung  all- 
mählich abnehme.  Absolut  unempfindlich  würde  man  sich  jedoch  kerne 
der  Riechzellen  einer  Skala  zu  denken  haben,  wenigstens  wo  es  sich  um 
Riechstoffe  handelt,  welche  zur  homologen  Reihe  der  Skala  gehören. 

Der  Leser  wird  bemerkt  haben,  dass,  indem  wir  die  innerhalb  der 
Riechspalte  stattfindende  Diffusion  der  Riechmoleküle  in  Erwägung  ziehen 
wir  eine  sehr  erwünschte  Prämierung   unserer  LocalisaUonshvpo  he^ e 
gewinnen.   In  verticaler  Richtung,  oder  richtiger  gesagt,  in  einer  auf  die 

giebt  darum  auch  eine  ungefähr  cohstante  Zahl  (0,216-0,848). 
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Strombahn  senkrechten  Richtung,  finden  wir  unsere  homologen  Reihen 
nach  der  Größe  der  Üiffusions-Coefficienten  angeordnet,  in  der  horizontalen 
Richtung  dagegen,  oder  richtiger  parallel  zur  Strombahn  rangieren  sich 
unsere  Geruchsklassen. 

Das  die  Riechschleimhaut  bedeckende  Mosaik  der  Riechzellen,  dessen 
morphologische  Regelmäßigkeit  bei  mikroskopischer  Untersuchung  über- 
rascht, ist  auch  physiologisch  nicht  weniger  regelmäßig.     Es  wird  von 
verticalen  und  horizontalen  Bandstreifen  durchkreuzt,  welche  für  jedes 
Element  nicht  nur  die  morphologische  Lagerung,  sondern  auch  den  Riech- 
reiz bestimmen,  für  den  es  mehr  als  zu  anderen  Reizen  geeignet  ist.  Wie 
in  einem  Coordinatensysterae  ist  hier  jeder  einzelnen  Energie  ihre  Stelle 
angewiesen.    Dadurch  wird  es  begreiflich,  warum  fast  jeder  Stoff  seinen 
eigentümlichen  Geruch,  jeder  Gegenstand   einen  so  charakteristischen 
Eigengeruch  habe,   dass  er  schon   dadurch  allein  aus  Tausenden  zu 
erkennen  ist.    Die  unbegrenzte  Anzahl  von  Gombinationen ,  welche  das 
Coordinatensystem   gestattet,    erklärt  vollkommen    die  ungeheure  Ver- 
schiedenheit der  Gerüche  in  der  Natur  und  die  selten  vorkommende  ganz 
genau  übereinstimmende  Identität  derselben. 

Wie  verlockend  dies  Alles  auch  scheinen  möge,  ist  unsere  Hypothese 
dessenungeachtet  von  einem  Fehler  behaftet,  welcher  die  Klarheit  und 
die  Einfachheit  der  Vorstellung  beeinträchtigt.  Es  sind  nämlich  die 
Riechelemente  in  verticaler  Richtung  nach  dem  Diöüsions-Coefficienten 
des  Riechgases,  welcher  deren  angemessener  Reiz  ist,  dieselben  Elemente 
hingegen  in  horizontaler  Richtung  nach  ihrer  Geruchsverwandtschalt 
geordnet  Nun  aber  ist  der  Diffusions-Coefficient  eine  additive  Eigenschaft 
der  Moleküle  >),  der  Geruch  jedoch,  wie  wir  bereits  erfahren  haben 
höchst  wahrscheinlich  eine  constitutive  Eigenschaft  2) 

Es  ist  einleuchtend,  dass  nur  eine  dieser  beiden  Ordnungen  (die 
vert.cale  oder  die  horizontale)  mit  den  eigentlichen  Vorgängen  im  Sinnes- 

X6'  Z /  BerÜhrUn§        Riechs^eilchen  m  den  Riech- 

zellen stattfinden,  in  Verbindung  stehen  kann.    Das  Wahrscheinlichste 

ist  dass  dieser  unmittelbare  Zusammenhang  nur  für  die  horizontale 
Ordnung  b   t  h,    NicM  d.e  Größe         ^  noch  äußeriiale 

de M  lekme  %^^^™^<^W****,  noch  die  Rotation 
der  Moleküle  sind  Ursache,  dass  die  Riechzellen  bei  Berührung  derartig 
gereizt  werden,  dass  wir  dies  im  Centraiorgane  als  eine  Geruchs vv^ 
nehmung_inne  werden.  Wäre  dies  der  Fall,  dann  würden  Riechga" 


se  von 


•  
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demselben  specifischen  Gewichte  den  gleichen  Geruch  besitzen  oder  wohl 
Stoffe  von  gleicher  Krystallisationsform  auch  im  Gerüche  übereinstimmen 
müssen,  was   den  Thatsachen  nicht  entspricht.    Auch  eine  chemische 
Wirkung  ist  bei  der  Berührung  zwischen  Riechstoff  und  Riechzelle  nicht 
wahrscheinlich.    Ich  selbst  habe  früher  einmal  einen  Augenblick  ange- 
nommen, dass  die  Aldehyde  wegen  ihrer  großen  chemischen  Beweglich- 
keit die  Riechstoffe  xar  kJzotfp  seien.    Der  Gedanke  liegt  dann  auf  der 
Hand,  dass  sie  mit  dem  Protoplasma  der  Riechzellen,  resp.  der  Riech- 
härchen eine  unbeständige  Verbindung  eingingen  und  dadurch  den  Riech- 
reiz hervorrufen.    Jedoch  in  der  weiteren  Ausführung  erwachsen  große 
Schwierigkeiten1),  und  obgleich  nicht  geleugnet  werden  kann,  dass 
auch  diese  Vorstellung  an  sich  als  eine  Arbeitshypothese  benützt  und 
zur  Grundlage  für  weitere  Speculationen  dienen  könne,  so  verträgt  es 
sich  nicht  mit  der  schönen  Analogie,  welche  wir  für  den  Geruch  einer- 
seits, und  das  Licht  und  die  strahlende  Wärme  andererseits  gefunden 
haben.    Diese  Analogie  drängt  uns  offenbar  zur  Annahme  einer  intra- 
moleculären  Schwingung  als  letzten  Ursache  des  Geruchs,  so  dass  wir 
bereits  allein  durch  diese  Überlegung  gezwungen  werden,  jede  chemische 

Hypothese  fallen  zu  lassen. 

Es  bleibt  uns  also  nur  die  Annahme  einer  constitutiven  physikalischen, 
auf  die  Riechzellen  einwirkenden  Eigenschaft  übrig.  Bedingung  zum 
Zustandekommen  dieser  Wirkung  ist  die  Berührung  mit,  oder  wenigstens 
die  Annäherung  der  Riechmoleküle  an  die  Riechhärchen. 

Die  intramoleculäre  Geruchsschwingung  scheint  sich  nicht  in  die 
Ferne  fortpflanzen  zu  können,  wohl  vielleicht,  weil  sie  zu  schnell 
durch  die  Luft  absorbiert  wird*).  Es  lässt  sich  sogar  nicht  einmal  eine 
Vermutung  darüber  aufstellen,  worin  die  reizende  Wirkung  der  mtra- 
molecularen  Geruchsschwingungen  bestehe.     Es   mag  eine  chemische 


den  ersten  Rang  unter  den  ^^^^^^„1^  als 
bindungen  als  die  zu  reducierende  Mod.floal.on  und  d.e  A 

die  zu  oxydierende  Modifikation  betrachte  -erden-  D  dntte  ^ 
zu  welcher  uns  diese  Betrachtungen  fuhren,*  dann ^du 

düngen  gebildet,  und  zwar  ^^^^l^i,  soweit  mir  bekannl 
rende  Modification  erscheinen  dann  die  Sulthydrate, 

ist,  die  zu  reducierende  Modification  hier  fehlt.  <Ues.>  Hy- 

2)  Dr.J.D.van  der  l'laats  machte  mich,  wu  bereits 


pothese  aufmerksam. 
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Wirkung  sein  analog  jener  der  ultravioletten  Strahlen,  oder  etwa  eine 
thermische  Wirkung,   wie   die   strahlende  Wärme,   oder   endlich  eine 
elektrische  Wirkung,  durch  deren  Vermittlung  in  den  Riechhärchen  Ver- 
änderungen hervorgerufen  werden,  welche  in  den  Riechzellen  als  Reiz 
zur  Äußerung  kommen.    Was  auch  immer  dabei  vor  sich  gehen  möge, 
so  müssen  wir  jedenfalls  annehmen,  dass  die  intramoleculären  Geruchs- 
schwingungen in  den  Riechzellen  Zustandsveränderungen  erzeugen,  welche 
je  nach  der  Periode,  und  vielleicht  auch  je  nach  der  Form  dieser 
Schwingungen  selbst,  einigermaßen  verschieden  sein  werden.    Die  hori- 
zontale Anordnung  der  Geruchselemente  muss  daher  die  ursprüngliche 
gewesen  sein,  denn  nur  sie  allein  steht  mit  der  inneren  Ursache  des 
Riechens    im   Zusammenhange.      Die   verticale   Anordnung    nach  den 
Diffusions-Coefficienten  ist  ein   secundärer,   im  Laufe  der  Entwicklung 
entstandener  Umstand,  wodurch  die  Verschiedenheit  der  Wahrnehmungen, 
die  Feinheit  des  Geruchssinnes,  noch  beträchtlich  vermehrt  wird.  Das 
Unterscheidungsvermögen,   welches   auf  dieser  Differenzierung  beruht, 
bethätigt  sich  jedoch  nur  innerhalb  der  Grenzen  der  Geruchsklasse,  die 
durch  das  Riechorgan  in  seinem  ursprünglichen  Zustande  unterschieden 
wurde.    Man  erkennt  an  den  intramoleculären  Schwingungen  z.  R.  die 
Fettsäuren  im  Allgemeinen,  aber  mit  welcher  Fettsäure  im  Resonderen 
man  es  zu  thun  habe,   wird  nach  den  Diffusions-Coefficienten  unter- 
schieden.    Daraus   dass   irgend   ein   Riechgas   zufällig   einen  gleichen 
DifTusions-Coefficienten  zeigt,  wie  z.  R.  jenen  der  normalen  Valeriansäure, 
folgt  noch  nicht,  dass  es  hinsichtlich  des  Geruches  als  etwas  mit  der 
Valeriansäure  Verwandtes  sich  erweisen  müsse.    Es  wäre  sogar  wohl 
möglich,  dass  es  gar  keinen  Geruch  besäße,  wenn  die  intramoleculäre 
Schwingung,  welche  die  Zahl  und  die  Ordnung  seiner  Atome  zulässt, 
zufällig  eine  Periode  und  eine  Form   hätte,  wofür   das  menschliche' 
Geruchsorgan  nicht  eingerichtet  ist. 

Die  Anordnung  der  specifischen  Elemente  in  verticalen  Reihen  ist 
als  eme  secundäre  Rildung  weniger  beständig  als  jene  in  horizontalen 
D,e  dadurch  erhaltenen  Skalen  werden  in  einer  Abteilung  der  Riech- 
schleimhaut feiner,  in  einer  anderen  gröber  »abgestuft«  sein,  ,  wenn- 
gleich die  morphologische  Entwickelung  und  die  verticalen  Durchmesser 
an  allen  Stellen  dieselben  sind.  •  Das  letztere  lässt  in  der  That  auch 
manchmal  etwas  zu  wünschen  übrig  (Suchannek  wies  eine  inseiartige 
Gruppierung  der  Ricchzellen  nach) ,  aber  es  lässt  sich  nicht  einsehen 
wie  dadurch  etwas  anderes  als  quantitative  Unterschiede  zu  Stande  ge- 
bracht werden  sollte.  Haben  wir  doch  angenommen,  dass  die  Riech- 
zellen nicht  nur  für  ihren  eigentümlichen  Reiz,  sondern  auch  für  andere 

TZtu Ch   *CthWäch7'   rei»b-  und  dass  diese  Abnahme  der" 

Empfindlichkeit  gerade   in   den  verticalen  Reihen  höchst  langsam  und 


278 


XV.    Die  specifischen  Energien  des  Geruches. 


allmählich  vor  sich  gehe.  Vielleicht  beruhen  die  eigentümlichen  Schwan- 
kungen der  Riechkraft,  welche  Passy  lür  sein  Geruchsorgan  in  der 
Fettsäurenreihe  beobachtet  hat,  auf  dieser  Ursache.  Doch  wird,  abge- 
sehen von  dem  individuellen  quantitativen  Unterschiede,  die  Feinheil  des 
Unterscheidungsvermögens  in  den  verticalen  Zonen  sehr  verschieden  sein. 
Die  Physiker  können  in  jeder  dieser  Zonen  Dillüsionsstufen  unterschei- 
den, der  Geruchssinn  wird  dies  wahrscheinlich  nur  dann  vermögen,  wenn 
die  Bedürfnisse  der  Art  eine  nähere  Unterscheidung  forderten.  Es  wäre 
z.  B.  sehr  wohl  denkbar,  dass  die  Gaprylgerüche,  durch  welche  die  Spur 
sowohl  von  den  Artgenossen,  als  von  der  Beute  oder  dem  Verfolger  er- 
kannt wird,  in  dieser  Hinsicht  gerade  besonders  differenziert  seien.  Es 
ist  gewiss  nicht  zufällig,  dass  die  Sohlenfläche  der  Tiere  so  überaus 
reichlich  mit  Schweißdrüsen  ausgestattet  ist  und  dass  deren  Ausschei- 
dungen überdies  in  so  hohem  Maße  von  dem  Nervensysteme  beherrscht 
werden,  welcher  Umstand  für  das  Auffinden  des  anderen  Geschlechts 
während  der  Brunstzeit  wahrscheinlich  nicht  gleichgültig  ist.  Für  die 
anderen  Zonen,  z.  B.  lür  die  widerlichen  Gerüche,  besteht  dieses  Bedürf- 
nis nicht,  und  die  verschiedenen  Arten  des  Wanzengestanks  (odores 
eimicis)  scheinen  uns  aus  diesem  Grunde  mehr  oder  weniger  ähnlich. 

Wir  werden  nun  zu  ermitteln  haben,  ob  unsere  Hypothese  in  der 
oben  erwähnten  Fassung  im  Stande  sei,  die  bislang  in  der  Physiologie 
des  Geruches  gesammelten  Thatsachen  befriedigend  zu  erklären.  Wir 
werden  zuvor,  um  jedes  Missverständnis  zu  vermeiden,  noch  zwei  De- 
tails hervorheben,  welche  wir  hinsichtlich  der  Anordnung  und  der  Reiz- 
barkeit der  Riechelemente  annehmen  zu  müssen  glaubten. 

Die  erste  Eigentümlichkeit  besteht  darin,  dass  allerdings  die  Elemente, 
welche  einer  bestimmten  geruchgebenden  Atomengruppe  entsprechen, 
in  einer  bestimmten  verticalen  Zone  vereinigt  sind,  dass  aber  damit 
noch  keineswegs  gesagt  sein  soll,  dass  außerhalb  einer  solchen  Zone 
keinerlei  Elemente  vorkommen  könnten,  die  für  diese  geruchgebende 
Atomengruppe  angepasst  sind.  Es  ist  vielmehr  wahrscheinlicher,  dass 
solche  in  der  Zone  angehäuften  Elemente  sich  auch  anderswo  finden1). 
Da  nun  die  Intensität  der  Empfindung  offenbar  davon  abhängen  muss, 
wie  vielmal  ein  Riechstoffmolekül  mit  einer  für  die  Wahrnehmung  ange- 
passten  Riechzelle  in  Berührung  kommt,  so  wird  hierdurch  von  selbst 
die  Intensität  bestimmt,  mit  welcher  ein  einlacher  Reiz  über  die  Riech- 
schleimhaut sich  verbreiten  wird.  Wir  können  die  Anzahl  der  Riechstofl- 
moleküle  überall  längs  der  Strombahn  als  constant  annehmen.  Daher 


1)  Dies  würde  also  analog  den  Verhältnissen  sein,  wie  sie  bei  dem  Geschmacks- 
sinn, bestehen,  bei  welchem  ebenfalls  von  den  vier  Geschmackskalogonen  eme  Art 
mehr  an  der  Basis,  die  andere  mehr  an  der  Spitze  der  Zunge  gelagert  ist. 
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wird  ein  Reizungsiiiaxununi  an  den  der  Zone  entsprechenden  Stellen  und 
ein  allmähliches  Absterben  dieses  Reizes  nach  vorn  und  nach  rückwärts 
bemerkt  werden.  Wie  wir  vermuten,  erfolgt  die  Abnahme  der  Zahl  der 
dem  Reize  angepassten  Sinneselemente  in  horizontaler  Richtung  sehr  rasch. 

Die  andere  Eigentümlichkeit,  welche  unsere  Aufmerksamkeit  erfordert, 
ist  die  Annahme  von  ähnlichen  Verhältnissen  in  der  verticalen  Reihe  der 
Elemente.  Eine  bestimmte  Stufe  einer  Skala  wird  durch  ihren  adäquaten 
Riechstoff  ungemein  kräftig  gereizt,  aber  die  darüber  oder  darunter 
liegenden  Stufen  werden  deshalb  nicht  unempfindlich  sein,  weil  sich  die- 
selben erst  secundär  differenziert  haben;  sie  sind  nur  weniger  empfind- 
lich im  Verhältnisse  zu  ihrer  größeren  oder  geringeren  Entfernung  von 
dem  besagten  Punkte.  Auch  hier  finden  wir  den  Maximalreiz  in  einer 
bestimmten  Abteilung  der  Riechschleimhaut  und  eine  allmähliche  Ab- 
nahme der  Reizbarkeit,  sobald  wir  uns  von  dieser  Stelle  entfernen. 

Die  beiden  eben  erörterten  Eigentümlichkeiten  haben  die  Folge,  dass, 
wenn  eine  Stelle  der  Riechschleimhaut  durch  einen  Riechreiz  angeregt 
wird,  für  welchen  sie  besonders  empfänglich  ist,  dieser  Reiz  dann  gleich- 
sam nach  allen  Richtungen  in  das  Riechzellenmosaik  ausstrahlt.  Was 
wir  auf  der  Haut  oder  für  die  Netzhaut  »Irradiation«  nennen,  findet 
hier  gleichfalls  statt,  wenigstens  erachte  ich  es  auf  Grund  der  Vorstel- 
lung für  wahrscheinlich,  die  wir  uns  über  die  Entwicklung  des  Sinnes- 
organes in  der  Tierreihe  gebildet  haben.  Dass  dies  zu  einer  Analogie 
mit  anderen  Sinneswerkzeugen  führt,  trägt  dazu  bei,  unsere  Folgerungen 
annehmbar  zu  machen. 

Wir  begegnen  nun  in  der  Physiologie  des  Geruches  vorerst  einigen 
Thatsachen,  durch  deren  Studium  wir  zur  Aufstellung  unserer  Hypothese 
gelangt  sind.  Es  sind  dies  die  Geruchsverwandtschaften  der  chemischen 
Verbindungen,  in  welchen  bestimmte  geruchgebende  Atomengruppen  vor- 
wiegen, die  pathologischen  Defecte  des  Geruchssinnes,  die  vielfältig  vor- 
kommenden Parosmien.  Dass  alle  diese  Erscheinungen  durch  die  Hypo- 
these leicht  erklärlich  werden,  darf  nicht  befremden,  denn  die  Hypothese 
ist  aus  diesen  Thatsachen  hervorgegangen.  Die  Olfactologfe  verfügt  je- 
doch daneben  noch  über  eine  Anzahl  von  Thatsachen,  die  vollkommen 
unabhängig  von  dem  soeben  Gesagten  sind.  Die  Hypothese  entstand 
nicht  aus  dieser  Kategorie,  ist  derselben  ganz  fremd  geblieben,  und  es 
ist  daher  gestattet,  gerade  darin  einen  Prüfstein  für  die  Richtigkeit  oder 
Irrtümlichkeit  unserer  Vorstellung  zu  suchen.  Die  hier  in  Betracht  kom- 
mende Kategorie  begreift  hauptsächlich  die  Mischungen  und  die  Compen- 
sationen  der  Gerüche.  P 

Wir  habe*  vorher  aus  der  Literatur  über  Parfumerien  einige  Bou- 
quets  gesammelt  welche  nach  Ausspruch  der  Parfumeure  einen  natür- 
hchen  Geruch  nachahmen,  und  wollen  diese  Mischungen  hier  noch  einm  1 
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anführen,  aber  statt  der  Namen  der  vermengten  Riechstoffe  die  Klasse 
und  Unterklasse,  zu  welchen  sie  gehören,  angeben. 

Mischgerüche. 

Dianthus  caryophyllus  II  d,  III  a,  III  b,  III  c,  II  b. 

Viola  odorata  III  b,  II  d,  III  b,  III  b,  II  e. 

Heliotrop  III  c,  II  d,  III  a,  IV  a,  II  e. 

Cheiranthus  Gheiri  III  a,  III  c,  II  d,  II  e,  III  b,  III  b. 

Syringa  vulgaris  III  b,  III  a,  II  e,  IV  b. 

Lilie  "  III  b,  III  a,  III  a,  III  c,  III  b,  II  d,  II  e. 

Magnolie  .  III  a,  II  d,  III  b,  III  b,  II  d,  II  e. 

Lathyrus  odoratus  III  b,  III  a,  II  d,  III  c. 

Lonicera  caprifolia  II  d,  III  b,  III  b,  III  c,  III  c,  II  e,  III  a. 

Jonquille  III  a,  III  b,  III  a,  III  c. 

Theerose  II  d,  II  d,  III  a,  III  b. 

Volkameria  inermis  III  b,  III  b,  III  a,  II  d,  IV  b,  II  d. 

Aronsohn  1  II  c,  II  c. 

2  II  d,  II  d,  II  c,  II  d. 

3  II  d,  II  d,  II  c,  II  d. 
5  II  d,  II  d. 

Dehnen  wir  unsere  Untersuchungen  auf  andere  in  Parfumerien  ge- 
brauchte Bouquets  aus,  so  finden  wir  ähnliche  Ziffern,  z.  B. : 
Ess-Bouquet  (Essence  de  Bouquet)    II  b,  c,  d,  III  a,  b,  IV  b. 
Jocquey  Club  II  d,  III  b,  c,  IV  a. 

Mille  Fleurs  II  a,  d,  e,  III  a,  b,  c,  IV  a,  b. 

u.  s.  w. 

Eine  aufmerksame  Betrachtung  der  nach  den  Namen  der  Gerüche 
gesetzten  römischen  Ziffern  und  Buchstaben  lässt  eine  nicht  unwichtige 
Thatsache  ans  Licht  treten,  nämlich:  nur  die  Vertreter  einer  und 
derselben  Klasse  oder  sehr  nahe  verwandter  Unterklassen 
kommen  in  den  Mischungen  vor.  Untersuchen  wir  eine  solche 
Mischung  im  Lichte  unserer  Hypothese. 

Nehmen  wir  zwei  verwandte,  im  Riechzellenmosaik  dicht  aneinander 
localisierte  Riechstoffe  Ä  und  B  an,  so  werden  sich  die  beiden  Punkte, 
wo  sich  deren  Elemente  befinden,  durch  eine  Linie  vereinigen  lassen 
können.  Der  Reiz  wird  längs  dieser  Linie  ausstrahlen,  und  die  Intensität 
wird  dabei  ungefähr  auf  die  in  dem  Schema  (Fig.  25)  durch  krumme 
Linien  angegebene  Weise  abnehmen.  Diese  Linien  werden  einander  i.n 
Punkte  X  schneiden,  der  also  über  einer  Stelle  liegt,  welche  durch  die 
beiden  Riechreize  getroffen  werden  wird.    Vernichtet  nun  die  Coinpen- 
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satiou  der  Gerüche  vollkommen  die  ursprünglichen  Riecheindrücke  A 
und  B,  und  verschwindet  auch  großenteils  die  irradiierende  Reizung,  so 
wird  der  Reiz  X  bleiben,  weil  dieses  Element  durch  beide  Componenten 
getroffen  wird,  und  wird  als  Resultat  der  Mischung  erscheinen.    Ist  der 
Punkt   X    zufällig    die  Localisation 
eines  in  der  Natur  vorkommenden 
Geruches,  so  wird  der  soeben  er- 
wähnte Fall  verwirklicht,   dass  der 
Mischungsgeruch     trügerisch  einen 
natürlichen  Geruch  nachahmt.  Ent- 
spricht hingegen  keinerlei  natürlicher      j     u     ml     iv  v  vr  tit — Wm 
Geruch  dem  Punkte  X,  so  wird  die  ,  t- 

...    ,  ,      .  '       ,  Irradiation  zweier  nahe  verwandten  Reize 

Mischung  als  ein  selbständiges  Par- 

fum  sich  erweisen.    Dergleichen  Constructionen  sind  selbstverständlich 
auch  für  mehr  zusammengesetzte  Mischungen  ausführbar.  Es  muss  dabei 
nur  einer  Redingung  Genüge  geleistet  werden,  nämlich  dass  das  Ausstrah- 
lungsgebiet jedes  der  beiden  Componenten  für  einen  größeren  oder 
kleineren  Teil  mit  dem  eines  benachbarten  Componenten  zusammenfalle 
denn  nur  dann  wird  durch  die  gleichzeitige  Wahrnehmung  beider  Ge- 
rüche eine  Resultante  in  dem  eben  erwähnten  Schneidepunkte  entstehen 
können.    Dass  diese  Redingung  auch  thatsächlich  immer  erfüllt  ist  folet 
bereits  aus  dem  empirischen  Gesetze,  dass  alle  in  den  Parfumerien  ver- 
wendeten Mischungen  aus  unter  sich  verwandten  Gerüchen  bestehen 
Die  Localisation  der  gegenseitig  verwandten  Componenten  in  der  Riech- 
schleimhaut  ist  so  dicht  bei  einander  gelegen,  dass  wir  über  das  über- 
emanderfallen  der  Irradiationskreise  nicht  zweifeln  können,  vor  allem 
nicht    wenn  wir  in  den  zusammengesetzteren  Mengunsen  die  einfachen 
Gerüche  m  der  natürlichen  Reihenfolge  ordnen.    Dann  ^zeigt  es  sich  im- 
mer dass  Ubergänge  bestehen,  welche  die  am  meisten  auseinander  he- 

Z  ÄneDten  d"™^  ^legene  Reizungskreise  v  b  n- 
den.    überdies  muss  man  bei  dieser  Frage  in  Erwägung  ziehen  dass 

t:hi~Hnauulasr  rres  modmcierten 

woM  in  der  Hauptsache,  aber  nicht  vollkommen  mit  unseren  hvPotheti 
chen  Energienzonen  übereinstimmen.    Lassen  wir  doc ^  dTe  Hafer af 

ÄS  ^^^^^^ 
hy  K    ne  Ts  df  emen  ZT  AndererSeilS  k0mmen  »»*  Aide- 
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und  vierte  Unterklasse  hingegen  schließen  sich  der  Klasse  der  Odores 
[Vagrantes  an.  Endlich  begegnen  wir  in  der  Unterklasse  der  Mandel- 
geriiche  der  Nitrogruppe,  z.  B.  im  Nitrobenzol.  Dadurch  scheinen  diese 
wieder,  wenigstens  zum  Teile,  mehr  zu  der  Reihe  der  Moschusgerüche 
zu  gehören  und  nehmen  jedenfalls  gegenüber  den  übrigen  aromatischen 
Gerüchen  eine  selbständigere  Stellung  in  Anspruch.  Auch  müssen  wir, 
um  ein  wirklich  verlässliches  Urteil  zu  fällen,  eigentlich  das  »Fixant« 
aus  den  Parfüms  entfernen.  Man  versteht  in  der  Parfumerie  unter  der 
Bezeichnung  von  »Fixant«  denjenigen  Bestandteil  einer  Mischung,  wel- 
cher, selbst  langsam  verflüchtigend,  der  Verflüchtigung  des  ganzen  Ge- 
menges Widerstand  leistet.    Solche  Fixants  sind: 

Styrax  Vanille 
Tolu  Amber 
Benzoe  Iris* J) 

Moschus  Vetiver* 1), 

Ich  nenne,  um  ein  Beispiel  zu  geben,  das  Parfüm  »Lilas«,  welches 
den  Fliedergeruch  nachahmt.  Es  besteht  aus  Tuberose,  Orangenblüten 
und  Mandelöl.  Diese  drei  Gerüche  bilden  die  wesentlichen  Bestandteile, 
aber  man  fügt  ihnen  noch  überdies  »Civette«  bei,  »pour  donner  de  la 
permanence  au  parfum  pour  le  mouchoir«2). 

Entfernen  wir  aus  unseren  Mischungen,  wie  wir  sie  als  vortrefflich 
gelungene  Nachahmungen  von  Pi esse  und  Askinson  erwähnt  finden, 
das  »Fixant«,  so  erhalten  wir  folgende  Combinationen : 

Mischungsgerüche  nach  Entfernung  des  »Fixant«. 

Dianthus  caryophyllus  II  b,  d,  III  a,  b. 

Viola  odorata  H  d,  e,  III  b. 

Heliotrop  "  d,  e>  111  a" 

Gheiranthus  Cheiri  H  d,  e,  III  a,  b. 


Svringa  vulgaris  II  e,  III  a,  b. 

Jlie  H  d,  e,  III  a,  b. 

Magnolia  "  d,  e,  III  a,  b. 

Lathyrus  odoratus  H  d,  III  a,  b. 


Lonicera  caprifolia  II  d,  e,  III  a 

Jonquille 


III  a,  b. 


Theerose  "  d>  d>  111  * 

Volkameria  inermis  H  d,  III  a,  b,  c. 

""^Teiden  letzteren  mit  *  bezeichneten  Gerüche  .erden  vermutlich  einma 

als  Fixant,  ein  andermal  als  ^f^^fj^^.  französische  Auf 
2)  J.Piesse,  Des  odeurs,  des  parfums  et  des  cosmetiques 

läge.  1877.  S.  139. 
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Aronsohn  1  II  c,  c. 

2  II  c,  d. 

3  II  c,  d. 
5  II  d,  c. 

Die  Richtigkeit  des  oben  Gesagten  wird  bei  Betrachtung  dieser  ab- 
gekürzten Tabelle  noch  überzeugender. 

Nächst  der  Möglichkeit  der  Mischung  steht  die  der  Coinpensation, 
welcher  wir  einen  besonderen  Abschnitt  gewidmet  haben.  Die  Erfahrung 
über  diese  Erscheinung  ist  nicht  groß,  doch  haben  wir  früher  in  einer 
Tabelle  zusammengestellt,  was  zu  Gebote  steht.  Ich  wiederhole  dieselbe 
hier,  füge  aber  zugleich  die  Klassen  und  Unterklassen  bei,  zu  welchen 
die  Gerüche  gehören. 

Aus  der  Pharmaceutik  und  dem  täglichen  Leben  bekannte 

Compensationen. 

Moschus  —  Mandel  IV  b         II  e 

Jodoform  —  Tonkabohne  I  _  m  c 

Ricinusöl  —  Kaneel  —  Vanille        IX  —  II  b,  III  c. 

Naphta  —  Bergamott  VI         II  d.' 

Leberthran  —  Kreosot    «  vil  —  VI 

Foetor  ex  ore  —  Iris  IX         m  b 

Ozaena  —  Theer  VIII  b  —  VI 

Foetor  stercoralis  —  Theer   

Terpentin  -  -  Citronenöl  K  _  VI,  H  a,  II  d. 

Tabakspfeife  —  Mentha  VI  —  III  b. 

Aus  der  Physiologie  bekannte  Compensationen. 
Äther  —  Tolu  T  TTT 

V  n  1    HI  C. 

Kampfer  —  Knoblauch  II  a  _  V 

Kampfer  _  Wacholderbeeren        H  a  —  II  0 
Kampfer  _  Kölnisches  Wasser        II  a  —  II 
.  Kampfer  —  Petroleum  n  a  —  VI 

Kampfer  —  Citronen  II  a  —  II 

Cederholz  —  Kautschuk 
Benzoe  —  Kautschuk 
Benzoe  —  Asa  foetida 
Paraffin  —  Kautschuk 
Kautschuk  —  Wachs 
Kautschuk  —  Tolu 
Wachs  —  Tolu 
Paraffin  —  Wachs 


c. 


d 

II  d  —  V. 

III  c  —  V. 
III  c  —  V. 
VI  —  V. 

V  -  I. 

V  —  III  c. 
I  —  III  c. 
VI  -  1. 
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Kautschuk  —  Juchtenleder  V  —  I. 

Kautschuk  —  Palissanderholz  V  —  II. 

Kautschuk  —  Äther  V  —  I. 

Ammoniak  —  Essigsäure  VI  —  VII. 

Es  ist  merkwürdig,  dass  bei  diesen  Compensationen,  anstatt  einer 
Verwandtschaft,  immer  ein  Auseinanderliegen  der  Componenten  ange- 
troffen wird.  Immer  gehören  die  einander  aufhebenden  Gerüche  zu 
verschiedenen  Klassen  oder  auseinanderliegenden  Unterklassen.  Nur  die 
Gruppe  der  Kampfergerüche,  welcher  wir  bereits  als  Skale  der  Nahrungs- 
suche einen  besonderen  Platz  angewiesen  hatten,  scheint  mit  verhältnis- 
mäßig nahe  verwandten  Gerüchen  Compensationen  bilden  zu  können. 
Aronsohn  fand  Kampfer  mit  Wachholderbeerenöl  und  mit  Kölnischem 
Wasser  im  Wettstreit.  Letzteres  wird  durch  die  Parfümerienindustne 
bestätigt,  welche  Rosmarin,  das  gleichfalls  zur  Kampfergruppe  gehört  zu 

einem  ähnlichen  Zwecke  den  bes- 
seren Sorten  von  Eau  de  Cologne 
beimischt.   Mesnard  compensierle 
Terpentin,    den  wir  ebenfalls  zu 
den  Kampfergerüchen  zählen,  mit 
verschiedlichen  Blumengerüchen,  wie 
Rosen,  Ylang-Ylang,  Orangenblüten 
u.  s.  w.    Jedoch  findet  man  auch 
in  subjectiver  Hinsicht  einen  ziem- 
lich ausgeprägten  Unterschied  zwi- 
schen den  Kampfergerüchen  und 
den  übrigen  Unterklassen  der  aro- 
matischen Klasse,  und  es  wäre  also 
sehr  wohl  möglich,  dass  sie  als  ver- 
schiedene Energien  aufgefasst  werden  müssen,  was,  wie        bereits  b e- 
me  kten  auch  durch  Aronsohn's  Ermüdungsversuche  gestutzt  wird. 
Die  Erklärung   des   Compensationsgesetzes  ist  einfach  genug. 
Die      Klärung   u  ?  verwandten  Gerüche  decken  ein- 

^^^  "  ^ZZ  mm  einander  sogar  aiah« 
ander  nicht.     Sie  werden  in  uo  welche  die 

führen.  Es  ist  also  «^^g*  ^an  Ir'scTneiden,  und  es 
Abnahme  des  Re.zungszustandes  vor  telien>  der  durch 'beide 

wird  keine  Resultante  B^^.^^^JS  auseinander 
Componenten  gleichzeitig  gereizt  wuxl  Sob  dd  so^e  ^ 
localisierte  Gerüche  also  zusammen  JJJ^  %virk(,ml(,n 

ein  «eindruck  fehle^  eincn  größer  als 

Reize  gleich  stark  sind.    Ist  jedoch  die  gchwiicher,  nur  die 

die  des  anderen,   so  wird  nur  die  erstem,  wenn 


Irradiationskreise  im  hypothetischen 
Qualitätenfeld  der  regio  olfactona. 
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zweite  zum  Bewusstsein  kommen.  Es  wird  aber  nur  soviel  übrig  blei- 
ben, als  nicht  compensiert  wird.  Es  ist  klar,  dass  hierin  auch  das  Ge- 
heimnis der  Rolle,  welche  das  »Fixant«  spielt,  seine  Erklärung  finden  muss. 

Ich  stelle  mir  diesen  Einfluss  also  vor:  Anstatt  der  Mischung  kann 
man  der  Einfachheit  halber  die  aus  der  Mischung  hervorgehende  Resul- 
tante setzen,  z.  B.  anstatt  der  Combination  von  Rose,  Orangenblüten, 
Akazie,  Gewürznelken,  den  Nelkengeruch,  dem  die  Resultante  trüglich 
gleicht.    Dieser  Nelkengeruch,  der  zur  zweiten  Unterklasse  der  zweiten 
Klasse  gehört,  tritt  nun,  sobald  man  das  »Fixant«  Vanille  zufügt,  mit 
diesem  Gerüche,  welcher  zur  dritten  Unterklasse  der  dritten  Klasse  ge- 
hört, in  Wettstreit.    In  einem  bestimmten  Verhältnisse  vorhanden,  wer- 
den sie  einander  vollkommen  compensieren.    Diese  bemessenen  Mengen 
bilden  gleichsam  die  Reserve  des  Parfüms,  denn  obwohl  scheinbar  selbst 
geruchlos,  enthält  diese  Reserve  dennoch  eine  gewisse  Menge  Riechstoff, 
welches  hervortritt,  sobald  einer  der  Componenten  zu  verdampfen  be- 
ginnt. Man  hat  anfangs  durch  ein  geringes  Übermaß  von  Nelkengeruch 
nur  für  den  Nelkengeruch  selbst  Sorge  zu  tragen,  dann  wird  dieser  Ge- 
ruch bei  allmählicher  Verdampfung  erhalten  bleiben,  immer  vorausge- 
setzt, dass  die  Nelkenmischung  etwas  schneller  verdampft  und  vor  allem 
mit  größerer  Geschwindigkeit  in  die  Luft  diffundiert,  als  das  Fixant,  was, 
wie  wir  wissen,  in  der  Definition  des  Fixant  eingeschlossen  liegt.'  Nur 
auf  die  lange  Dauer  wird  im  Rückstände  schließlich  der  Vanillegeruch 
einigermaßen  vorwalten. 

Nach  Obenerwähntem  können  wir  kurzweg  sagen,  der  eigentliche 
Zweck  des  Fixiermittels  sei,  zu  ermöglichen,  dass  im  Parfüm  eine  größere 
Menge  Riechstoffe  angehäuft  werde,  ohne  dadurch  eine  Verstärkung  des 
Reizes  zur  Folge  zu  haben.  Denn  eine  Verstärkung  würde  für  die  feinen 
Geruchsunterscheidungen  äußerst  störend  sein  aus  demselben  Grunde 
als  eine  starke  Beleuchtung  das  Unterscheiden  der  Farbentöne  und  Far- 
benabstufungen erschwert  und  schließlich  alles  in  ein  farbloses  Weiß 

£™  läf  •  ,lD  .§leicher  Wei**  wird  auch  bei  einem  sehr  starken 
Riechstoff  die  Irradiation  so  umfangreich  und  so  intensiv,  dass  alle  Qua- 
litäten einander  zu  compensieren  anfangen  und  eine  fast  geruchlose  Re- 
»    wir8"131,  ^  BeiSpiel  W™  liefert  daArystallisiere 

Ind  n  an   ItesV       PaSSy        §r0ßen  Men§eQ  nUr  --/unbedeu- 
tenden, an  altes  Pap.er  erinnernden  Riecheindruck  erzeugt 

Die  im  Vorangehenden  entwickelte  Hypothese  erklärt,  so  weit  wir 
ersehen  können,  alle  aus  der  Physiologie  und  der  Parfüme  ienkuld  Z 
ergebenden  Tatsachen  >).   Ob  sie  dies  auch  in  Zukunft  thun  wVd  wenn 


s      uöi  nuiiassung  der  anderen  Gerüche. 
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neben  den  älteren  noch  neue  Thatsachen  entdeckt  werden,  lässt  sich 
nicht  mutmaßen.  Insofern  befindet  sich  die  Hypothese  in  einem  ungün- 
stigen Verhältnisse,  als  die  Zahl  der  gegenwärtig  bekannten  Thatsachen, 
aus  denen  sie  hervorgegangen,  verhältnismäßig  gering  ist.  Einem  in 
jeder  Richtung  durchforschten  Gebiete  wird  eine  stichhaltige  Theorie  leich- 
ter entspringen  können,  als  einem  noch  wenig  cultivierten  Boden.  Ob 
nun  sich  bewährend  oder  nicht,  weist  unsere  Hypothese  jedenfalls  den 
Weg,  auf  welchem  wir  weiter  fortarbeiten  sollen.  Man  kann  sie  als 
eine  kurze  Formel  betrachten,  welche  alle  bislang  bekannten  Beobach- 
tungen zusammenfasst.  Von  ihr  ausgehend  dürfte  es  nicht  schwer  wer- 
den, neue  Erfahrungen  zu  sammeln. 

Sie  kann  auch  auf  dem  Gebiete  der  pathologischen  Untersuchung  als 
Führer  dienen.  Auf  Grundlage  der  Geruchsverwandtschaft,  welche  wir 
—  unabhängig  von  aller  Theorie  —  in  einem  Systeme  zu  verkörpern 
suchten,  werden  die  Kliniker  die  Geruchsdefecte  zu  entdecken  haben'). 

Wenn  z  B  ,  wie  ein  paarmal  in  der  Literatur  verzeichnet  worden  ist,  die  Reseda- 
Vanilleenergie  fehlt,  so  werden  alle  übrigen  Gerüche  ungestört  wahrgenommen  Denn 
bei  einem  solchen  umschriebenen  Geruchsdefect  bleiben  die  erhaltenen  einfachen 
Gerüche  unmodificiert  und  unterliegen  nur  einzelne  Mischungsgerüche  in  welchen 
sonst  die  fehlende  Energie  vorkommt,  einer  quantitativen  Änderung  und  einer  leich- 
ten qualitativen  Verschiebung.    Ohne  absichtliche  Untersuchung  w,rd  jedoch  davon 

ni"^T^e  die  Parfumierung  eines  Raumes  für  ^  Geruchsauffas- 
sung  in  demselben  hat,  lassen  sich  durch  unsere  Hypothese  beWed.g.nd  er  la  en 
Es    ntstehen  Compensationen ,  wodurch  wenig  verwandte  Gerüche  , ,  Weg  all  kom 
men.    Die  Mischungen  verwandter  Gerüche  werden  °iw.r^m™toto™ 

te„de  Blumen,  wie  Rosen  (in querer Zeit  ^^^^men  Le, 
Z:TZ^^sX^^  «  andern,  wahrend  sie  den  Eigen- 
geruch der  Gesellschaft  gänzlich  maskieren  Geruchsdefecte  gc- 
0  Die  klinische  Untersuchung  auf  part »ü*£™™^'MeMem  sie  durch 
schiebt  am  besten  mittels  olfactometnscher  ^^^'^  worden  sind, 
längeres  Hineinlegen  in  strömendes  Wasse r  vom S*,n«e™  BehäUer  befindet, 
l„  einem  etwas  weiteren  Glasbehalter  ^7^^^^,^»,  wäh- 
sich  eine  Seitenöffnung  durch  we ch< ^ZTXovZL,  worin  sich  die 
rend  man  darauf  das  Ganze  einige  Stunden  in  ein        P  RiechstolT 

gleiche  Lösung  befindet,  M\i\*™rJ™Z££a  ieselben  nötigenfalls 
getränkte  Cylinder  vollständig  bere,  tzu  ha e ,  soda  ^ 
sofort  benutzen  und  bequem  aus  dem  L  abora  o nun  neun 
Die  Untersuchung  findet  am  vollständigs ton  • tttt,  ™™mZr  Glashü,le 
Geruchsklassen  einen  solchen  Porzellancylinder  mit  ungekittetei 
in  Vorrat  hält.    Man  vergleiche  Anhang  II, 
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Aber  auch  über  den  Umfang  unseres  Geruchssinnes  in  homologen  Reihen 
werden  wichtige  Ergebnisse  erforscht  werden  können.   Es  ist  zu  erwar- 
ten, dass  z.  B.  die  örtlichen  Processe  in  der  oberen  Abteilung  der  Na- 
senhöhle, welche,  wenngleich  selten,  doch  dann  und  wann  vorkommen, 
gerade  in  dieser  Beziehung  Störungen  verursachen  werden.    Es  kann 
sein,  dass  entweder  der  untere  oder  der  obere  Teil  der  Riechschleim- 
haut zerstört,  oder  dass  das  inselförmige  Fehlen  der  Biechzellen  sehr 
ausgesprochen  ist.   Dieses  Alles  wird  gerade  zu  Einschränkung  des  Um- 
fangs  oder  zu  sonderbaren  Empfindlichkeits-Schwankungen  für  die  auf- 
einander folgenden  Termen  der  homologen  Beihen  Veranlassung  geben 
Wir  erhalten  dadurch  eine  Analogie  mit  den  Beschränkungen  des  Seh- 
feldes und  der  Gehörslinie  i).    Solche  Riechfeldbeschränkungen  werden 
nicht  nur  auf  peripherische  Processe   zurückgeführt   werden  können 
(welche  dann  in  den  Netzhautablösungen  und  in  den  Blutungen  im  La- 
byrinthe Are  Analogien  finden),  auch  der  Neurolog  wird  ihnen  begeg- 
nen   denn  vermutlich  wiederholt  sich  die  Realistische  Differenzierung 
noch  einmal  im  Biechkolben,  in  welchem  jede  Biechzelle  ihren  Glome- 
rulus  hat,  und  schließlich  im  Ammonshorn.    Es  findet  dabei  nicht  un- 
wahrscheinlich eine  teilweise  Kreuzung  statt,   denn  die  Compensation 
tritt  ebenso  sehr  auf,  wenn  die  wettstreitenden  Gerüche  durch  verschie- 
dene Nasenhälften  gerochen  werden.    In  allen  diesen  Fallen  w  rd  es 
deshalb  äußerst  wichtig  sein,  gerade  nach  der  Bichtschnur,  welche  un 
sere  Hypothese  uns  bietet,  Untersuchungen  anzustellen.    Wi    w  I 

welche  dZUreZWUn§en'         ^  "       HyP°theSe  <*»  Denkformlden 
welche  die  Gesammtsumme  aller  Thatsachen  zu  vereinigen  sucht  und 
w;r  am  schnellsten  zu  dem  noch  Unbekannten  gelange/we rden  'wenn 
w,r  m  unseren  Forschungen  von  dem  bereits  Bekannt  ausgehe; 


<)  Zeitschrift  für  Psychologie  u.  Physiologie  der  Sinn 


esorgane.  4  894.  B.  7.  S.  10. 


Anhang  I. 

Der  chemische  Sinn  der  niederen  Tiere. 

Wir  beschränkten  bisher  unsere  Betrachtungen  ausschließlich  auf  die 
höheren  Säugetiere.    Dies  geschah,  weil  nur  bei  diesen  von  einem  Ge- 
ruchssinne ohne  Zweideutigkeit  die  Rede  sein  kann.    Man  findet  wohl 
bei  den  niederen  Klassen  der  Wirbeltiere  Organe,  deren  Functionen 
vielleicht  mit  jener  unseres  Riechsinnes  übereinstimmen 
welchen  es  aber  dessenungeachtet  ungewiss  bleibt,  ob  deren  Tagtet 
vollkommen  mit  den  unserigen  analog  sei.    Es  entsteht  namhch  die 
Schwierigkeit,   dass    bei    den  Wassertieren    der   BiechemdruÄ  nicht 
durlh  gasförmige,  sondern  durch  im  Wasser  aufgelöste  Moleküle  her- 
v"gebr?cht  wirV  Denn  dann  ergiebt  sich  die ,  Frage,  ob  wohl  noch 
gleichen  Gesetze  Geltung  haben,  welche  wir  für  die  in  der  ^  ben 

Beziehung  der  Fall  sem_       g  Lebensweise  zu  Wassertieren 

SiMTS;„  °  wilSr^hhJ,  eine  solche  Annahme  nicht.  Es  kann 
geworden  (W£fi ^ ' '  ^  deS  Geruches  von  keinem  Be- 
daher  auch  für  die  specieiie  ruys      g  unserer  Betrach- 

iang  sein,  die  niederen  Wirbeltierklassen  in  den  Kreis  unserer 

tungen  zu  ziehen.  Ahstind  von  dem  weiteren  Über- 

Wir  nahmen  jedoch  zugleich  auch  Absta^V°n         dftV(m  ist>  dass 

Gesichtspunkt  zu  stellen  bei  welchen  (1  „ 

Wenn  wir  die  Klassen  der  Vogei  jedoch  mehr 

Sinnesorgan  im  ^^Z^^^  fi<"  W 

-duciert  angelegt  ist  mit  "U><*^  « b  obwohl  bei  diese, 

Batrachiern  einigermaßen  einen  Ul >« ^gang  B  ^  soin„ 
das  Geruchsorgan  noch  ein  echtes  Luftorgan 
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Nasenöffnung  im  Wasser  schließt1).  Erst  bei  den  Fischen  treten  namhafte 
Veränderungen  ein.    Das  Organ  wird  bei  diesen  ein  Wassersinneswerk- 
zeug.   Es  ist  sogar  nicht  länger  vom  Atemholen  abhängig.  Nichtsdesto- 
weniger bleibt  das  Sinnesorgan  noch  immer  für  Wahrnehmungen  auf 
einige  Entfernung  eingerichtet.    Es  werden  von   den  Gegenständen  in 
der  Umgebung  Moleküle  freigegeben,  welche  im  Wasser  aufgelöst  oder 
suspendiert,  durch  Diffusion  oder  Strömung  in  die  Nähe  der  Fische  ge- 
raten.   Diese  Moleküle  berühren  das  Sinnesorgan,  welches,  durch  sie 
gereizt,   den  Eindruck  dem  Gehirne  zuführt.    Das  Charakteristische  ist 
nun  auch  hier  wieder,  dass  das  Nahrungsmittel  geprüft  werden  kann, 
ehe  es  in  die  Mundhöhle  aufgenommen  wird.    Das  Tier  ist  demzufolge 
zu  einer  Auswahl  befähigt.    Es  nimmt  die  passende  Nahrung  zu  sich 
und  weist  die  schädliche  zurück.    Als  Sinn  für  den  Appetit  beim  Men- 
schen, als  Sinn  für  das  Auffinden  und  die  Auswahl  der  Nahrung  bei 
den  Säugetieren  behält  das  Riechorgan  dieselbe  wichtige  Function  auch 
bei  den  Fischen  und  wirkt  dort  in  gleicher  Weise  auf  Entfernung  wie 
bei  uns. 

Es  werden  demnach  die  Riechstoffe  in  Wasser  aufgelöst  oder  darin 
suspendiert  den  Fischen  zugeführt.  Ebenso  wie  es  bei  den  höheren  SäU£?e- 
t.eren  nicht  hauptsächlich  die  flüchtigen  Bestandteile  der  Nahrungsmittel 
sondern  im  Gegenteile  die  mindest  flüchtigen  sind,  welche  zur  Charak- 
terisierung durch  den  Geruch  benutzt  werden,   ebenso  wenig  sind  es 
vermutlich  die  leicht  löslichen,  die  hierzu  in  Thätigkeit  kommen.  Wer- 
den doch  letztere  so  rasch  aus  den  oberflächlichen  Schichten  auss- 
augt und  so  schnell  weithin  im  Medium  verbreitet,  dass  sie  schwer- 
lich zum  Aufspüren  und  Erkennen  verwendet  werden  können.  Wir 
dürfen  daher  annehmen,  dass  hier  wohl  etwas  Specifisches  stattfinden 
möge,  wie  es  bei-  d     Säugetieren  der  Fall  ist,  bei  denen  hauptsächlich 
ctttropfchen,  welche  die  flüchtigen  Fettsäuren  des  Schweißes  festhalten, 

twa  äL       f  erk6nnbar  maGheQ-    Vielleicht  sind  ^  jeta 

d  ser  W  §T         BeUtet,'ere'  diG  mit  dem  loschen  Geruch 

s  mk  it  dl?"  8!ThW?gert  im  WaSS6r  fl0ttieren>  -eiche  die  Aufmerk- 
IXac l  T  Vef°!senden  Tieres  erregen.    In  die  Nähe  der  Riechzellen 

kütn  wetT"  •  ^  rhHeßliCh  6106  kl6ine  W°lke  VOn  R-cbstoffmole- 
L  ühiun    und  l"     f  PPC,hen  UmSChW6bt'  deD  Härchen  in 

1)  Ecker,  Anatomie  des  Frnsrhp«  t i t  «  ^  . 

die  Ansicht8Aronsoh;U:n  (1      ZsT^Tfl  T  T  "«^  <  ^  ««* 
chen,  we„n  diese  in  isotonLhe"   en  Z^T  " 

^aardem.ker,   doa  (  hs  mm°n)  ^    Be8aße  ***  Mensch 
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Zugleich  ist  von  selbst  das  Verhältnis  zum  Geschmack  scharf  be- 
zeichnet.   Herrscht  von  dem  engeren  Standpunkte  der  menschlichen  Phy- 
siologie noch  immer  einige  Ungewissheit  über  das  Verhältnis  von  Ge- 
ruch und  Geschmack,  ein  Verhältnis,  das,  wie  sehr  auch  bestritten,  noch 
immer  am  besten  durch  Kant 's:  »der  Geruch  ist  ein  Geschmack  in  der 
Ferne«  angedeutet  wurde,  vom  Standpunkte  der  vergleichenden  Physio- 
logie ist  die  Sache  deutlich  genug.    Geruch  ist  eine  sinnliche  Wahrneh- 
mung, welche,  bei  den  höheren  Tieren  an  das  Atemholen  gebunden, 
durch  das  Riechorgan  empfangen  wird,  ein  Sinneswerkzeug,  welches 
die  Nahrungsmittel  erkennt,  ehe  sie  in  den  Mund  aufgenommen  werden, 
ein  Sinneswerkzeug ,  das  die  dem  umgebenden  Medium  zuströmenden 
und   darin   diffundierenden  Moleküle   auffangend  im  Stande  ist,  beim 
Aufspüren  der  Beute,  beim  Aufsuchen  der  Nahrung,  zum  Erkennen  der 
Artgenossen  und  deren  Geschlechtes  dienlich  zu  sein.    Die  Thätigkeit 
dieses  Sinnes  wird  eine  große  Anzahl  von  Associationen  notwendig 
machen,  und  es  kann  uns  nicht  wundern,  wenn  zu  diesem  Zwecke  bei 
den  osmatischen  Tieren  ein  ganzer  Hirnlappen  angelegt  ist.   Dagegen  ist 
der  Geschmack  ein  Sinneswerkzeug,  welches  an  den  Nahrungscanal  ge- 
bunden ist,  welches  die  Nahrung  erst  untersucht,  nachdem  dieselbe  in 
die  Mundhöhle  aufgenommen  wurde,  das  demzufolge  auch  nicht  für 
Wahrnehmungen  aus  der  Entfernung  eingerichtet  ist.    Doch  beide,  so- 
wohl Geruch  als  Geschmack,  sind,  wie  wir  bereits  in  dem  Abschnitte 
über  das  gustatorische  Riechen  hervorgehoben  haben,  Sinne  für  den 
Chemismus  der  Nahrungsstoffe. 

Ganz  anders  verhält  es  sich,  wenn  man  die  wirbellosen  Tiere  be- 
trachtet. In  dieser  Hinsicht  wurde  gerade  in  der  letzten  Zeit  wichtiges 
Material  gesammelt. 

J.  Chat  in  hat  im  Jahre  1880  in  seinen  Vorträgen  über  die  Sinnes- 
werkzeuge in  den  Tierreihen  mit  großer  Sorgfalt  das  bislang  Bekannte 
auch  auf  unserem  Gebiete  zusammengestellt.  Dadurch  *)  wird  eine  Über- 
sicht geboten,  welche  uns  auf  vortreffliche  Weise  zur  Orientierung  dienen 
kann  Später  wurde  jede  der  großen  Tierklassen  Gegenstand  monogra- 
phischer Bearbeitungen,  so  dass  wir  gegenwärtig  über  dieselben  bereits 


Fischriechhärchen,  dann  wäre  sowohl  das  eine  wie  das  andere  anzunehmen;  da  dies 
jedoch  nicht  der  Fall  ist,  so  scheinen  obige  Hypothesen  sogar  a  prior,  unstatthaft 
Damit  ist,  wie  Nagel  sehr  treffend  bemerkt,  noch  keineswegs  ausgeschlossen  , 
bei  Füllung  der  Nasenhöhle  mit  Lösungen  von  Magnesmm-Sulfat  u^s.  w  Geruchs 
Wahrnehmungen  entstehen  können.  Im  Gegenteile,  ebenso  ^  '^I 
das  Auge  Lichtflimmern  hervorruft,  so  kann  Heizung  durch  mcb  adäquat  Lösun 
gen  erfolgen  (selbst  dann,  wenn  diese  in  isotonischen  Concentrin  an,— M 

werden).  ,     _    .    .  oun 

1)  J.  Chatin,  Les  organes  des  sens  dans  la  ser.e  animale.  Pa..s  1880. 
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Wichtiges  wissen,  besonders  über  die  Anatomie  der  Geruchsorgane 
sowie  auch  einigermaßen  über  die  Physiologie  derselben 

Die  niedrigst  stehenden  aller  Lebewesen,  welche  eine  Spur  von 
Smnesyermögen  für  chemische  Reize  zeigen,  sind  wohl  gewiss  die  Me- 
dusen, die  Schirmquallen.    Nagel')  hat  sehr  genaue  Experimente  dar- 
über angestellt.    Er  wählte  für  seine  Untersuchungen  in  Neapel  die 
Medusa  carmarma  testete.    Dieses  Tier  besteht  bekanntlich  aus  einem 
nnt  der  Convex.tät  nach  oben  gerichteten  abgerundeten  Schirm   an  des- 
sen unterer  Seite  die  Mundöffnung  zu  dem  centralen  sogenannten  Ma- 
gensfel  fuhrt  und  von  dessen  Rande  lange  Randtentakel  fadenförm  l 
herunter  hangen.     Diese  Randtentakel  zeigten  sich  bei  Berührung  ^ 
emem  Glasfaden  fast  unempfindlich,  nur  die  Nesselzellen  kommen  dab 
(ausschbeßbch  an  den  berührten  Stellen)  zur  Entladung.   Erst  durch  wie 
derholtes  Streichen  kann  ein  kraftiger  Reflex  ausgelöst  werden  Man 
darf  jedoch  nicht  folgern,  dass  diese  Tiere  an  anderen  Stellen  ihL  H.ut 
ebenso  unempfindlich  seien.    Im  Gegenteile  erfolgte  bei  Berühr  "  de 

Pipette  gegen  einen  solchen  atndmden  so  ert  '  ^  eMer  fei"en 
Verdichtung  des  Fanearme,  ZTT     ,  8    2UerSt  etae  örtliche 

stehend  in  dem  k  rkSwL         7  »Nation,  be- 

u  uem  Korkzieherformigen  Hinaufziehen  der  sechs  Fäd»n2l 
Eine  zweite  sehr  niedria  stehend«  t-   n  faden'). 
Iiohkeit  für  chemische  Rete    ,       k  , T,erklasse.  deren  EmpfSng- 

quaUen,  ^Z^ZT,      T  Stad  di°  «PPeu- 

"ntersuchuugstier  die"  dl  1 lljZtZ  H  """T  ^  A'° 
Jedoch  kein  umschriebenes  ^^^^J^T  "T"*' 
ganze  Integumen«  aber  schien  mehr  cde ZZ  fu  c^-T 

^CrdeX^i:^ 

Korallentieren  die  analoge  Function  SZ      *    "°finden  wir  bei  den 


<   Pfluger  s  Archiv.  Bd.  67.  s.  su. 

W.  Nagel,  Pflüger's  Archiv.  Bd.  64.  S  ,87 
8)  Nagel,  Pflüger's  Archiv .  i894.  HC.  ,7  s  «06 
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Reize  in  Thätigkeit  treten,  sich  nach  einwärts  beugen,  sobald  sie  berührt 
werden.  Dann  folgt  die  chemische  Untersuchung  des  berührten  Kör- 
pers. Giebt  dieser  Geschmacksstoffe  ab,  so  wird  er  nach  innen  gescho- 
ben durch  Zusammenwirkung  sämtlicher  Fangarme1).  Diese  Tentakel 
beschränken  jedoch  ihre  Wahrnehmungen  ausschließlich  auf  die  unmit- 
telbare Nachbarschaft.  Krebs-  oder  Fischfleisch  können  bis  auf  1  mm 
vorsichtig  genähert  werden,  ohne  dass  die  Tentakel  es  verspüren.  Fleisch- 
saft hingegen  versetzt  sie  in  Unruhe. 

Auch  bezüglich  der  chemischen  Sinnesorgane  der  Coelenteraten  wur- 
den wir  durch  Nagel's  schöne  Versuche  wenigstens  über  einige  Arten 
aufgeklärt,  und  endlich  besitzen  wir  über  die  Würmer  einige  Thatsachen 
durch  die  genauen  Studien,  welche  bereits  seitLeydig  über  die  becher- 
förmigen Sinneswerkzeuge  der  Hirudo  angestellt  wurden.  Weiter  als 
bis  zur  anatomischen  Kenntnis  derselben  hat  man  es  jedoch  noch  nicht 
gebracht. 

Glücklicherweise  verhält  es  sich  wieder  günstiger  bezüglich  der  Mollus- 
ken.   Besonders  über  die  Gastropoden  hat  eine  Anzahl  von  Untersuchun- 
gen Aufklärung  gebracht.    Bereits  Moquin-Tandon  berichtete  1855, 
dass  die  Landschnecken  riechen  können  und  diese  Fähigkeit  verlieren, 
wenn  man  ihre  Fühler  abschneidet.  Diese  Thatsache  wurde  zu  wiederholten 
malen  bestätigt,  und  sowohl  die  histologischen  Eigentümlichkeiten,  welche 
dieses  merkwürdige  Riechorgan  bietet,  als  auch  die  Einzelheiten  der 
Versuche  wurden  ausführlich  erforscht  «).  Dagegen  wurde  bei  der  höchsten 
Klasse  der  Cephalopoden  das  Riechorgan  nur  anatomisch  erforscht.  Vogt 
und  Yung  beschreiben  es  als  ein  kleines  »Nervenknötchen«,  aus  wel- 
chem eine  feine  Nervenfaser  entspringt,  welche  sich  in  einem  hinter 
dem  Auge  befindlichen  Grübchen  verzweigt.    Dieses  Grübchen  ist  eine 
Einstülpung  des  Integuments  und  besitzt  eine  schlitzförmige  Öffnung 
Die  Innenwand  ist  mit  großen  cylindrischen  Flimmerzellen  ausgekleidet 
zwischen  welchen  großkernige  Sinneszellen  eingebettet  sind,  die  nach 
der  Höhlung  zu  ein  Stäbchen  tragen  und  mit  dem  anderen  Ende  mit 
dem  Nerven  in  Verbindung  treten.    Die  Autoren  folgten  in  dieser  Be- 
schreibung jener  Zarnow's,  welcher  1869  die  erwähnten  Zellen  a 
Riechzellen  aufgefasst  hat.  Einen  analogen  Bau 

Tunicaten,  bei  denen  an  der  Rückseite  an  der  Median  knie  ein  becher 
IZge.  Organ  sich  befindet,  dessen  Boden  mit  Haarze  len  versehen  ist 
Genauer    als    über   das   Geruchsorgan   der   Mo  usken   s nd > 
über  jenes  der  Crustaceen  orientiert.    Konrad  May  ')  stellte  m  Hen 
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sen's  Laboratorium  in  Kiel  eine  eingehende  schöne  Untersuchung  dar- 
über an. 

Die  verschiedenen  Formen,  in  welchen  die  Antennulae  der  Krebse 
und  Krabben  mit  Riechhärchen  ausgestattet  sind,  wurden  aufs  neue 
genau  untersucht.    Auch  deren  Zusammenhang  mit  dem  Nervensystem 
konnte   mit  Hülfe   von  Ehrlich's  Methylenblaufärbung  nachgewiesen 
werden.    Zu  diesem  Zwecke  werden  einige  Tröpfchen  einer  concen- 
tnerten  wässerigen  Lösung  von  Methylenblau  mittels  einer  Pravaz- 
schen  Spritze  in  das  Herz  eines  lebendigen  Tieres  eingeführt  Nach- 
dem der  Farbstoff  durch  die  Circulation  sich  verbreitet  und  in  die  Ge- 
webe  übergegangen,   differenzierten  sich  schließlich  die  Nervenfasern 
und  es  gelang  May,  letztere  bis  zu  den  Riechhaaren  zu  verfolgen  Allein 
wichtiger  als  alles  dieses,  wichtiger  als  die  Entdeckung  einer  dazwischen 
gelagerten  sogenannten  Ganglienzelle,   als  jene  auch  der  Spaltung  in 
F.bnllen  aus  welcher  eine  Wiedervereinigung  dieser  Fibrillen  stattfinden 
soll    sind  die  merkwürdigen  Ergebnisse,   welche  an  den  feinen  Riech- 
baren v0n  Myses  festgestellt  wurden.  Dies*e  Riechhärchen  besitzen  eine 
Ch.tmhul le  und  emen  flüssigen  Inhalt,  welcher  nach  dem  Tode  gerinnt 
Eine  viel  stärkere  Gerinnung  wird  jedoch  durch  Riechstoffe  zu  Stande 
fndeTe  R'T  t  ^  Schwefel— rstoffgas  und  durch  Carbolsäure 

aus ^ieS       '  7  LeUCht8aS         M°SChUS<  keiDen 

aus    vielleich  ,  wie  May  meint,   weil  sie  in  Wasser  zu  weni,  löslich 

Ltel  w  e°de°  ,S   f6  *  Ara™»,  lösen  solche  Ge 

nnnsel  wieder  auf.  Kann  es  wundern,  dass  diese  in  den  Riechhärchen 
im  Zusammenhange  mit  den  Nervenfibrillen   befindliche  ,WeZ5^ 

i^t^mJ:1^ berechti8t  und  * 

cnamsmus  des  Riechens  bei  diesen  Wassertieren  in  Aussicht  stellt?  Die 
•m  Seewasser  aufgelösten  Riechgase,  von  welchen  das  Sohl  *  Sse 

^^^rtt^Ti weiche  ais  Reiz 

chen  aiipi,  j _ _  A  8,  8  w,m*  über  weitere  Speculationen,  bei  wel- 
Diffusion  der  S  a /„' T t   7    ,  ZU  Welcher  uns  di* 

•)  a.  a.  0.  S.  31. 

Setzung  i„  wVber\n'Bmüotheke  Mi  der  ni<^™  Tiere.  Deutsche  über- 
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gute  und  anregend  geschriebene  Übersicht  über  die  Untersuchungen 
Hauser's,  Graber's,  Forel's  und  Plateau's,  und  vor  einigen  Wo- 
chen erschien  sogar  eine  umfangreiche  Monographie  von  der  Hand  W.  A. 
Na  gel 's1),  in  welcher  alle  früheren  Untersuchungen  auf  diesem  Gebiete 
kritisch  geprüft  und  vervollständigt  werden.  Ich  konnte  hier  nur  einen 
Teil  davon  benutzen,  da  bis  zum  Augenblicke  des  Abschlusses  dieses 
Abschnittes  nur  der  erste  Teil  veröffentlicht  war. 

Bezüglich  der  Methode  der  Untersuchung  macht  Nagel  darauf  auf- 
merksam ,  dass  es  nicht  genüge ,  durch  einen  oder  den  anderen  chemi- 
schen Stoff  eine  Reaction  an  den  Versuchstieren  hervorzurufen,  um  daraus 
zur  Folgerung  berechtigt  zu  sein,  dass  das  Tier  ein  Geruchs-  oder  Ge- 
schmacksvermögen besitze.  Erzeugen  doch  Ammoniak-  oder  Osmium- 
dämpfe, welche  mit  der  Bindehaut  in  Berührung  kommen,  auch  eine 
Reaction,  und  doch  riecht  die  Conjunctiva  nicht.  Von  einem  speciellen 
chemischen  Sinnesorgane  werden  wir  deshalb  nebst  der  Reaction  auch 
ein  Unterscheidungsvermögen  fordern  müssen.  Wir  werden  dieses  Un- 
terscheidungsvermögen bei  den  niederen  Tieren  wohl  nicht  weiter  ana- 
lysieren können,  als  bis  zum  einfachen  Gegensatze  zwischen  angenehm 
und  unangenehm.  Im  ersteren  Falle  werden  wir  eine  »Anziehungsreac- 
tion«,  im  anderen  eine  »Abstoßungsreaction«  erhalten. 

Nun  dient,  sagt  Nagel,  das  chemische  Sinnesorgan  im  Allgemeinen 
für  drei  Zwecke: 

a)  die  Unterscheidung  der  Nahrungsmittel; 

b)  die  Unterscheidung  der  Artgenossen,  des  Geschlechtes  und  der 

Feinde ; 

c)  die  Entdeckung  der  Verunreinigungen  der  Medien,  besonders  bei 

Wassertieren. 

In  den  meisten  Fällen  dürfte  a  der  experimentellen  Beantwortung 
zugänglich  sein,  vor  allem,  wenn  man  die  Lebensweise  des  Tieres  genau 
erforscht  und  namentlich  seine  gewöhnliche  Nahrung  kennen  lernt.  Am 
besten  und  sichersten  wird  man  also  sein  Ziel  erreichen,  wenn  man  ver- 
sucht, »Anziehungsreactionen«  zu  finden.  Durchaus  verwerflich  jedoch 
sind  die  »Abstoßungsreactionem.  nicht.  Doch  sollte  man  nicht  übersehen, 
dass  nur  rasch  (innerhalb  5-10  Secunden)  auftretende  Reactionen 
Werte  besitzen,  und  weiter,  dass  die  Geruchs-  oder  Geschmacksstoffe  m 
so  großen  Verdünnungen  angewendet  werden  müssen,  dass  von  Schmerz- 
wahrnehmungen schwerlich  die  Rede  sein  kann.  Unter  der  letzten  Be- 
dingung sind  die  ätherischen  Öle  keineswegs  verwerflich,  obwohl  man 


1)  W  A  Nagel,  Vergleichende  physiologische  und  anatomische  Untersuchungen 
über  ^Geruchs-  u'nd  Geschmackssinn  und  ihre  Organe  ■  L.»«^« 

■  u  ii  i  e     Ri<   i>  •/    nur  die  erste  Hiiliie  cisuiiono".; 

und  Chun,  Bibliotheca  zoologica.  HctHS.  <Bis  jtizi  nui  ans  eis 
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in  vielen  Fällen  einem  Extract  eines  gewöhnlichen  Nahrun gsstoffes  den 
Vorzug  wird  geben  müssen,  mit  welchem  Extract  man  z.  B.  Fließpapier 
tränken  kann. 

Eingehende  Untersuchungen  berichtet  der  bislang  veröffentlichte  Teil 
der  oberwähnten  Abhandlung  nur  über  einen  Wasserkäfer,  den  Dytiscus 
marginalis,  als  einen  Prototyp  der  Insecten.   Es  ist  ein  Raubtier,  welches 
in  der  Wahl  seiner  Nahrung  sich  »entschieden  durch  den  Geschmack« 
bestimmen  lässt.    Diese  Käfer  fressen  z.  B.  begierig  Fromage  de  Brie. 
Hat  dieses  Futter  längere  Zeit  im  Wasser  gelegen,  so  sind  die  charak- 
teristischen Extractivstoffe  größtenteils  entfernt  und  spüren  diese  Tiere 
den  Käse  kaum.    Auf  größeren  Entfernungen  als  1  cm  gewahren  sie 
dann  auch  nicht  lebendige  Beutetiere  oder  frisch  ins  Wasser  geworfenes 
Fleisch,  offenbar  weil  die  Verbreitung  der  löslichen  Riechstoffe  nur  sehr 
langsam  vor  sich  geht.    Es  sind  die  anderen  Sinneswerkzeuge,  vorzüg- 
lich das  Tastorgan,  welches  die  Käfer  ihre  Beute  finden  lässt,  während 
das  chemische  Sinnesorgan  nur  dazu  dient,  um  zu  beurteilen,   ob  der 
ergriffene  Gegenstand  zur  Nahrung  geeignet  sei  oder  nicht.  Fließpapier 
wird  sehr  schnell  losgelassen,  wenn  es  mit  K  %  Essigsäure1),  Chloral 
und  Chinin  (4,25#)  oder  Strychnin  (0,66 %)  getränkt  ist.  Dagegen  wird 
es  mit  großer  Begierde  benagt,  wenn  es  Zucker,  Fleischsaft  oder  Lie- 
big's  Fleischextract  enthält.    Es  ist  daher  kein  Zweifel,  dass  die  Käfer 
ein  äußerliches  chemisches  Sinnesorgan  besitzen.    Dieses  erhält  sich, 
selbst  wenn  die  Fühler  abgeschnitten  werden,  und  verschwindet  nach 
Entfernung  der  Taster  so  gut  wie  völlig.    Dann  erhält  sich  nur  das 
innerliche  chemische  Sinnesorgan,  dessen  Sitz  die  Gaumenplatte  ist.  Na- 
gel hält  den  sogenannten  »hohlen  Grubenkegel«  für  den  örtlichen  Sitz 
des  äußerlichen  chemischen  Sinnesorganes.    Alles  Übrige  an  den  Füh- 
lern ist  Tastorgan.    Anschließend  an  dieses  als  Beispiel  angeführte  Tier 
teilt  Nagel  noch  einige  kürzere  Bemerkungen  über  die  Landkäfer  mit. 
Er  kommt  zu  der  Schlussfolgerung,  »dass  bei  allen  mit  feinerem  Ge- 
ruchssinn begabten  Käfern  und  überhaupt  Insecten  der  Sitz  des  diesem 
Smne  dienenden  Organes  die  Fühler  sind,  dass  aber  zweifellos  einzel- 
nen Insectenfamilien,  speciell  auch  einzelnen  Käfern,  das  Riechvermöeen 
der  Taster  nicht  fehle.« 

Die  reichhaltige  Literatur  über  diesen  Gegenstand  wird  zugleich  kri- 
tisch behandelt. 

Das  Ergebnis,  zu  welchem  wir  gelangen,  wenn  wir  alles  bislang 
über  die  R.echorgane  Bekannte  in  Erwägung  ziehen,  ist  meines  Erach- 
ton^emfach  dies,  dass  bei  den  wirbellosen  Tieren  sicherlich  vielfältig 

*J]tX^-J?*T  TV11  6iner  "  a"sehnliche"  Concentration  untersucht  zu 
sein.    Sie  übertrifft  vielmals  die  menschliche  Reizschwelle. 
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ein  sogenanntes  chemisches  Sinnesorgan  sich  vorfindet,  dass  aber  von 
einem  Sinneswerkzeuge ,  welches  eine  vollkommene  Analogie  mit  dem 
Geruchsorgane  bietet,  nicht  die  Rede  sein  kann.  Nicht  etwa,  dass  die 
verschiedenen  chemischen  Sinnesorgane  der  wirbellosen  Tiere  keine  ge- 
meinschaftlichen Eigenschaften  mit  unserem  Geruchsorgane  böten;  im 
Gegenteile  Wahrnehmung  in  Entfernung,  sowie  Beurteilung  der  Nahrung, 
ehe  sie  in  die  Mundhöhle  aufgenommen  wird,  kommt  gleichfalls  bei  die- 
sen Wesen  vielfaqh  vor.  Auch  ist  es  nicht  ein  etwaiger  Unterschied  in 
der  Art  und  Weise  des  Functionierens,  welcher  diese  unsere  Folgerung 
begründet.  Wir  wissen  über  den  inneren  Mechanismus  der  chemischen 
Sinnesorgane,  sowohl  der  wirbellosen  Tiere  als  der  Wirbeltiere,  so 
viel  wie  nichts.  Es  dürfte  wohl  sein,  dass  alle  diese  verschiedenen 
Organe,  seien  sie  nun  in  Aushöhlungen  oder  an  den  Fühlern  gelegen, 
sämtlich  durch  die  Einwirkung  der  chemischen  Reize  auf  das  Protoplasma 
des  Endorganes  angeregt  werden,  in  der  Weise,  wie  May  bei  den  Krab- 
ben es  sich  vorstellt.  Doch  selbst  wenn  eine  solche  Übereinstimmung  in 
der  feineren  Functionierung  nicht  eine  unbewiesene  Hypothese  wäre,  wenn 
auch  vielleicht  einmal  sich  herausstellen  sollte,  dass  alle  diese  chemi- 
schen Sinnesorgane,  so  verschieden  deren  anatomische  Lagerung,  deren 
embryologischer  Ursprung  und  deren  histologischer  Bau  auch  sei,  son- 
derbar genug  in  den  Eigenschaften  des  Protoplasmas  ihrer  Sinneszellen 
Identität  zeigten,  dennoch  würden  es  keine  Riechorgane  in  unserer  Deu- 
tung des  Wortes  sein.  Der  Sprachgebrauch  bezeichnet  damit  ein  Sin- 
neswerkzeug, welches  für  die  Mehrzahl  der  höheren  Tiere  das  Haupt- 
sinnesorgan ist.  In  Übereinstimmung  damit  geht  jener  Teil  der  Hirnrinde, 
mit  welchem  es  koalisiert  ist,  Verbindungen  mit  beinahe  allen  übrigen 
Stellen  des  Centraiorgans  ein. 

Auch  ist  der  Bau  des  Riechcentrums  selbst  ungemein  compliciert. 
In  der  That  haben  Golgi,  Ramo  n  y  C aj  al  und  ihre  Nachfolger  eine 
sehr  verwickelte  Structur  desselben  nachgewiesen.  Ein  hoch  differen- 
ziertes Sinneswerkzeug  also,  dessen  Schärfe  und  Feinheit  wir  in  die- 
sem Werke  bewunderten,  welches  vermutlich  mit  mehr  Qualitäten  als 
der  Schallsinn,  der  Temperatursinn  oder  der  Gesichtssinn  ausgestattet 
ist,  welches  auch  anatomisch  mit  einer  ausgebreitet  entfalteten  Sinnes- 
schleimhaut ausgestattet  und  im  Centralnervenorgane  mit  einem  umfang- 
reichen Apparat'  versehen  ist.  Bei  den  Wirbeltieren  behauptet  nur  der 
Gesichtssinn  damit  gleichen  Rang.  Im  Gegensatze  zu  diesem  hoch  diffe- 
renzierten Sinneswerkzeuge  besitzen  die  Wirbeltiere  ein  so  primitives 
Geschmacksorgan,  dem  auch  im  Centraiorgan  ein  so  bescheidenes  Plätz- 
chen angewiesen  ist,  dass  man  bislang  noch  nicht  im  Stande  gewesen, 
es  zu  entdecken.  Vergleichbar  mit  dem  Geruchssinn  ist  es  weder  wegen 
eines  einheitlichen  Endorganes  (denn  die  Geschmackswärzchen  und  die 
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Schmeckbecher  sind  über  verschiedene  Teile  des  Einganges  zum  Ver- 
dauungscanal:    Zunge,    Gaumen,    Epiglottis,    zerstreut],    noch  wegen 
eines  besonderen  Gehirnnerven  (der  Glossopharyngeus  und  der  Trigemi- 
nus  streiten  um  den  Vorrang).    Ebensowenig  findet  man  für  den  Ge- 
schmack ein  weit  und  breit  Einfluss  übendes  Centrum.    Wie  will  man 
bei  den  Wirbeltieren  auch  nur  einigermaßen  Geruch  und  Geschmack  in 
gleiche  Reihe  stellen,  abgesehen  natürlich   von  äußerlichen  Verwandt- 
schaften, welche  wir  im  früheren  Abschnitte  über  das  gustatorische  Rie- 
chen besprachen?   Nur  ein  Zug  ist  ihnen  gemeinschaftlich.    Man  sagt, 
Geruch  und  Geschmack  seien  stark  affective  Sinne,  womit  man  andeuten 
will,  dass  bei  dem  Bewusstwerden  dieser  Empfindungen  das  sie  beglei- 
tende Gefühl  von  Lust  und  Unlust  sehr  in  den  Vordergrund  trete  Doch 
aus  welcher  Ursache  geschieht  dies?  Weil  die  zum  Bewusstsein  geweck- 
ten Vorstellungen  nicht  die  Klarheit  und  Begrenztheit  besitzen,  welche 
den  durch  den  Gesichts-  und  Tastsinn  hervorgerufenen  Vorstellungen 
eigentümlich  sind.    Wundt  weist  in  seiner  physiologischen  Psychologie 
darauf  hm,  dass,  wenn  die  Klarheit  sehr  vollkommen  ist,   von  Affect 
kaum  die  Rede  sein  kann.    Umgekehrt  ist  es  sehr  begreiflich,  dass  bei 
einem  Sinnesorgane,  welches  nur  unbestimmte,  nebelhafte  Vorstellungen 
hervorzurufen  vermag,  der  begleitende  Affect  sehr  stark  ausgeprägt  sein 
wird     Sich  beim  logischen  Denken  ausschließlich  der  Geruchs-  oder 

Geschmacksvorstellungen  zu  bedienen,  wäre  fast  unmöglich.  Denn  die 
Ordn       d     Ideen  n.cht  nach  ßaum)  gonderQ        Qach      »  d  e 

in      rl  f  fmlT CoQtrastwir^gen  und  Verwandtschaften,  welche 

üb  V  d     h      l  ^  ^  "  W6lcher  das  Bewusstsein'  gegen- 

über den  besonderen  »Empfindungen«  sich  verhält,  von  Bedeutung  sind 
aber  mcht  iteren  IdommodAUoBm  ^  gebt  ^ 

stens  nicht  benn  Menschen.    Und  gerade  bei  diesem  gflt  es    dasT  wo 
eme  klare  Vorstellung  fehlt,  der  Affect  das  einzig  Möglhe  ist.  ' 

ist  d  her  "  Charakt6r        GerUChs"  ™*  ^Geschmackssinnes 

enung  des  Geruches  und  des  Geschmackes  und  die  Vereinig  beider 
g^onAagel  so  energisch  verteidigt,  kann  vielleicht  für  die  niederen 

Zeichen  für  vollständig  r  '    V6nn  816  nicht  wie  die  der  Sprache  als 

das  eigentlich:'^  fan wl  1^ °  T'  f^T™*  *«■»,  ^esle 
Musik  von   einem   ungern  staI"   !t&T\       "  Ubereinsti<™ung  hiermit  die 
nach  der  Intensität    nach  der  S    f  Rei"e  Sehallvorstellungen 

—-den,  folgen  eXJl^^ Ze  ZT  ^  1°°^  <"  G~* 
Sndet.  "ythm^ch,  ohne  dass  eme  Ordnung  im  Raume  staU. 
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Anhang  I. 


Tiere  gerechtfertigt  sein,   deren  chemische   Sinneswerkzeuge  sicherlich 
weder  homolog  noch  analog  mit  dem  Geruchs-  oder  Geschmackssinnes- 
organe der  Wirbeltiere  sind;  sobald  man  das  Gebiet  der  letzteren  betritt, 
wird  man  ihn  jedoch  aufgeben  müssen.    Sowohl  Geruch  als  Geschmack 
sind  von  jeher  scharf  definierte  Sinne  von  verschiedenem  anatomischen 
Bau  und  verschiedener  Localisation.    Man  findet  sie  in  der  ganzen  Wir- 
beltierreihe zurück,  stets  mit  ihren  anatomischen  und  histologischen  Eigen- 
schaften ausgerüstet.    Dass  das  peripherische  Endorgan  nun  in  einem 
Falle  in  der  Luft,  im  andern  im  Wasser  functionieren  muss,  ist  für  das 
Festhalten  der  Homologie  kein  Hindernis.   Die  wenigen  Forscher,  welche 
im  Laufe  der  Zeiten  den  Fischen  den  Geruch  abgesprochen  und  die  in 
den  Nasentaschen  vor  sich  gehenden  Verrichtungen  einfach  »Geschmack« 
genannt  haben,  weil  es  sich  um  das  Riechen  im  Wasser  handelte,  haben 
es  ohne  Zweifel  von  einem  unrichtigen  Standpunkte  aufgefasst.  Findet 
sich  doch  stets  bei  den  Fischen  ein  sogar  sehr  entwickelter  Bulbus 
olfactorius  vor,  von  welchem  der  Riechnerv  nach  vorne  abgeht  und  im 
Sinnesepithel  der  Nasentaschen  endigt,  gerade  wie  es  der  Olfactorius  der 
höheren  Wirbeltiere  im  Epithel  der  Regio  olfactoria  thut.    Dass  die  Ho- 
mologie nicht  weiter  verfolgt  werden  kann,   ist  nur  dem  Umstände 
zuzuschreiben,  dass  das  corticale  Projectionsgebiet,  das  Ammonshorn, 
bei  den  Fischen  fehlt,  aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  sie  überhaupt 
keine  Hirnrinde  haben.    Es  mangelt  ihnen  nach  Edinger  jede  Spur 
des  Organes,  in  welchem  die  höheren  psychischen  Functionen  sich  ab- 
spielen.   Aber  insofern  eine  Vergleichung  möglich  ist,  bleibt  die  Ho- 
mologie unbeeinträchtigt:  Riechhärchen,  Riechzellen,  Fila  olfactoria,  Glo- 
meruli,  Mitralzellen  sind  alle  vorhanden,  von  einer  Ubereinstimmung  mit 
dem  Geschmacksorgane  hingegen  ist  keine  Spur.    Es  wäre  vollkommen 
willkürlich,  behaupten  zu  wollen,  dass  die  Nasentaschen  der  Fische  nicht 
riechen,  sondern  schmecken. 

•Chemisches  Sinnesorgan«  sei  eise  ein  bei  niederen  T.eren  sehr  brauch- 
barer Sammelbegriff  von  sehr  von  einander  abwesenden Sumeswerk- 
„Zo    welche  die  Tiere  von  verschiedenen  Typen  über  d,e  cheunsche 
;rmenseMng  der  Nahrung  aufklaren.    B«i  den  Wirken  vor 
dränge  er  nicht  die  scharfen  Erfahrungsvorstellungen 
Wissenschaft  bereits  über  das  Riechorgan  erworben  hat    Anstatt  Klar 
Te  Türde  die  Einführung  des  neuen  Terminus  ™  * 

weil  Übereinstimmungen  ^ZZ  In— uge 

,ur  Erkenntnis  der  Nahrung  dienen    kann  sch wer h *  sfbe  fsefa 
denn  auf  diese  Weise  beurteilt,  würde  d,e  Nase  des  Hundes   der  s 
Nahrung  hauptsächlich  durah  den  Geruch  aufspurt,  und  das  Auge 


Der  chemische  Sinn  der  niederen  Tiere. 
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Geiers,  welcher  zu  diesem  Zwecke  ausschließlich  das  Gesicht  gebraucht, 
mit  gleicher  Berechtigung  in  dergleichen  Verbindung  gebracht  werden 
können. 

Wir  erkennen  die  Nahrung: 

1)  durch  den  Geruch, 

2)  mittels  des  Tastsinnes  der  Nasenschleimhaut, 

3)  durch  den  Geschmackssinn,  und 

4)  mittels  des  Tastsinnes  der  Mundhöhle. 

Die  chemische  Zusammensetzung  derselben  wird  durch  diese  vier 
Sinnesorgane  gemeinschaftlich  vermittelt.  Von  diesen  leistet  der  Geruch 
wohl  gewiss  die  wichtigsten  Dienste,  aber  das  mehr  oder  weniger  Rei- 
zende des  Verdampfungsproductes,  die  Geschmacksqualitäten  der  auf- 
gelösten Bestandteile,  die  Gefühlswahrnehmung  im  Munde,  machen  sich 
bei  einigen  Nahrungsmitteln  sehr  deutlich  geltend  und  tragen  zur  Be- 
stimmtheit des  Urteils  sehr  wesentlich  bei.  Sollte  man  nun  diese  vier 
Sinnesvermögen  vereinigt  als  chemischen  Sinn  beschreiben?  Was  durch 
uralte  Analyse  erobert  wurde,  würde  durch  eine  solche  Synthese  ver- 
loren gehen. 


Anhang  IL 

Die  klinisch-neurologische  Geruchsmessung. 


Obgleich  das  Thema  eigentlich  nicht  in  eine  Physiologie  des  Geruches 
hineingehört,  erscheint  es  doch  aus  praktischen  Gründen  wichtig,  hier, 
wenigstens  ganz  schernatisch ,  etwas  über  die  klinische  Geruchsmessung 
mitzuteilen.  Dabei  wollen  wir  vorzugsweise  die  Bedürfnisse  der  neuro- 
logischen Kliniken  berücksichtigen. 

Die  Geruchsuntersuchung  soll  sowohl  quantitativ  als  qualitativ  statt- 
finden. Am  besten  kommt  man  zum  Ziel,  wenn  man  beides  gleichzeitig 
anstrebt,  indem  man  aus  jeder  unserer  neun  Geruchsklassen  einen  pas- 
senden Olfactometer  wählt.  Bei  einer  ausgedehnten  Untersuchungsreihe, 
welche  ich  zusammen  mit  Dr.  C.  Reuter  anstellte,  bin  ich  bei  folgen- 
den Riechstoffen  stehen  geblieben: 


Feste  Riechstoffe. 
Gelbes  Wachs 

Anissamen 

Benzoes 

Sumbul 

Asa  foetida  1:10 
Geteerter  Cylinder 
Hammeltalg 
Opium 
Scatolholz 


Geruchsklasse. 

I.  Aetherei 

II.  Aromatici 
[II.  Fragrantes 
IV.  Ambrosiaci 

V.  Alliacei 

VI.  Empyreumatici 

VII.  Hircini 

VIII.  Tetri 
IX.  Nauseosi 


Lösungen. 

Essigsaures  Isoamyl 
(Birnäther) 


Vanillin 

Trinitrobutyltoluol 
Allylsulfid 
Pyridin 
Valeriansäure 


Scatol. 


Die  riechenden  Principien  unserer  festen  Riechstoffe  geboren  zu  den 
Parfüms  im  Sinne  Passy's,  d.  h.  sie  haben  «»«77^^ 
kraft  und  eine  geringe  Flüchtigkeit.  Der  voll. «  ^ Eobane 
Cylinder  von  10  cm  Länge  entspricht  einem  bestimmten  Olfacüenwert, 
welcher  in  folgender  Tabelle  angegeben  ist: 
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10 

cm  - 

50 

10 

:  - 

12000 

III.  Benzoes  

10 

= 

50 

IV.  Radix  Sumbul .... 

.  10 

— 

1250 

V.  Asa  foetida  1:10  .  . 

10 

-  - 

600 

VI.  Geteerter  Cylinder  .  . 

.  10 

10000 

10 

3000 

VIII.  Opium  

10 

1250 

10 

6000 

(circa !) 


(circa) . 


Mit  Hülfe  der  Tabelle  lassen  sich  die  Ablesungen  leicht  zu  Olfactien 
umrechnen. 


Etwas  umständlicher  ist  es,  die  gleichen  Angaben  für  die  Lösungen 
zusammenzustellen,  weil  man  je  nach  dem  Grade  der  Anosmie ,  welche 
untersucht  wird,  verschiedene  Verdünnungen  benutzen  soll.  Für  schwache 
Goncentrationen  liegen  die  normalen  Schwellenwerte,  vollständige  Imbi- 
bierung  und  vollkommenen  Abschluss  vorausgesetzt,  bei  folgenden  Cy- 
linderlängen : 

I.  Essigsaures  Isoamyl  1  :  10000  =  0,7  cm 
II. 

III.  Vanillin  1  :  1000  =  0,4  i)  cm 

IV.  Trinitrobutyltoluol  1  :  5000000  =  0,4  cm 
V.  Allylsulfid  1  :  5000  =  0,3  cm 

VI.  Pyridin  1  :  2000  =  0,1  bis  0,2  cm 
VII.  Valeriansäure  1  :  10000  =  0,5  cm 
VIII. 

IX.  Scatol  1  :  100000  =  0,5  cm. 

Am  geeignetsten  beginnt  man  die  klinische  Untersuchung  mit  der 
Prüfung  an  festen  Riechstoffen.  Die  Resultate,  in  Olfactien  umgerechnet 
werden  dann  graphisch  dargestellt,  indem  man  die  gefundenen  Olfactien- 
werte  lur  jede  Geruchsklasse  als  Ordinate  in  ein  Coordinatensystem  ein- 
tragt Man  bekommt  auf  diese  Weise  schnell  eine  Übersicht  und  kann 
nachher  für  die  etwa  zweifelhaften  Stellen  mit  Lösungen  nachprüfen 
uazu  soll  man  langsam  verdampfende,  chemisch  reine  Körper  wählen 
da  es  nur  für  diese  möglich  ist,  ohne  große  Fehlerquellen  in  kurzer  Zeil 
zu  einer  Endbestimmung  zu  gelangen. 

Eine  auf  diese  Weise  auch  mit  den  Lösungen  durchgeführte  Unter- 
SUChUDS  bleibt  'edoch  noch  ein  ziemlich  umständliches  Verfahren  Die 

4)  0,3  für  die  Lösung  in  Glycerin. 
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Herstellung  der  Lösungen,  die  vollständige  Imprägnierung  der  Cylinder 
nimmt  eine  ziemlich  lange  Zeit  in  Anspruch.  Darum  haben  wir  eine 
Vereinfachung  angestrebt,  die  darin  besteht,  dass  man  den  olfactometri- 
schen  Cylinder  dauernd  mit  einem  Flüssigkeitsmantel  versieht.  Wie  fol- 
gende Abbildung  zeigt,  kann  dies  sehr  leicht  geschehen,  indem  man  den 


Fig.  27. 


Porzellancylinder  mit  einem  weiteren  Glasrohr  umgiebt,  in  der  Weise, 
dass  zwischen  porösem  Cylinder  und  Glasrohr  ein  genügender  Zwischen- 
raum bleibt.  Letzterer  wird  durch  genau  anschließende,  mit  Kork  be- 
deckte Metallplatten  geschlossen  und  durch  zu  diesem  Zwecke  ange- 
brachte Öffnungen  mittels  einer  feinen  Pipette  mit  einer  der  obengenann- 
ten Riechstofflösungen  gefüllt.  Nach  einiger  Zeit  wird  auch  der  poröse 
Cylinder  damit  imprägniert  sein,  verhältnismäßig  schnell,  wenn  man  die 
Fürsorge  getroffen  hat,  einen  bereits  imprägnierten  Cylinder  zum  Ein- 
schrauben zwischen  den  Metallplatten  zu  benutzen.  Dann  wird  der  Ap- 
parat unmittelbar  zum  Gebrauche  fertig  sein  und  wird  es  ble.ben  wenn 
man  öfters  (mindestens  jeden  zweiten  Tag)  den  Fl üssigke.tsmantel  durch 
einfaches  Ablassen  und  Wiederanfüllen  erneuert.  Das  erneute _  Füllen 
kann  sogar  fortfallen,  wenn  man  eine  Lösung  in  Glycenn  wählt,  weil 
der  Riechstoff  sich  darin  nicht  zersetzt. 
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Bei  dieser  Modifikation  des  Olfactometers  ist  es  nicht  unbedingt  nötig, 
sich  eines  Brettchens  als  Schirm  zu  bedienen,  weil  die  breiten  Metall- 
platten des  wohl  verschlossenen  Apparats  zum  Schutze  des  andern  Na- 
senlochs genügen.  Ferner  fällt  hier  auch  die  Schwierigkeit  weg,  dass 
man  die  Goncentration  der  Lösung  nicht  über  eine  gewisse  Grenze  stei- 

Fig.  28. 
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gern  kann.    Es  gelingt  ganz  gut  mit  Lasungen  zu  arbeiten,  welche  bei 

l    ^  e„  8„rgb  r°btMm  Cylinde''  100  WS  1000  Normal'olfaetieu  en  - 
enTe  Rill,  rt  fr   ?  ™  A"SS  durch  d™  Hä^  »nhnf- 

dem  perlet       1       t*  JUn'er'™ta"S  wird,  da  man  ja  mit 

reTeter  cTude   d    u  " uf  *  k°mmt    Ei°  s°  vorbe- 

reiteter Lylmde.  durfte  eigentlich  in  keiner  Nervenkliuik  fehlen  da  ,»,„ 

vermittels  desselben  imstande  ist,  innerhalb  weniger  MtaZlecru" 

Energie  vertreten  sind.  Aldehvdenergm  und  die  bircinische 

Zum  Schluss  sei  es  „„c  erlluW,  ,uf  „„^  ^  ^ 


304 


Anhang  II.   Die  klinisch-neurologische  Geruchsmessung. 


welche  von  in  Olfactometrie  ungeübten  Untersuchern  vielfach  gemacht 
werden.  In  erster  Linie  sei  daran  erinnert,  dass  die  Porzellancylinder 
nie  trocken  in  eine  Riechlösung  hinein  gelegt  werden  sollen,  weil  dann 
der  Steingeruch  des  Cylinders  einen  Teil  des  Duftes  coinpensiert.  Die 
Porzellancylinder  sollen  im  Gegenteil  stets  vorher  in  strömendem  oder 
öfters  erneuertem  Wasser  von  ihrem  Steingeruch  befreit  und  dann  un- 
mittelbar, ohne  sie  zu  trocknen,  nass  mit  dar  Riechlösung  imprägniert 
werden. 

Falls  man  befürchtet,  dass  sich  bei  länger  dauernder  Füllung  etwas 
von  dem  Riechstoff  in  dem  Porzellancylinder  condensiert,  genügt  es,  den 
ganzen  Apparat  ab  und  zu  in  eine  größere  Menge  Wasser  zu  legen, 
bevor  man  ihn  von  neuem  anfüllt.  Zweckmäßigerweise  wird  man  dann 
auch  das  Lumen  des  Cylinders  nachher  mit  Riechstofflösung  füllen,  die 
Enden  mit  Kork  verschließend,  damit  sich  derselbe  um  so  schneller  wie- 
der ganz  imbibiert. 

Dass  die  Innenfläche  des  olfactometrischen  Cylinders  nicht  der  Aus- 
trocknung ausgesetzt  sein  soll,  brauchen  wir  nicht  besonders  hervorzu- 
heben. Man  verschließe  nur  den  mit  Flüssigkeitsmantel  armierten  Cy- 
linder  entweder  mit  einem  Innenröhrchen  oder  mit  Korkstöpseln.  Während 
des  Versuchs  genügt  ersteres,  sonst  geben  wir  Korkverschluss  den 
Vorzug. 

Wohl  sei  hier  noch  einmal  betont,  dass  die  Endbestimmung  immer 
mit  aufs  neue  gereinigten,  bez.  mit  einem  anderen  sauberen,  dazu  bereit 
erhaltenen  Innenröhrchen  stattfinden  soll.  Nur  dann  ist  man  dieser  Für- 
sorge enthoben,  wenn  die  durch  Adhäsion  der  Innenwand  anhaftende 
Riechstoffmenge  unter  der  Reizschwelle  bleibt,  was  bei  hochgradig 
Anosmischen  häufig  der  Fall  sein  wird. 
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Absorption  durch  die  Luft 

254.  277. 
Absorptionsspectra  252. 
Absorptionsvermögen  252. 
Abstand  86. 

Abstoßung    innerhalb  der 

Scalen  277. 
Abstoßungsreaction  294. 
Acacia  Farnesiana  223.  234 

266. 

Acanthia  lectularia  231.  235. 
Acetaldehyd  218.  244. 
Aceton  218.  244. 
Acetylen  226. 

Acides  volatils  Lorry's  218. 
Acidum  Valerianum  106. 
Acorus  14. 
Acrolein  235.  246. 
Acrylsaures  Äthyl  244. 
Adhäsion  33.  102.  11  3  124 

125.  190. 
Äther  99.  146.  234.  267.  268 

283.  284. 
Äther  (Frucht-)  217.  233. 

—  (Oenanth-)  217. 

—  (Essig-)  35.  195. 

—  (-öle)  165. 

—  (pelargonsaurer)  217. 

—  (salicylsaurerMethyl-)  21 7. 

—  sulfuricus  31.  33. 
Aetherei  216.  300. 

Ätherische  Gerüche  216  233 
243. 

Äthern  (Gapryl-  und  Caprin- 
säure)  217. 

Atherschwingungen   d.  Ge- 
ruches 254. 
Äthyläther  196. 

—  (Buttersäure)  217.  244 

—  (Alkohol-)  242.  246. 

—  (Ameisensäure-)  243. 

—  (Acrylsäure-)  244. 

—  (Angelicasäure-)  24  4. 

—  (Brenzterebinsäure)  244. 

—  (Capronsäure-)  24  4. 


Äthyl  (Caprylsäure-)  244. 

—  (Crotonsäure-)  244. 

—  (Essigsäure-)  243. 

—  (Oenanthsäure-)  244. 

—  (Pelargonsäure-)  244. 

—  (Propionsäure-)  243. 

—  (Teracrylsäure-)  244. 

—  (Valeriansäure-)  244. 

—  (ündecylensäure-)  244. 

—  Mercaptan  8.  245. 

—  Senföle  245. 

—  Stibine  229. 
Affen  2. 

—  (Halb-)  5. 
Agger  nasi  4.  44. 
Akazie  266. 
Alaunlösungen  146. 
Albumin  21. 
Alcaline  Lorry's  225. 
Aldehyde  234.  244.  248.  269 

276. 

Aldehyd-Energie  303. 
Aldehydgruppe  248. 
Aldehyd-Keton-Energie  271 
Alkohol  84.  97.  98.  107  234 
269. 

Alkoholreihe  241. 

Alkohol-  (Ester  eines)  244. 

Alkohol-Phenolatomengrup- 
pen  251. 

Alkylsulfide  227.  234.  245. 
Alliacei  209.  225.  300. 
Alliaria  officinalis  225. 
Allium  moschatum  224. 

—  sativum  245. 

—  ursinum  245. 
Allylalkohol  246. 
Allyl-Brom-Energie  271. 
Allyl-cacodyl  225. 

Allylcacodylgerüche234.245 
261. 

Allylsenföle  234. 
Allylsulfide  234.  300.  301. 
Amanuensis  2a. 
Amber  224.  234.  266.  282. 
Amberartige  Gerüche  261. 

Amber-Moschusgerüche  (kl 

d.)  224.  234. 
Ambra  13.  224. 


Ambrosiaci  209.  224.  300. 
Ameisensäure  243.  246. 
Arnmomum  aromaticum  220. 
Ammoniak  46.  107.  171.  1  97. 
227.  268. 

—  (reines)  227. 

—  Atmosphäre  12. 
Ammoniacum-Guttapercha 

89.  90.  11  3.  11  4.  115. 
Ammoniaklösung  24.  28. 
Ammonshorn   (Sclerose  des) 

155. 

Amomum  Caedamomum  220. 
Amphibien  62. 
Amygdalarumamararuml  09. 
Amyläther  (isovaleriansaurer 

Iso-)  217. 
Amyläther  (essigsaure  Iso-) 

216. 

Amylaldehyd  244. 
Amylalkohol  218.  235.  242. 

—  (linksdrehender)  242. 
Anagyris  foetida  16.  233. 
Analogie  zw.  Riechkolben  u. 

Netzhaut  3. 
Ananas  233. 
Ananas-Geruch  217. 
Andropogon  Schoenanthus 

219. 
Anemonen  21. 
Anethol  220.  234.  245. 
Angelicasäure  234. 
Angraecum  fragrans  224. 
Anis  220. 
Anisaldehyd  245. 
Anisette  29. 
Anisgerüche  220. 

Anis-Lavendelgerüche  234 
Anisöl  32.  33.  257. 
Anissamen  21.  300.  301. 
Annäherung  der  Riechmole- 

kule  zu  den  Riechhärchen 

276. 

Anordnung  211. 

—  horizontal  277. 

—  primär  277. 

—  secundär  277. 

—  vertical  277. 
Anosmatisch  3. 


316 


Register. 


Anosmio  57.  137.  257.  260. 

—  (angeborene)  15  4. 

—  (Cocain-)  4  50.  4  53. 

—  (Erschöpfung-)  138. 

—  (essentielle)  4  54. 

—  (die  senilen  Formen)  4  56. 

—  (hysterische)  4  56. 

—  (nervöse  154.) 

—  (postdiphtheritische)  4  57. 

—  (respiratorische)  4  54. 

—  (Ermüdungs-)  264. 
Anziehungsreactionen  294. 
Antboxanthum  4  4.  224. 
Anthracen  246. 

Apfel  235. 
Apfelgeruch  24  7. 
Apfelsinenschalen  24.  219. 
Aqua  Lauro-cerasi  109. 
Arbeitshypothese  276. 
Archief  (Mil.  Geneesk.)  126. 
Arhinencephalie  4  55. 
Arnica  24.  234. 
Aroma  77. 
Aromatici  300. 
Aromatische   Gerüche  234. 
244. 

Aronsohn  (E.)  64.  65.  82.  4  46. 
4  66.  203.  226.  227.  256.267. 
280. 

—  Ermüdungsversuche  270. 
Arsen  249. 

Arsenverbindungen  225. 
Arsenwasserstoff  234. 
Artemisia  dracunculus  224. 
Asa  foedida  24.  4  4  7.  4  4  8.  1  97. 

234.  257.  268.  283.  300.  301. 
Asarum  europeum  232. 
Aschenbrandt  54. 
Askinson  282. 
Asperula  224. 
Aspirationsversuch  50. 
Assiette  mouillee  20. 
Association  210. 
Asymmetrie  d. Nasenskelettes 

137. 
Atem  260. 
Atemflecke  72.  163. 
Atemverteilung  (Reglemen- 

tirung)  102. 
Atemwege  (Abschließung  d. 

102. 

Atmen  (ruhiges)  67. 

—  (Einstellung  d.)  162. 

—  (reflectorisches  Anhalten 
d.)  232. 

Atmosphärische  Strömungen 
40. 

\tmung  67. 

—  (Dauer  jeder)  87. 

—  (Wächter)  10. 
Atmungskegel  72. 
Umungsstrom-Bahn  53.  57. 
Atomengruppe  251 . 


Atropin  21.  164. 
Audition  coloree  212. 
Ausatmung  78. 
Ausbreitungsbezirke  51. 

B. 

Bacille  ä  l'odeur  de  beurre 

rance  234. 
Bacillus  235. 
Baldrian  197. 
 öl  257. 

 säure  88.  1  06.  4  4  0. 

—  -wurzel  24. 
Balsamische  Gerüche  234. 
Bandstreifen  (verticale  und 

horizontale)  275. 

Baumwollenwatte  67. 

Beaunis  59.  494.  4  97.  24  8. 

Bedeutung  (functionelle)  8. 

BeklemmenderCharakter  232. 

Bell  (Charles)  44. 

Benennung  d.  versch.  Ge- 
rüche 208. 

Benoit  Gründel  (J.)  258. 

Benzaldehyd  4  7.  1  07.  4  1  0. 
224.  234.  245. 

Benzoe  1  18.  183.  234.  268. 
282.  300.  301. 

Benzoeharz  21.  89.  116.167. 
169.  259. 

Benzoesäure  250. 

Benzol  235.  246. 

Benzolring  247. 

Berard  4  54. 

Berberis  235. 

Bergamiol  24  9.  234. 

Bergamott  15.  18.  29.  267. 
283. 

Bergamott-Öl  32.  33.  195. 
Berlemont  (G.)  96. 
Bernard  (Claude)  154. 
Bernard  (L.)  263. 
Bernsteinsäure  21. 
Beroe  291. 
Bertholet  241. 
Bezirke  68. 
Bezold  (von)  129. 
Bidder  30.  41.  42.  58. 
Bienenwachs  217.  234.  244. 
Biologie  (Societe  de)  97. 
Birne  216.  233. 
Birnöl  243. 
Birnäther  300. 
Bisam  234. 
Bisamstrauch  224. 
Bisamduftendc  Käsepappel 
223. 

—  Kranichschnabel  224. 

—  Lauch  224. 

—  Platterbse  224. 
Bisdiäthylarsen  245. 
Bisdimethylarsen  245. 
Bittermandelöl  221. 


Blei  226. 
Bloch  54. 

Blumengeiüclie  234. 
Blutfülle  (Einfluss  der)  165. 
Bocksgeruch  229. 
Bornemann  221. 
Borneokampfer  218. 
Borneol  234. 
Bouquets  267.  280. 
Bowman'sche  Drüsen  66. 
Brandiger  Geruch  259.  261. 
Bratendüfte  225. 
Braune  43.  59.  60. 
Brechnuss  21. 
Brennende  Streichhölzchen 
257. 

Brenzcatechin  229.  235. 
Brenzliche  Gerüche  (Klasse 

der)  235. 
Bresgen  100.  143. 
Brom  11.  226.  228.  234. 
Bromäther  217. 
Bromdampf  79. 
Bromgerüche  234. 
Brot  (frisches)  233. 
—  (geröstetes)  228.  235. 
Brücke  80. 

Brunn  (A.  von)  6.  7.  48.  54. 
202. 

Brunstzeit  278. 

Buccola  194.  196. 

Buccofacialis  (vasomotori- 
sche Innervation  d.  Regio) 
161. 

Buffon  1. 

Bufo  pluvialis  226. 
Bulbus  2. 

Bulla  ethmoidalis  5. 
Bunsen  124. 

Buttersäure  175.  177.  246. 
274. 

Butvlaldehyd  244. 
Butylalkohol  (Normal)  242. 
Butylester  234. 

C. 

Cacaobutter  417.  118.  167. 
Cacodyl-Fischgerüche  234. 
Cacodylreihe  227. 
Cacodylverbindung  234. 
Cadaverin  230.  235. 
Cajeputöl  218.  224.  834. 
Cananga  odorata  222. 
Caprinsäure  177. 

—  Iso-Amyl.  244. 
Capronsäure  177.  229.  235. 

246. 

—  Iso-Amyl.  244. 
Caprylaldehyd  244. 
Capryl-Energie  27  t. 
Caprylgerüche  (Klasse  der) 

229. 
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3267. 


,235. 


4  22. 


DilTusions-Coefficienten  274 
275. 

—  ström  58. 

—  zeit  32.  33. 
Dihexylketon  244. 
Dillöl  234. 

Dimethylcreolin  24G. 
Dimethylketon  244. 
Dimethylsulfid  246. 
Dipropyläther  244. 

—  keton  244. 
Dipteryx  odorata  224. 
Dissociation  243. 
Donders  58. 

Donders  (Feestbundel)  85. 
Doppelfleck  73. 
Doppelriechmesser  4  69. 
Dracontium  232.  235. 
Dracunculus  crinitus  232. 
Dubois  (R.)  293. 
Düfte  (fötide)  4  82. 
Dynamische  Theorie  4  3. 
Dytiscus  marginalis  295. 


Caprylgeruch  229.  235.  246. 

264.  264.  278. 
Caprylsäure  4  77.  229.  274. 

—  Iso-Amyl.  244. 
Carbolsäure  4  97. 
Carbolspray  4  65. 
Carboxylgruppe  250. 
Carhylamine  24  8. 
Cardamomen  220. 
Carpenter  4.  4  3. 
Carvacrol  220.  234. 
Carvol  224.  234. 
Caryophyllus  4  4. 

—  aromaticus  24  9. 
Cascarilla  24. 
Gassiaöl  234. 
Castania  235. 

Cederholz  4  4.  4  4  6.  4  4  8.  4  63. 

467.  469.  234.  268.  283. 
Cerutti  4  54. 
Ceylon  Zimmtöl  4  65. 
Chamomillae  (Ol.)  234. 
Charakter  (rudimentärer)  8. 
Chatin  (J.)  290. 
Cheiranthus  Cheiri  222.  266. 

280. 

Chemismus  238. 
Chenopodium  vulvaria  229. 
Chiasma  3.  287. 
Chinon  234. 
Chlor  24  6.  234. 
Chlornatriumlösung  82. 
Chloroform  497.  247. 
Chlorphenol  44.  S4. 
Choanen  (Riechen   v.  d.  — 
aus)  9. 

Choanenrinne  78. 
Chromophoren  252. 
Citral  99.  24  9. 
Citrone  29.  266.  267.  283. 
Citronellon  219.  224. 
Citronenöl  466.  24  9.  267.  283. 
Citronen-Rosen-Gerüchc  234. 
Citronenschalen  24. 
Citrullus  Colocynthis  232. 
Citrus  4  3. 

—  Bergamia  4  4. 
Clasen  43.  59.  60. 
Cloquet  4  0.  4  4.  4  6.  30.  34. 

4  54.  223.   225.   226.  236. 
237.  259.  264. 
Cocain  257. 

Coca'fn-Anosmie    4  50.    4  53 
234. 

—  -Vergiftung  4  48. 
Coelenteraten  293. 
Cölnisches  Wasser  65.  283. 
Collier  (Mayo)  4  4  4.  4  45. 
Colombo  24. 
Coloquinthe  232. 

Cornpensationen  4  67.267.283 
284.  287. 


Compensation  d.  Geruch* 

—  s.  Versuche  206. 
Concha  media  4.  5. 

—  Santoriniana  5. 

—  superior  5. 
Contrastgerüche  260. 
Convallaria  232. 
Corianderöl  219. 
Coriandrol  234.  234. 
Coriandrum  sativum  234 
Corin  (J.)  9. 
Cornu  Ammonis  2. 
Correction  4  4  0. 

—  (Adhäsions-)  4  23. 

—  (Berechnung  der  -en) 

—  (Temperatur)  4  23. 
Cramer  (Dr.)  27.  49. 
Creolin  229.  235. 
Creosol  229.  246. 
Creosot  235. 
Crocus  222. 
Crotonsamen  24. 
Crustaceen  293. 
Cumarin  99.  203.  223.  234. 
Cumarsäure  224. 
Cuminol  245. 
Cyanverbindungen  228. 
Cyanwasserstoff  4  7.  224. 

—  säure  234. 
Cyclamen  223. 

Cylinder  (geteerter)  300.  304. 

—  (fester)  4  25. 

—  Flüssigkeitsmantel  302. 

—  (olfactometrischer)87.4  05. 

—  (poröser)  4  25. 

—  (Princip  d.  inein.  schie- 
'    benden)  4  04. 

D. 

Dampfdichtigkeit  4  08. 
Dampfschicht  4  24. 
Dastre  4  64  . 

Defecte  (partielle)  264. 

—  Reseda-Vanille-  264. 
Delphin  63.  236. 
Destouet  4  42. 
Diäthyläther  244. 
Diäthylamin  245. 
Diäthylketon  244. 
Diäthylsulfid  245. 
Dianthus  24  8.  220. 

—  caryophyllus    4  96.  266. 
280.  282. 

Dibbits  (H.  C.)  83.  84.  85.  96. 
Dibutylketon  244. 
Diffusion  34.  37.  64. 

—  durch  trockeneGlasröhren 
32. 

—  eine  additive  Eigenschaft 
275. 

—  iles  Riechgases  255. 

—  Geschwindigkeit  d.  Fetts 
274. 


Eaton  (Frank  B.)  77. 
Eau  de  Felsina  4  96. 
Echidna  hystrix  4  4  0. 
Ecker  289." 
Edinger  4.  298. 
Ehrlich  293. 
Eier  (faule)  227. 
Einatmen  78. 

Einheit  d.  Geruches  (geneti- 
sche) 26.  28. 

Einteilung  24  0.  24  4. 

Ekchondrosen  4  39.4  40.4  44. 

Ekelhafte  Gerüche  235.  264. 

Empyreumatici  odores  209. 
228.  300. 

Empyreumatische  Gerüche 
246.  300. 

Empyreumatische  Öle  228. 

Energie,  Aldehyd-Ketone  274 . 

—  Allyl-Brom-  274. 

—  Capryl-  274. 

—  Ekelhafte  274. 

—  Empyreumatische  274. 

—  Ester-  274  . 

—  hircinische  303. 

—  Kampfer-Terpen-  274. 

—  Moschus-  274. 

—  Schwefel-Brom-  258. 

—  Widerliche  271 . 

 Zonen  270.  274. 

Energie  (Ausfallen  eines  ver- 
einzelten) 285. 

Energien  d.  Geruches  (speci- 
fische)  255. 

Engolmann  (Th.  W.)  33. 

Erbrechen  erregende  Ge- 
stänke 232. 

Erholungspausen  204. 
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Erinnerungen  21 0. 
Erkrankungen  57. 
Ermüdung  180.  204. 
Ermüdungs-Anosmie  261. 

—  Curven  203. 

—  Versuche  22S. 

 Aronsohn's  270. 

Erodium  moschalum  224. 
Erwärmung  der  Luft  58. 
Eschricht  154. 
Essenzen  14. 

—  d'Oeillet  196. 

—  de  petit  grain  174. 
Essigäther  35.  195. 
Essigsäure  84,  85.  1  07.  110. 

171.  197.  246.  268.  284.  295. 
Essigsaures  Äthyl  243. 

—  Isoamyl  300.  301. 
Ester  217. 

Ester  Angelica  241 . 
Esteratomengruppe  247. 
Estragonöl  221. 
Esveld  (van)  49.  56. 
Eucalyptol  221.  234. 
Eucalyptus  globulus  221 . 257. 
Eucalyptusöl  221.  234. 
Eugenia  Pimenta  219. 
Eugenol  220.  234.  245. 
Excremente  224. 
Exner  (S.)  46. 
Exostosen  139.  140. 
Exposilionsdauer  (kürz.)  23. 

F. 

Facialparalyse  (einseitige)  71 . 
Fäces  235. 

Fäcalgeruch  233.  261. 
Falkenberg  1  54. 
Fangarme  293. 
Farbennamen  207. 
Fascia  dentata  2. 
Fatmer  154. 

Fauna  des  Mittelmeeres  223. 
Fechner  180. 

— 's  Methode  d.  eben  m.  Un- 
terschiede 159. 
Fehler  der  Hypothese  275. 
Feinheit  11.  130. 
Fenchelöl  221. 
Fette  21.  89. 

—  (ranziges)  235. 

—  säuren  21 . 

 reihe  176.  241. 

Feuchtigkeit  164. 

—  grad  163. 

Fick  44.  56.  58.  60.  62.  68. 
Fische  62.  289. 
Fische  (Nasentaschen  der) 
298. 

Fischer  11.  83.  84.  96.  98. 
102. 

Fischgerucli  229. 
Fixant  281.  282. 


Flairer  202. 

Flaschen    mit  Kalkstöpseln 
19. 

Flieder  (der)  222. 
Flimmerepithel  5. 
Flora  des  Miltelmeeres  223. 
Flores  dianthi  218. 

—  stapeliae  232. 
Flüssigkeitsmantel  -  Cylinder 

302. 

Flüsterstimme  129. 
Foeniculum  capillaceum  221 . 
Foetor  ex  ore  267.  283. 
Foetor  stercoralis  267.  283. 
Foetores  228. 
Folia  lauri  218. 

—  menthae  99. 
Forderungen  101-. 
Forel  294. 

Formaldehyd  21  8.  244. 
Fortpflanzung  39. 

—  geschwindigkeit  36.  37. 
Fourcroy  210. 

Fragantes  odores  209.  222. 
300. 

Franck  (Francois)  161.  162. 
Frank  83. 

Franke  (G.)  41.  46.  52.  55. 
145. 

Frankel  (B.)  4  6. 

Frölich  (R.)  30.  31.  64.  80. 

81.  83.  101.  147.  164.  181. 

211.  237.  240.  243.  256. 
Frölich's  Probefläschchen  80. 

82. 

Frontalsinus  4. 
Frosch  288. 
Fruchtäther  217.  233. 
Fruchtgerüche  21 5. 

G. 

Gad  und  Heymans  100. 
Gährungsprocess  5. 
Ganglion  spheno-palatinum 

s.  Meckelii  161. 
Gänsefuß  (stinkende)  219. 
Gase  177. 
Gastrale  214. 
Gauitheria  15.  217. 
Gehörschärfc  129. 
Geisblatt  266. 
Geraniol  219.  234.  245. 
Geranium  224. 

—  Essenz  29.  174. 

—  Robertianum  229.  235. 
Gerinnung  (Riechhärchen 

dort)  293. 
Germer  232. 
Geruch  Aas  233.  235. 

—  Allyl-Cacodyl  225. 

—  Ambcr  Moschus  224.  234. 

—  Ananas  217. 


Geruch  Anis  220. 

—  Anis-Lavendel  234. 

—  Apfel  217. 

—  aus  dem  Munde  165. 

—  Brom  234. 

—  Citronen-Rosen  234. 

—  eine  constitutive  Eigen- 
schaft 275. 

—  Goldlack  222. 

—  Jodoform  165. 

—  Käse  229. 

—  Moschus  264.  270. 

—  Reseda-Iris- Veilchen  259. 

—  Schimmel  233. 

—  Schweiß-Wanzen  231. 
270. 

—  und  Sexualität  263. 

—  und  Affect  2-15.  265. 

—  Diffusion  des  31. 

—  Intensität  des  174.  194. 

—  Namenbezeichnung  109. 

—  Psychologie  des  21 6. 

—  specifische  Energie  des 
255. 

Gerüche  amberartige  261. 

—  aromatische  218.  234.  244. 

—  ätherische  216.  243. 

—  balsamische  222. 

—  brenzliche  222.  235.  259. 
261. 

—  Cacodyl-Fisch  234. 

—  Capryl  229.  235.  246. 

—  citronenartige  208. 

—  Combinations  215. 

—  Contrast  260. 

—  disidealisierende  214. 

—  duftende  211. 

—  einfache  209. 

—  ekelhafte  261. 

—  Fäcal  233.  261. 

—  Fragante  22-2. 

—  Frucht  215. 

—  gewürzartige  234. 

—  idealisierende  214. 

—  intentificierende  215. 

—  Lavendel  220. 

—  lauchartige  234. 

—  lilienartige  234. 

—  Misch  165.  265.  266. 

—  Nahrungs  235.  263. 

—  narkotische  Lorry's  231. 

—  Resorptions  260. 

—  Schwefel-Brom  261. 

—  sexuelle  270. 

—  specereiartige  219. 

—  Vanille  234. 

—  Veilchen  259. 

—  Wettstreit  der  267. 

—  widerliche  261. 
Geruchsbahn  56. 
Geruchsdauer  203. 
Geruchseindruck  26. 
Geruchshai lucinationen  260. 
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Geruchsschärfe  31. 
Geruchsvorstellungen  1. 
Geruchswahrnehmung 

(Schnelligkeit  der)  58. 
fieschmack  75.  76.  224.  290 

296. 

Geschmackskategorien  278. 
Geschwindigkeit  (minimale 
87. 

Gesichtsfelder  166. 

Gestänke  (erbrechenerregen- 
de) 232. 

Gewicht  (specifisches)  39.  40. 
276. 

Gewürznägel  21. 

—  nelke  266. 

—  nelkenessenz  29. 

—  nelkenöl  35.  36.  65. 
Giessler  213.  215. 
Glomeruli  23. 
Glycerin  21.  106. 
Glycerin,  Riechstofflösung  in 

302. 

Glycerinlösung  125. 
Glycerinseife  35.  167.  171. 
Gold  236. 

Goldscheider  (A.)  106. 
Golgi  7. 

Gourewitsch  231. 
Graber  294. 
Gradenigo  (G.)  156. 
Grande  Lavande  29. 
Größe  der  Moleküle  275. 
Grundel  87. 
Gruyere  Käse  220. 
Guajacol  229.  235.  246. 
Gummi  ammoniacum  113 
234. 

—  Galbanum  234. 

H. 

Haan  (Vroesom  de)  128. 
Haller  (Alb.)  9.  10.  17.  210 
220.  223.  230. 

Hallucinationen  (Geruchs-) 
260. 

Halogen  249. 
Hamburger  (H.  J.)  65. 
Hammeltalg'  21.  33.  36.  115 

300.  301. 
Handelspräparat  227. 
Harn  184.  223.  230. 

—  der  Katze  230. 

—  (odorimelrische  Coel'ii- 
cienten  des]  185. 

Hartmann  143. 
Hauser  294. 
Hauswanze  231. 
Haycraft  (J.  B.)  238.  239.  268 
279. 

Haycraftsche    Reihen    24  3 
245. 

Heidelbeeren  229.  230. 


Heliotrop  266.  280.  282. 
Heliotropin  223.  234. 
Heliotropin  (Krystall)  99. 
Helleborus  niger  232. 
Helmholtz  (H.  von)  128.  208. 
Henle  (J.)  9.  76. 
Henry  (Ch.)  1  4.  15.  92—97. 

214.  232. 
Hensen  293. 
Heracleumöl  217. 
Hermann  100. 
Heuaufguss  17. 
Hibiscus  Abelmoschus  224. 
Hircini  209.  229.  300. 
Hoff  (van  '  t)  65. 
Holcus  224. 
Holzarten  89. 
Holzkohlenpulver  21. 
Hooft  und  Labouchere  ('t) 

87.  104. 
Huygens  (Chr.)  18.  230. 
Hyacinthe  223.  234. 
Hyoscyamus  235. 
Hyperämie  der  Conjunctiva 
164. 

Hypericum  hircinum  229. 
Hyperosmie  (toxische)  152. 
Hyperosmien  137.  153. 
Hypothese,   Fehler  unserer 
275. 

—  Arbeits-  276. 

—  chemische  276. 

I. 

Ichthyol  234. 
Idiosyncrasien  gegen  be- 
stimmte Gerüche  153. 
Illicium  anisatum  221. 
Indol  246. 
Influenza  157.  257. 
Ingwer  220.  234. 
Innenröhrchen  104. 
Intensität  89.  H4. 

—  des  Geruches  174.  194. 

—  des  Reizes  88. 
Intensitäts-Reihe  115. 
Intensitäts-Unterschiede  257 
Iris  222.  282.  283. 
Iris  florentina  234.  266.  267. 
Iron  223.  234. 
Irradiation  279.  281.  2-5. 
-Iso-Amyl,  ameisensaures  2 4 3. 

—  buttersaures  244. 

—  caprinsaures  244. 

—  caprylsaures  244. 

—  essigsaures  243.  300.  301. 

—  onantsaures  244. 

—  pelargonsaures  243. 

—  propionsaures  243. 

—  valeriansaures  24  4. 
Isoamylalkohohl  (inactiver) 

242.  ' 

Isotonisch  65. 


J. 

Jacobson  143. 
Jacobson'sche  Organ  78. 
Jager  (L.  de)  61. 
Jaksch  (von)  184. 
Jasmin  222.  234.  266.  267. 
Jasminum  222. 
Jod  226.  234. 

Jodoform  209.  217.  267.  283. 
Jodoformgeruch  165. 
Jodoformöl  15. 
Jodtinctur  267. 
Johanniskraut  (stinkendes) 
229. 

Jonon  223.  234. 
Jonquille  222.  234.  266.  280. 
282. 

Jourdan  (G.)  293. 
Juchtenleder  89.115.11 8.  268 
284. 

Julius  (W.  H.)  29.  252. 
K. 

Käfer  295. 
Käse  21.  229.  235. 
Käsegeruch  229. 
Käsepappel,  bisamduftende 
224. 

Kaffee,  gebrannter  228.  235. 

Kaliumverbindungen  der  Me- 
talle 22. 

Kalkwasser  187. 

Kamillen  21.  29.  257. 

Kampfer  19.  20.  35.  65.  99. 
166.  1  95.  197.  218.  234 
257.  267.  270.  283. 

Kampferpulver  10.  20. 

Kampfer-Terpen-Energie271 . 

Kastanie  230. 

Kasten  zu  Diffusionsver- 
suchen 34, 

Katarrhe  der  Nasenhöhle  1 56. 

Katzenexcremente  165.  230 
235. 

Kautschuk  24.  28.  35.  36.  90 
103.  112.— 1  15.  168.  1  93. 
234.  268.  283. 

Keilbeinhöhle  78. 

Kerne  der  Steinfrüchte  221. 

Kirschlorbeerwasser  11 0.234 
248. 

Ketone  244. 

Kitisato  17.  234. 

Klasse  der  ätherischen  Ge- 
rüche 206. 

—  deraromatischen218. 245. 

—  der  balsamischen  222. 
der  brenzlichen  235. 

—  der  Caprylgerüche  229. 

der  erbrechenerreeenden 
232. 

—  der  lauchartigen  225. 
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Klasse  der  widerlichen  Ge- 
rüche 23*1. 

Klassifikation  der  rein  olfac- 
tiven  Gerüche  233. 

—  der  Gerüche  überhaupt 
207. 

Kleider  4  82. 
Kleinia  224. 

Klinisch-neurologische  Ge- 
ruchsmessung 300. 
Knoblauch  225.  267.  283. 
Knochen  (faulende)  235. 
Knochenplatte  4. 
Knorpelleiste  1  44. 
Kölnisches  Wasser  4  66.267. 
Körner  4  45. 
Kolophonium  24. 
Kosten  9. 
Krabbe  293. 
Kranichschnabel  224. 
Krebse  293. 
Kreosot  267.  283. 
Kresol  246. 
Kreuzung  3.  287. 
Kubeben  24. 
Kuhmilch  4  7. 
Kumarin  65. 
Kümmel  4  5. 
Kümmelöl  224. 
Kümmelsamen  24. 
Kundrat  4  54. 
Kunsthorn  94. 
Kupfer  226. 
Kuskusöl  24  9.  234. 

L. 

Lachen-Knoblauch  225. 
Lackviole  266. 
Lacton  224. 
Laire  &  Co.  (de)  223. 
Lakritzenzaft  4  4  3. 
Lamina  cribrosa  5. 
Lamina  perforata  anterior  2. 
Langendorff  200. 
Lathyrus  moschatus  224. 

—  odoratus  266.  280.  282. 
Lauch-Hederich  (Allium)  225. 
Lauch  (bisamduftender)  224. 
Lauchartigen  (Kl.  der  —  Ge- 
rüche) 225. 

Laurinöl  32.  33. 
Laurinsäure  4  77. 
Laurus  cassia  24  9. 
Laurus  Cinnamomus  24  9. 
Lavandula  spica  4  4. 
Lavandulae,  Ol.  234. 
Lavendel  4  5.  29.  267. 
Lavendelöl  257.  267. 
Lavendula  vera  4  4. 
Lavend ula  vera   und  mica 
220. 

Leberthran  207.  283. 
Leder  182. 


Leder,  russisches  167. 
Lehmann  38. 
Leiche  46. 

Leichengeruch  182.  233.  235. 
Leinwand  4  82. 
Leitungsapparate  67. 
Lichtenfels  84.  4  64. 
Lichtstrahlen  254. 
Liegeois  20.  24.  22.  34.  66. 
Lilie  222.  234.  266.  280.  282. 
Lilium  222. 
Linalöl  219. 
Linalylacetat  219.  234. 
Linaol  245. 
Linde  (die)  222.  223. 
Lindenblüten  21. 
Lineol  221. 

Linne  40.  209.  231.  261. 
Localisationshypothese  274. 
Löffler  17. 

Lösungen  (wässerige)  4  05. 
Löwe  143. 

Lonicera    caprifolium  266. 

280.  282. 
Longet  13.  154. 
Loosbaum  267. 
Lorbeeröl  29.  257. 
—  von  Laurus  nobilis  224. 
Lorry  210.  216. 
Loschmidt  273. 
Luchsinger  232. 
Ludwig  260. 

Luftstrom  (Riechspalte)  52. 
58. 

Lufttransporteur  198. 
Lungengangrän  165. 
Lycopodium  21 . 

M. 

Macis  219.  234. 
Mackenzie  (Morell)  158.  259. 
Magendie  154.  194. 
Magnamus  4  54. 
Magnesia,  gebrannte  54. 
Magnesiumsulfat  65. 
Magnesium  sulfuricum  65. 
Magnolia  266.  280.  282. 
Majoranöl  220. 
Makrosmatisch  3. 
Malva  moschata  224. 
Mandelgerüche  17.  165.  221. 

234.  266.  267. 
Mandeln  21. 
Mandelöl  266. 
Marey  200. 
Margarin  106. 

Maß  der  Geruchsschärfe  79. 
Massage  der  Nasenschleim- 

haut  163. 
Mauclaire  4  43, 
May  293. 

Mechanismus  des  Riechens 
40. 


Meckel  165. 
Medusen  291. 
Melilotus  officinalis  224. 
Melissen  21 . 
Mendelejeff  238. 
Menstruation  163. 
Mentha  15..  267.  283. 

—  piperita  234. 
Menthenkampfer  220. 
Mesnard  172.  4  79.  4  84. 
Messen  der  Riechschärfe  92. 
Menthol  220.  234.  257. 
Mercaptan  14.  83.  234. 
Mercaptangeruch  nach  Ge- 

nuss  von  Spargel  4  84. 
Metallspiegel  72. 
Methode  (olfactometrische) 

101. 

—  der  Minimaländerungen 
189. 

Methylacrolein  246. 
Methyläthylketon  244. 
Methylalkohol  242.  246. 
Methylamin  227.  245. 
Methylbismuth  234. 
Methylbutylketon  234.  244. 
Methylhexylketon  244. 
Methylmercaptan  230.  245. 
Methylnonylketon  (oleum 

rutae)  218.  219.  234.  244. 
Methylpropylketon  24  4. 
Methylsenföle  245. 
Methylstibin  227. 
Methylwismuth  227. 
Meyer  (G.  H.)  41.  43. 
Meyer  (Lothar)  258. 
Meyes  (W.  Posthumus)  4  38. 

4  45. 
Meynert  23. 
Mezger  (J.)  4  4  4. 
Mikroben  57. 
Mikrosmatisch  3. 
Milch  4  87. 
Milium  224. 

Minimum    pereeptibile  88. 

95.  96.  400.  407.  409.  413. 

4  4  4.  1  1  6. 
Minze  197.  220. 
Mirbanöl  221. 

Mischgerüche  165.  265.  266. 
267.  280. 

—  nach  Entfernung  des  Fi- 
xants  282.  283. 

Mitralzelle  3. 
Moldenhauer  494.  195. 
Moleculargewichte  39.  242. 
Moquin-Tandon  293. 
Morat  (J.  P.)  4  61.  162. 
Morgagni  4  42. 
Morokschowetz  99. 
Mosaik  274.  275. 
Moschus   1  3.   4  6.   415.  195. 
224.  259.  267.  282.  283. 


Register. 
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Moschus  (künstlicher)  99. 
Moschus  (natürlicher)  99.  234. 
Moschus-Energie  274. 
Moschusgeruch  17.  <I65.  234. 

264.  265.  270. 
Moschus-Parosmie  261. 
Moschusschimmel  225. 
Moschuswurzel  114. 
Mosso  204. 
Moule  230. 
Muscat  234. 

Muscatbutter  117.  418.  163. 
Muscatnüsse  24  9. 
Muscatnussöl  257. 
Myosin  4  7. 

Myristica  fragrans  24  9. 
Myristinsäure  4  77. 
Myrtaceen  230. 
Myrtillus  235. 


Nitroverbindung  249. 
Nonylsäure  177. 
Nordau  (Max)  263. 
Norm  4  25.  126.  4  32. 

0. 


N. 

Nachgerüche  260. 
Nachtschatten  231. 
Nagel  290.  294. 
Nahrung  40. 

Nahrungsgerüche  235.  243. 

Nahrungssinne  299: 

Naphta  267.  283. 

Naphtalin  229.  235.  246. 

Naphtol  229.  235.  246. 

Narcisse  222.  234.  266. 

Nasendouche  66.  4  46. 

Nasengang  (mittlerer)  57. 

Nasenhöhlen  73. 

Nasenlöcher  (Formveränder- 
ung der)  42. 

Nasenmuschel   (Fläche  der 
mittleren)  77. 

Natrium  bicarbonicum  65. 

Natrium  phosphoricum  65. 

Natrium  sulfuricum  65. 

Nauseosi  odores   209  232 
300. 

Nelken  220.  234. 

Nelkengeruch-Mischung  220 
Nelkenöl  24.  27.  69.  257. 
Nelkenöldampf  70. 
Neroli  4  4.  4  73. 
Nervenenden  46. 
Nervus  trigeminus  (Zweiter 
Ast  des)  4  61. 

Neurologische  Geruchsunter- 
suchung 300. 

Nicotiana  232. 
Nicotin  18.  234.  246. 
Nicotin-Vergiftung  (chroni- 
sche) 4  47. 
Niesnerv  162. 
Nieswurz  163.  232. 
Nieswurz  (weiße)  232. 
Nitrobenzol  221.  234.  245 
Nitroradical  225. 


Zwaardemaker,  Physiologie  des  Gerüche. 


Oberflächenspannung  22. 
Obersteiner  2.  3. 
Obst-    und  Fruchtgerüche 
216. 

Odeur  194.  218. 
Odeurs  repoussantes  234. 
Odor  aphrodisiacus  230.  235. 
Odor  aromaticus  234. 
Odor  balsamicus  Haller  234. 
Odor  eimicis  231.  235. 
Odor  empyreumaticus  218. 
235. 

Odor  stercoral  233. 
Odores  aetherici  Lorry's  233. 
Odores  ambrosiaci  Linne's 

224.  234. 
Odores  fragrantes  234. 
Odores  hircini  229.  235. 
Odores  liliacei  Haller's  222 
234. 

Odores  narcotici  235. 
Odores  nauseosi  232.  235. 
Odores  resinosi  Haller's  222 
Odores  tetri  231.  235. 
234. 

Odorimeter   durch  Ver- 
dünnung 1  78. 

Odorimetrie  174.  177.  187. 

Odoroskopische  Phänomene 
22. 

Öhrwall  (A.)  75.  76. 
Öldochte  229. 
Önanthälher  217.  233. 
Onanthaldehyd  24  4. 
Onanthol  244. 
Önanthsäure  177. 
Önanthylsäure  274. 
Ogle  9. 

Ohrenschmalz  21. 
Oleum  anethi  aus  Anethum 

graveolens  221. 
Oleum  animale  Dippelii  229. 

—  anisi  22.  23. 

—  anonae  222. 

—  bergami  219. 

—  Cajeputi  221. 

—  Cardae  220. 

—  carvi  221.  267. 
_  curyophyllorum  115. 

—  cedri  virginicae  219. 

—  chamomillae  romanae24  4 

—  cumini  221. 

—  foeniculi  234. 

—  hyssopi  257. 

—  Juniperi  221. 

—  Kuskus  219. 
Menthae  arvensis  220. 


Oleum  Menthae  piperitae  220. 

—  Oenanthi  244. 

—  pini  267. 

—  Rosmarini  257. 

—  rutae  2  4  9. 

—  salviae  220.  234. 

—  spicae  256. 
Olfactie  1  34.  166. 
Olfactienskala  136. 
Olfactienwert  (Tabellen)  301. 
Olfactometer  (Fig.  4  2)  85.  86. 
Olfactorimetrie  (klin.)  303. 
Olfactoriusfasern  2. 

—  zweige  6. 
Olfactus  92. 
Olivenöl  98.  4  06. 
Onodi  4  43.  228. 
Opium  304. 
Orangen  4  5. 

—  blüten  29.  222.  234.  266. 

—  essenz  29.  98. 
Orchideen  224. 
Orchis  coriophora  231. 

—  hircina  229. 
Organismen  (mikrosk.)  4  20. 

—  (niedere)  4  7. 
Origanum  majorana  und  vul- 
gare 220. 

Ornament  der  Theorie  265. 
Ornithorhynchus  4  40. 
Osmiumdämpfe  50. 

—  säure  47. 

Osmotorische  Äquivalente 
4  46. 

Os  naso-turbinale  4. 

Oxydation  18.  243. 

Ozaena  165.  231.  235.  267 

283. 
Ozon  4  8.  216. 

P. 


Palissanderholz  1 1 6. 1 1 8.  1 67 
,    234.  268, 
Papier  71.  482. 

—  brennendes  4  65. 
Papin  4  8. 

Paraffin  32.  33.  35.  36.  416. 
1  67.  169.  234.  268.  283. 

—  (gekochtes)  116.  4  82. 
Parfüm  4  94.  im  Sinne  Passv's 

300. 

Parfumerieindustrie  96. 
Parker  (Edw.  J.)  4  47. 
Parosmien  259.  261. 
Passy  (Jacques)  4  7.  95—99 
4  04.    4  02.    4  76.    4  77.    1  83 
194.  493.  203.  24  8.  21  9.  225 
244.  242.  243.  250.  278 
Pastinak  24  7. 
Patchuli  29.  218.  234. 
Paulsen  44.  46.  48.  49  50 
55.  62.  83.  4  45. 

21 


322 


Register. 


Paulsen's  Ammoniakver- 
suche 47. 
Pelargonium  4  4. 

—  odoratissimum  266. 

—  Säure  274. 

Penicillium  glaucum  233. 
Pentamethylendiamin  230. 
Penzoldt  11.  83.  96.  98.  102. 
Peru  234. 

—  balsam  4  66. 
Pese  vapeur  14. 
Petroleum  166.  267.  283. 
Pfeffer  234. 

—  arten  220. 

Pfefferminze!  195.  220.  257. 

Pfeifenzuder  231. 

Pferdekopf  49. 

Pflanzen  234. 

Phenol  229.  235.  246. 

Phosphor  226. 

—  dampf  226. 

—  Verbindungen  226. 

—  Wasserstoff  234. 
 gas  79. 

Phosphorescierendes  Leuch- 
ten 172. 

Photographie  (Moment-)  50. 

Piesse  (J.)  13.  14.  1  65.  268. 
282. 

Pimentöl  219. 

Pimentula  234. 

Pimpinella  anisum  220. 

Pimpinellenöl  267. 

Pinselschimmel  233. 

Piperin  224. 

Piper  nigrum  220. 

Piperinsäure  224. 

Piperonal  223.  224.  234.  245. 

Plaats  (J.  D.  van  der)  227. 
254.  276. 

Plateau  29«. 

Platterbse  224.  266. 

Plica  vestibuli  73. 

Plinius  85. 

Pogostemon  Patchuli  14. 
Polianthes  222.  234. 

—  tuberosa  266. 
Politzer  77. 
Pomeranzen  14. 

—  schalen  267. 
Potiguet  143. 
Presset  4  34. 

Prevos't  (J.  L.)  21.  22.  118. 
Processus  uncinatus  4. 
Propionaldehyd  244. 

—  säure  246.  274. 
Propylalkohol  (normal)  242. 
Propylamin  227. 
Pseudophyllus  titanum  233. 
Psychophysisches  Gesetz  181. 
Pyridin  229.  235.  246.  300. 

301. 


Q. 

Qualitäten   (Verteilung  der 

in  d.  Reg.  olf.)  271. 
Qualitätenfeld  284. 
Quetelet  126. 
Quittenäther  233. 
Quittengeruch  217. 

R. 

Radius  154. 

Radix  sumbul  1  14.  225.  234. 
301. 

Räume  (offene)  181. 

—  (lote)  83. 

Ragwurz  (stinkende)  229. 
Ramon  y  Cajal  7. 
Ramsay  67. 
Raucher  90.  147.  165. 
Reactionszeit  194.  198.  201. 

—  für  gemessene  Geruchs- 
reize 4  98. 

Reagensgläser  105. 
Reagenspapier  49. 
Regio  olfactoria  6.  53. 

—  (vasomotorische)  161. 
Reihe  (homologe)  239.  278. 
Reinheit  (Empfindungen  in 

ihrer)  76. 
Reinigung  104. 
Reiz  und  Empfindung  188. 
Reizintensität  101. 
Reizschwelle  78. 
Reizstärke  89. 
Reptilien  288. 
Reseda  223.  234.  259. 
Reseda-Vanille  204. 
Reserve  des  Parfüms  28  5. 
Resorptionsgerüche  260. 
Resultante  (geruchlose)  285. 
Retzius  7. 

Reuter  (C.)  49.  1  04.  106.  108. 

1  13.  139.  444.  184.  259. 
Rhizoma  albi  (veratri)  4  63. 

—  Iridis  florentinae  265. 
Ribes  nigra  235. 
Ricinusöl  4  65.  267.  283. 
Ricinussamen  24. 
Riechen  (gustatorisches)  76. 

119. 

Riechepithel  (Ausbreitung 

des)  48. 
Riechfelder  70.  96. 
Riechhärchen  7.  276. 
Riechkraft  176.  191.  192. 
Riechlappen  1. 
Riechmesser  8.  85. 

—  (Construction  des)  103. 

—  (gustalorischer)  120. 

—  (mil  Flüssigkeitsmantel) 
302. 

—  (mittelkräftige)  118. 

—  (Revolver)  119. 


Riechmesser,  schwache  118. 

—  sehr  kräftige  118. 
-T-  Standard  90. 
Riechoberfläche  25. 

—  (Temperatur  der)  26. 
Riechquelle  86. 
Riechrohr  112.  , 
Riechschleimhaut  57. 
Riechsinn  (feiner,  scharfer) 

91. 

Riechspalten  (Luftstrom)  52. 
Riechstoffe  (scharfe)  211.  216. 
236. 

—  (feste)  123. 

—  (schmeckbare)  237. 
Riechstoffmoleküle  12.  58. 
Riechwülste  4. 
Riechzellen  7. 
Rinderfett  21. 
Rindergalle  19.  234. 
Rimmel  213.  216. 

Robin  (G.)  94. 

Robinia  pseudacacia  222. 234. 
Rochefort-Käse  229. 
Rolfinet  154. 
Romieu  19. 

Rosen  1  4.  22.  206.  267. 
Rosenessenz  173. 
Rosenmüller  154. 
Rosenöl  18.  29.  195.  219. 
Rosmarin  15.  29: 
Rosmarinblätter  21. 
Rosmarinöl  99.195.218.232. 

234.  257. 
Rotation  der  Moleküle  275. 
Rousseau  74. 
Rudius  154. 
Rückbildung  4. 
Ruprechtskraut  229. 

S. 

Sägefläclie  oder  Schnitt  (Neue; 
16. 

Sägemehl  21. 
Safran  222. 
Safrangeruch  217. 
Safrol  221.  234.  245. 
Sagapenum  234. 
Sagittalschnitt  56. 
Saibeiol  220. 
Salicylaldehyd  234.  245. 
Salz  84. 
Sambucus  13. 
Samen  230. 

Sandelholz  29.  219.  234. 
Sandmann  264. 
Santonin  21. 

Sassafrasöl  aus  Sassafras  offi- 

cinalis  221. 
Sauerdorn  230. 
Savelieff  99.  100.  101. 
Scatol  233.  235.  300.  301. 
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Scatolholz  16.  117.  118. 
Scatolpapier  301. 
Schädel  (Monotremen)  140. 
Schärfe  11. 

Schattirung  (Skalen  bildende) 

Schellackgeruch  103. 

Schinnchen  (hölzernes)  103. 

Schirmquallen  291. 

Schleimanhäufung  am  Ein- 
gange 156. 

Schleime  (im  —  sich  auflösen) 
67. 

Schloesing  jr.  18. 
Schmidt  100.  231. 
Schnecken  293. 
Schnelligkeit  d.  Experimen- 

tirens  103. 
—  d.  Luftstromes  86. 
Schnittflächen  114. 
Schnüffeln  67.  202. 
Schnupftabak  18.  163. 
Schultze  (Max)  6.  43. 
Schumann  254. 
Schwalbe  2.  4.  5.  6.  45. 
Schwangerschaft  162.  163. 
Schwefel  249. 

Schwefeläther  15.  35.  36.  37. 

166.  217. 
Schwefelammonium  197.  228. 
Schwefel-Brom-Energie  258. 
Schwefelkohlenstoff  1 97.  227. 

234. 

Schwefelverbindungen  226. 

Schwefelwasserstoff  12.  234. 

Schwefewasserstoffgas  79. 

Schweiß  19.  21.  229. 

Schweißdrüsen  der  Sohlen- 
fläche 278. 

Schweißgerüche  270. 

Schwellenwerte  102 

Schwere  der  Moleküle  273. 

Schwingungen  (intramoleku- 
lare) 255. 

Sclerose  (primäre  — d.  Mittel- 
ohres) 156. 

Seehund  63. 

Seesalz  (frisches)  223. 

Sehschärfe  128.  129.  132. 

Seife  21.  89. 

Sekunde  (q.  m.  m.)  26. 

Selen-Mercaptan  227. 

Selenwasserstoff  227.  234. 

Semina  amneos  218 

Senf  21. 

Senfgeruch  17. 

Septadecylamin  245. 

Septumverkrümmung  139. 

S6rie  amandöe  218.  219. 

—  anisöe  218.  219. 

—  camphr6e  218.  219. 

—  caryophyllee  218.  219. 

—  cilrine  218.  219. 


Serie  öpicee  218.  219. 

—  fruitäe  216. 

—  herbacee  218.  219. 

—  mentaeöe  218,  219. 

—  santalee  2 1 8.  219. 
Sexuelle  Gerüchte  270. 
Seydel  2.  4.  5.  45. 
Siebbein  4. 
Siebbeinhöhle  57. 
Siebbeinlabyrinth  78. 
Silber  226. 

Sinn,  chemischer  288. 

—  stark  affectiver  297. 
Sinnesepithel  6.  54. 
Sinnesorgan,  chemisches  294 
Sinnesschleimhaut  (gelb  pig 

mentiert)  5. 
Sinus  sphenoidalis  4. 
Skala  des  Olfactometers  135 
Snellen  128. 
Solanaceae  231.  235. 
Sonnen-Elemente  240. 
Spaltung  73. 

Spaltungen  (hydrolytische) 
18. 

Spargel  230. 
Sperma  230.  235. 
Stapelia  232.  235. 
Stas  227. 

Statistik  der  Gesundheits- 
tabelle 128. 
Staub  57.  130. 
Steinklee  (gelber)  224. 
Sterilisiert  1  06. 
Sternanis  221. 
Stibine  234. 
Stieda  126. 
Stimmung  10. 

Stinkbaum  (ostindischer) 233. 

Stinkholz  16. 

Stirnhöhle  57. 

Storax  224. 

Stricker  1  46. 

Strümpell  156. 

Strychnin  31. 

Strychnin-Einblasungen  155. 
Strychninwirkung  152. 
Studenten-  oder  Totenblume 

231. 
Stützzellen  7. 
Sturz  auf  den  Kopf  9. 
Subjectiv  75. 
Suchanek  5.  7.  8.  277. 
Süßholz  113. 

Sumbulwurzel  225.  300.  301 
Syringa  222. 

—  vulgaris  266.  280.  282. 
T. 


Tabak  231. 

Tabaksgerueh  165.  182. 
Tabaksluft  147. 
Tabakspfeife  267.  283. 


Tabakspulver  21. 
Tabaksrauch   67.  228.  229. 
235. 

Tagetes  patula  231. 
Talcum  32. 
Talg  35. 

Tastsinn  der  Nasenschleim- 
haut 299. 

—  der  Mundhöhle  299. 
Tellur-Mercaptan  227. 
Tellurwasserstoff  227.  234. 
Temperatur  55. 

—  der  Riechoberfläche  24. 

—  der  Umgebung  116. 
Terpene  270. 

Terpentin  1  8.  35.  36.  21  9.  223. 
234.  267.  283. 

Terpentin  (Veilchengeruch 
nach)  184. 

Terpentinöl  172. 

Terpineöl  234. 

Tetri,  odores  208.  231.  300. 

Teucrium  scordium  226. 

Thalictrum  foetidum  235. 

Thatsachen,  aus  welcher  Hy- 
pothesen hervorgegangen 
279. 

—  unabhängige  279. 
Thee  234. 
Theegeruch  223. 

Theer  228.  267.  283.  300.  301. 
Theerose  266.  280.  282. 
Theerwasser  165. 
Theophrastus  11. 
Thio-Aceton  227.  234. 
Thoma  126.  127.  132. 
Thon  104. 

Thymian  14.  29.  220. 
Thymol  220. 

Thymus  serpyllum  und  vul- 
garis 220. 
Tiere  73.  78.  234. 
Tilia  222. 
Tolstoi  264. 

Tolu  116.  118.  167.  234.  266. 

267.  268.  282.  283. 
Tolubalsam  89. 
Toluol  235.  246. 
Toncae  (Tinctura  nucis)  257. 
283. 

Tonkabaum  224.  267. 
Tourtual  63. 
Toynbee  77. 
Tractus  olfactorius  2. 
Triäthylamin  245. 
Triäthylstibin  245. 
Trigeminus  162. 
Trigeminusfasern  7. 
Trillesky  154. 

Trimethylamin  227.  234.  245. 
Trimethylstibin  245. 
Trinitro-Isobutyltoluol  17 
225.  234.  245.  300.  301. 
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Trinken  77. 
Trockenheit  164. 
Trommelhöhle  77. 
Tuberculum  olfactorium  2. 
Tuberose  222.  266.  267. 
Turner  3. 
Tyndall  29.  254. 

U. 

Uncus  3. 

Untersuchung  (absichtliche) 
75. 

Untersuchungslocale  (Ge- 
ruchlosigkeit  d.)  4  21. 

V. 

Vaccinium  Myrlillus  230. 
Vaginalsecret  235. 
Valentin  14.  13.  16.  64.  79. 

80.  82.   96.   98.  101.  454. 

466.  483.  267. 
Valeriansäure  177.  234.  246. 

274.  300.  304. 
Valeron  244. 

Vanille  65.  266.  267.  282.  283. 
Vanille-Gerüche  234. 
V;inillin  99.  223.243.  300.  304. 
Vanillinlösung  425. 

—  in  Glycerin  304. 
Vanillinsäure  224.  274.  304. 
Veilchen  (wohlriechendes) 

266.  267.  280.  282. 

Veilchengerüche  223.  259. 

Veichengeruch  nach  Terpen- 
tingebrauch 4  84. 

Venturi  4  9.  20. 

Veratrin  24 . 

Veratrum  album  232. 

Verdampfung  (einfache)  13. 

Verdampfunesfläche  9. 

Verdin  232. 

Vergiftung  (örtliche)  4  47. 

—  (chronische  Nicotin-)  4  47. 

—  (Cocain-)  4  48. 


Verwandtschaft  zw.  Geruch 

und  Geschmack  75. 
Vetiver  282. 
Vetveröl  219. 

Vintschgau  (von)  30.  59.  60. 

64.  66.  91.  130.  153. 
Vinylsulfid  234.  245. 
Viola  234.  266.  280.  282. 
Viverra  Zibetha  224. 
Vögel  288. 
Vogt  293. 

Volkameria  .267.  280.  282. 
Voltolini  165. 
Vries  (Hugo  de)  65. 

W. 

Wachholderbeeren  267.  283. 

Wachholderbeeröl  221.  267. 

Wachholderöl  166. 

Wachs  89.  167.  168.  193.  200. 
268.  283.  300.  301. 

Wachs  (gelbes)  24.  34.  35. 
36.  117.  118.  301. 

Wachsoberfläche  24. 

Wärme  112.  124. 

Wärme  (strahlende)  29.  252. 

Wärmegrad  64.  66.  124. 

Wärmeschwingungen  trans- 
latorische 275. 

Wagner  (R.)  41. 

Walfisch  63. 

Wanzendill  231. 

Wanzengeruch  231.  270. 

Wasserkäfer  295. 

Weber  180.  193. 

Weber'sches  Gesetz  159. 

Wefers  Bettink  17. 

Weihnachtsrose  232. 

Weihrauch  21. 

Weinfuselöl  244. 

Weinsieruch  217. 

Welcker  137. 

Wettstreit  166. 


Widerliche  (ierüche  (Klasse 

der)  231.  235. 
Wind  38.  40. 
Winkelmann  274. 
Winkler  (C.)  259. 
Wintergrünessenz  99. 
Wintergrünöl  217.  232. 
Würmer  293.' 
Wundt  134.  4  81.  189.  4  95 

297. 

X 

Xylol  235.  246. 

Y. 

Ylang-YIang    15.    222.  232. 

234.  257. 
Yung  203. 

Z. 

Zarnico  4  00.  4  45. 
Zarnow  293. 
Zeit  39. 

Zersetzungsgerüche  245. 
Zersetzungsprodukte  233.235. 
Zibcth  (Zibethum   von  Vi- 
verra Zibetha)  224.  266. 
Ziem  143. 
ZilTer  108. 
Zimmt  21.  231.  267. 
Zimmt  (weißer)  21. 
Zimmtaldehyd  234.  245. 
Zimmtöl  29.  219. 
Zingiber  officinalis  220. 
Zinka.etat  84. 
Zirkelhülsenbaum  233. 
Zola  263. 

Zonen   (Rangordnung  der) 
262. 

Zuckerkandl  2.  3.  4.  5.  4". 
59.  63.  73.  137.  138.  1  40. 
236. 

Zwiebelgeruch  166.  226. 


Bericlitiguugeii. 

Seite  17  Zeile  16  lies  »Isobutyltoluol«  statt  »Isobutylloluen«. 

75     -     22  ist  zu  lesen:  »in  seiner  schönen  Abhandlung  über  den  Geschmacks 
sinn  hervorhebt«. 
Auf  Zeile  23  soll  »hervorgehoben«  ausfallen. 
99     -     21  lies  »eine  indirecte«  statt  »ein  eindirecte«. 
-   4  60     -       2  ist  zu  lesen:  »Es  zeigt  sich  daher«  statt  »Ks  scheint  daher«. 


